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^ujj)ertest6r 680 

BREVETTATO. • Sensibilità: 20.000 ohms 

Con scala a specchio e STRUMENTO A NUCLEO MAGNETICO 
schermato contro i campi magnetici esterni!!! 
Tutti i circuiti Voltmetrici e Amperometricì in C.C. 
e C.A. di questo nuovissimo modello 680 E montano 
resistenze speciali tarate con la PRECISIONE ECCEZIONALE DELLO 0,5% !! 

IO CAI 

VOITS C.C 
VOLT8 C.A ; 


volt 


7 portata: con sensibilità di 20.000 Ohms per Volt: 100 mV. - 2 V. - 10 V 
50 V. - 200 V. - 500 V. e 1000 V. C.C. 

6 portato: con sensibilità di 4.000 Ohms per Volt: 2 V. - 10 V. - 50 V. 
250 V. - 1000 V. e 2500 Voits C.A. 

AMP. C.C.: 6 portato: 50 pA - 500 pA - 5 mA - 50 mA - 500 mA e 5 A. C.C. 

AMP. C.A.: 5 portata: 250 pA 2.5 mA 25 mA 250 mA e 2.5 Amp. C.A 

OHMS: 6 portata: fi : 10 - x 1 - fìxlO - ft x 100 - fi x 1000 - x 10000 

Rivelatore di da 1 decimo di Ohm fino a 100 Megaohms) 

REATTANZA: 1 portata: da 0 a 10 Megaohms. 

CAPACITA*: 4 portata: da 0 a 5000 e da 0 a 500 000 pF - da 0 a 20 e da 0 a 

200 Microfarad. 

FREQUENZA: 2 portata: 0 ^ 500 e 0 5000 Hz. 

V. USCITA: 6 portata: 2 V, - 10 V. - 50 V. - 250 V. - 1000 V e 2500 V. 

DECIBELS: 5 portata; da — 10 dS a + 62 dB. 

Inoltre vi è la possibilità di estendere ancora maggiormente le prestazioni 
del Supartastar 680 E con accessori appositamente progettati dalla I.C E. 

I principali sono 

Amparomatro a tartaglia modallo > Amparclamp ■ per Corrente Alternata; 

Portate: 2,5 - 10 - 25 - 100 - 250 e 500 Ampères C A. 

Prova traneiatori a prova diodi modollo • Tranatoat • 662 I. C. t 
Shunta tupp lamentar i per 10 - 25 - 50 e 100 Ampères CC 

Volt • ohmatro a Tranaiatort dì altissima sensibilit. 

Sonda a puntala par prova tamparatura da — 30 a + 200 C. 

Traaformatora mod. 616 par Amp. C.A.; Portate: 250 mA 
1 A 5 A 25 A ■ 100 A C.A. 

Puntala mod. 18 per prova di ALTA TENSIONE; 25000 V. C.C 
Luxmetro per portate da 0 a 16.000 Lux. nwd. 24 


IL TESTER MENO INGOMBRANTE (mm 126 x 65 x 32) 
CON LA PIU' AMPIA SCAIA (mm 85 x 65) 
Pannello suiperloro interamente In CRiSTAL 
antiurto «L TESTER PIU* ROBUSTO. PIU 
SEMPLICE. PIU* PRECISO! 


Speciale circuito elettrico Brevettato 
di nostra esclusiva concezione che 
unitamente ad un limitatore statico 
permette! bIIo> strumento indica¬ 
tore ed al raddrizzatore a lui 
accoppiato, di poter sopportare 
sovraccarichi accidentali od 
erronei anche mille volte su¬ 
periori alla portata scelta! 

Strumento antiurto con spe¬ 
ciali sospensioni elastiche 
Scatola base in nuovo ma¬ 
teriale plastico infrangibile. 

Circuito elettrico con spe¬ 
ciale diapoeitivo par la com- 
pansaziona dagli errori dovuti 
agli thalzl di tamparatura. IL 
TESTER SENZA COMMUTATORI 
e quindi eliminazione di guasti 
meccanici, di contatti imperfetti, 
e minor facilità di errori nel 
passare da una portata all'altra 
IL TESTER DAUE INNUMEREVOLI 
PRESTAZIONI; IL TESTER PER I RADIO¬ 
TECNICI ED elettrotecnici PIU* ESIGENTI ! 


IL PIÙ 
PRECISO! 


IL PIÙ 
COMPLETO 1 


PREZZO 

eccezionale per elettrotecnici 
radiotecnici e rivenditori 


LIRE 12.50011 

franco nostro Stabilimento 


Per pagamento alla consegna 

omaggio dal ralatlvo astuccio !1I 

Altro Tester Mod. 60 identico nel formato 
nelle doti meccaniche ma con sensibilità 
di 5000 Ohms x Volt e solo 25 portate Lira 8200 
franco nostro Stabilimento 


RichUdsrs Cataloghi gratuiti a: 



VOLTMETRI 

AMPEROMETRI 

WATTMETRI 

COSFIMETRI 

FREQUENZIMETRI 

REGISTRATORI 

STRUMENTI 

CAMPIONE 

PER STRUMENTI DA PANNEUO, 
PORTATIU E DA UBORATORIO 
RICHIEDERE IL CATALOGO I.C.E. 
8-D. 














^ / ATTENZIONE ff 

><4l}ertester 680 /< / cm. lS.cc.ri li 

H SERIE CON CIRCUITO RIBALTABILE!! ' 

4 Brevetti Internazionali - Sensibilità 20.000 ohms x volt 

STRUMENTO A NUCLEO MAGNETICO schermato contro ì campi magnetici esterni ! ! f 
Tutti i circuiti Voltmetrici e amperometrici di questo nuovissimo modello 680 R montano 
RESISTENZE A STRATO METALLICO di altissima stabilità con la PRECISIONE ECCEZIONALE DELLO 0,5%ll 
IN QUESTA NUOVA SERIE IL CIRCUITO STAMPATO PUÒ ESSERE RIBALTATO SENZA ALCUNA 
DISSALDATURA E CIÒ PER FACILITARE L'EVENTUALE SOSTITUZIONE DI QUALSIASI COMPONENTE! 

^^ecord di ampiezza del quadrante e mininno ingombro ! (mm. 128x95x32) 
^^ccùrd di precisione e stabilità di taratura ! (1% in C.C. - 2'’/o in C.A.!) 
^j^ecórd di semplicità, facilità di impiego e rapidità di lettura! 
^^ecord di robustezza, compattezza e leggerezza! ( 300 grammi) 
^^ecord di accessori supplementari e complementari! (vedi sotto) 
^^ecord di protezioni, prestazioni e numero di portate ! 




10 CAMPI DI MISURA E 

80 PORTATE !!! 

VOLTS C.A.: 11 portate: da 2 V. a 2500 V. massimi. 

VOLTS C.C.: 13 portate: da 100 mV. a 2000 V. 

AMP. C.C.: 12 portate: da 50 uA a 10 Amp. 

AMP. C.A.; 10 portate: da 200 uA a 5 Amp. 

OHMS: 6 portate: da 1 decimo di ohm a 

Rivelatore dì 100 Megaohms. 

REATTANZA: 1 portata: da 0 a 10 Megaohms. 

CAPACITA’: 6 portate: da 0 a 500 pF - da 0 a 

0,5 liF e da 0 a 50.000 uF in quattro scale. 

FREOUENZA; 2 portate: da 0 a 500 e da 0 a 5000 Hz. 

V. USCITA: 9 portate: da 10 V. a 2500 V. 

DECIBELS: 10 portate; da — 24 a + 70 dB. 

Inoltre vi è la possibilità di estendere ancora 
maggiormente le prestazioni del Supertester 680 R 
con accessori appositamente progettati dalla I.C.E. 

Vedi illustrazioni e descrizioni più sotto riportate. 

Circuito elettrico con speciale dispositivo per la 
compensazione degli errori dovuti agii sbalzi di 
temperatura. 

Speciale bobina mobile studiata per un pronto smor¬ 
zamento dell’indice e quindi uha rapida lettura. 

Limitatore statico che permette allo strumento indi¬ 
catore ed al raddrizzatore a lui accoppiato, di poter 
sopportare sovraccarichi accidentali od erronei anche 
mille volte superiori alla portata scelta!!! 

Strumento antiurto con speciali sospensioni elastiche. Fusibile, con cento ricambi, a protezione errate inserzioni di tensioni dirette sul circuito ohmetrico. 

11 marchio « I.C.E. » è garanzia di superiorità ed avanguardia assoluta ed indiscussa nella progettazione e costruzione degli analizzatori più completi e perfetti 
PREZZO SPECIALE propagandistico L. 14.850 franco nostro stabilimento completo di puntali, pila e manuale d’istruzione. Per pagamenti all'ordine, od 
alla consegna, omaggio del relativo astuccio antiurto ed antimacchia in resinpelle speciale resistente a qualsiasi strappo o lacerazione. Detto astuccio da noi 
BREVETTATO permette di adoperare il tester con un’inclinazione di 45 gradi senza doverlo estrarre da esso, ed un suo doppio fondo non- visibile, può contenere 
oltre ai puntali di dotazione, anche molti altri accessori. Colore normale di serie del SUPERTESTER 680 R: amaranto, a richiesta: grigio. 

ACCESSORI SUPPLEMENTARI DA USARSI UNITAMENTE Al NOSTRI “SUPERTESTER 680” 


IL TESTER PER I TECNICI VERAMENTE ESIGENTI III 


PROVA TRANSISTORS 
£ PROVA OlOOl 

'% r a n steit 

MOO 662 I.C.E. 

Esso può eseguire tut¬ 
te te seguenti misu¬ 
re: Icbo (Ico) - lebo, 
(leo) - Iceo - Ices 
Icer - Vce sat - Vbe 
hFE (fi) per i TRANSISTORS e Vf - Ir 
per i diodi. Minimo p.eso: 250 gr. - 
Minimo ingombro: 128 x 85 x 30 mm. - 
Prezzo L. 8.200 completo di astuccio - 
pila - puntali e manuale di istruzione. 




VOLTMETRO ELETTRONICO 

con transistori a effetto di 
campo (FET) MOD. I.C.E. 660- 

Resistenza d’ingresso = 11 
Mohm - Tensione C.C.; da 
100 mV. a 1000 V. - Tensio¬ 
ne picco-picco: da 2,5 V. a 
1000 V. - Ohmetro: da 10 Kohm a 10000 Mohm - Im¬ 
pedenza d'ingresso P.P = 1,6 Mohm con circa 10 pF 
in parallelo - Puntale schermato con commutatore 
incorporato per le seguenti commutazioni: V-C.C.; V- 
picco-picco; Ohm. Circuito elettronico con doppio stadio 
differenziale. - Prezzo netto propagandistico L. 14.850 
completo di puntali - pila e manuale di istruzione. 



TRASFORMA 
TORE I.C.E. 
MOD. 616 

per misure am- 
perometriche 
in C.A. Misu¬ 
re eseguibili: 
250 mA. - 1-5-25-50 e 100 
Amp. C.A. - Dimensioni 60 x 
X 70 X 30 mm. - Peso 200 .gr. 
Prezzo netto L. 4.800 com¬ 
pleto di astuccio e istruzioni. 


S L I A 

fi 


AMPEROMETRO 
A TENAGLIA 

per misure amperome- 
triche immediate in C.A. 
senza interrompere i 
circuiti da esaminare - 
7 portate: 250 mA, - 
2,5-10-25-100-250 e 
500 Amp. C.A. - Peso: 
solo 290 grammi. Tascabile! - Prezzo 
L. 9.400 completo di astuccio, istru¬ 
zioni e riduttore a spina Mod, 29. 



PUNTALE PER ALTE TENSIONI 
MOO. 18 I.C.E. (25000 V. C.C.) 



Prezzo netto: L. 3.600 


LUXMETRO MOD. 24 I.C.E. 

a due scale da 2 a 200 Lux e da 
200 a 20.000 Lux, Ottimo pure co¬ 
me esposimetro!! 

ili', -Ih 

Prezzo netto: L. 4.800 


SONDA PROVA TEMPERATURA 

istantanea a due scale: 

da — 50 a -i- 40 °C 
e da + 30 a f 200 "^C 

— < r-^ 

Prezzo netto: L. 8.200 


SHUNTS SUPPLEMENTARI (100 mV.) 
MOD. 32 I.C.E. per portate ampe- 
rometriche: 25-50 e 100 Amp. C.C. 

IO 9 #1 

Prezzo netto: L. 2.900 cad. 


VIA R U T I L I A 
20141 MILANO < TEL. .'5 



OGNI STRUMENTO I.C.E. £ GARANTITO. 
RICHIEDERE CATALOGHI GRATUITI A: 


















































scatole 
di montaggio 

per hobbisti 
e radioamatori 

ALCUNE POSSIBILI REALIZZAZIONI 

Oscillatore quarzato campione da 3 a 20 MHz. 

Impiegare l’LIK 900. 

Oscillatore quarzato campione da 20 a 60 MHz. 

Impiegare l’UK 905 in fondamentale. 

Oscillatore quarzato campione da 60 a 120 MHz. 

Impiegare l'UK 905 in 2“ armonica. 

Oscillatore quarzato campione da 120 a 180 MHz. 

Impiegare l’UK 905 in 3“ armonica 

Convertitore di frequenza per i 27 MHz. 

Impiegare un ricevitore a 10 MHz, l'UK 900 con quarzo a 
14 MHz e l’UK 910 predisposto per il funzionamento da 
20 a 27 MHz. 

Se i segnali sono deboli impiegare come amplificatore 
d’antenna l’UK 925. 

Convertitore di frequenza per i 144 MHz. 

Impiegare un ricevitore a 27 MHz, l’UK 905 con quarzo 
a 58,5 MHz e l’UK 920 predisposto per il funzionamento 
da 120 a 145 MHz. 

Se i segnali sono deboli impiegare come amplificatore di 
antenna l’UK 915. 

Amplificatore di potenza da 2,3 a 32 MHz. 

Impiegare l’UK 930. 

Amplificatore a larga banda da 20 Hz a 150 MHz. 

Impiegare l’UK 935. 


UK 

DESCRIZIONE 

900 * 

Oscillatore 3 20 MHz 

905 * 

Oscillatore 20 -i- 60 MHz 

910 * 

Miscelatore RF 2,3 -h 27 MHz 

920 * 

Miscelatore RF 12 -r- 170 MHz 

925 * 

Amplificatore 2,3 ~ 27 MHz 

915 * 

Amplificatore 12 170 MHz 

930 * 

Amplificatore 3 30 MHz 

935 * 

Amplificatore L.B. 20 Hz 150 MHz 


* 


Prezzo netto imposto L- 3.700 
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La progettazione di una cartuccia riveste notevolissima importanza per 
i famosi ed apprezzati designers Danesi. 

Per questo essi hanno creato la cartuccia Bang & Olufsen SP 12 capace 
di fornire eccezionali prestazioni possedendo straordinarie doti di risposta 
di frequenza e dì separazione canali. 

Dopo averla creata essi l’hanno chiamata «groovy» per l'ingegnoso ed 
esclusivo «supporto a croce miniaturizzato» per la puntina ellittica. Que¬ 
st’ultimo consente al diamante di seguire il solco de! disco rilevando 
anche le incisioni più difficili da riprodurre con tale perfezione da 
richiamare Kìdea di un servitore ubbidientissimo, sì ottiene così una 
riproduzione impareggiabile di ogni nota incisa. 

I rivenditori più qualificati di componenti HI-FI conoscono certamente 
la storia delle cartucce B. & O. e il perché si è giunti a creare il «supporto 
a croce» dato che questa realizzazione sta riscuotendo i consensi in¬ 
condizionati dei più autorevoli esperti HI-FI del Mondo. Perciò, se avete 
un giradischi d'alta qualità, chiedete a loro maggiori notizie, oppure 
informatevi presso il più vicino punto di vendita G.B.C. 

CARATTERISTICHE Puntina: ellittica (5x17 u) in diamante puro. Risposta 
di frequenza: 15-^25,000 Hz ± 3 dB; 50-f-10.000 Hz ± 1,5 dB. Separazione 
fra i canali: 25 dB a 1.000 Hz; 20 dB a 500-^10.000 Hz. Differenza fra i ca¬ 
nali: 2 dB Cedevolezza: 25x10 cm/dyna. Pressione sul disco: 1-1,5 g 
Livello d'uscita a 1 kHz: 1 mV a cm/s. Carico raccomandato: 47 k!T. Angolo 
d'incidenza: 15 Peso: 8,5 g 

CARTUCCIA STEREO B. & O. SP 12 cod. G.B.C. RC/0780-00 
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FINALMENTE 
UNA VOCE DALL’ALTO 
A FAVORE 

DELLA TV A COLORI 


on sappiamo se il Ministro Bosco 
abbia visto il numero 11 f 1970 di 
«Selezione Radio TV» nel quale la 
TV a colori italiana viene definita «la bella 
addormentata». 

Certo è che la prima voce per il risveglio 
è venuta da lui. Il Ministro ha fatto proprie, 
ora, tra le altre, alcune considerazioni che 
Tindustria e la stampa qualificata dibattono 
da anni. L'importante è che se ne sia accorto, 
nella sua qualità di Ministro PPTT. 

Nel discorso per Vinaugurazione, avvenuta 
a Roma, dell'anno accademico dell'Istituto 
Superiore delle Poste e Telecomunicazioni, il 
Ministro ha detto: 

«Occorre ormai affrontare l'importante pro¬ 
blema della televisione a colori che è stato te¬ 
nuto temporaneamente in disparte nel quin¬ 
quennio passato, tanto più che nel frattempo 
non si è mancato di proseguire studi ed in¬ 
dagini già iniziati e sviluppati da oltre dieci 
anni presso questo istituto e condotti in stret¬ 
ta collaborazione con i tecnici di vari settori. 
A motivare l'urgenza dì affrontare il proble¬ 
ma, sia pur differendo nel tempo l'inizio delle 
trasmissioni, basta rilevare, a prescindere 
dalla diffusione delle videocassette, che ormai 
l'Italia è circondata da paesi che hanno già 
introdotto o stanno per introdurre la televi¬ 
sione a colori». 

«A nessuno può sfuggire la situazione cao¬ 
tica che deriva da tali differenti ed incon¬ 
trollate trasmissioni televisive provenienti da 
paesi vicini; la confusione si estende anche 
alla produzione industriale nazionale che, non 
sapendo se, come e quando sarà dato inizio 
alla televisione a colori nel nostro paese. 



non può dedicare al settore investimenti per 
gli approfondimenti tecnici necessari per por¬ 
tare il nostro paese ad un alto livello concor¬ 
renziale rispetto alle industrie straniere che 
oggi entrano largamente in Italia in tutto il 
settore delle immagini a colori. Anche dal 
punto di vista del progresso scientifico, la 
mancanza di una rete nazionale di televisio¬ 
ne a colori reca nocumento al nostro paese». 

«Tutte le suesposte considerazioni, assie¬ 
me a quelle di carattere economico e congiun¬ 
turale, saranno prese in considerazione dal 
governo e dal parlamento sia per quanto ri¬ 
guarda l'inizio delle trasmissioni a colori in 
Italia, sia per quanto riguarda la scelta del 
sistema di trasmissione sulla quale non esiste 
alcun impegno di governo. Tale scelta potrà 
essere facilitata dagli studi di un'apposita 
commissione che dovrebbe rendersi conto in 
sede tecnica dei più recenti progressi raggiunti 
da ciascuno dei due sistemi — il «tedesco» ed 
il «francese» — in modo da consentire agli 
organi politici una scelta oculata che risponda 
alle reali esigenze del nostro paese». 

«Per quanto di mia competenza, debbo sot¬ 
tolineare — ha ribadito il ministro delle po¬ 
ste e telecomunicazioni — l'opportunità di ac¬ 
celerare le decisioni sul complesso problema 
della televisione a colori in Italia, se si vuole 
evitare il progressivo estendersi delle trasmis¬ 
sioni estere e di altri mezzi di trasmissione 
delle immagini a colori». 

Nel seguito del discorso il Ministro ha trat¬ 
tato altri argomenti. 

Dunque, il ghiaccio è rotto, o forse solo 
incrinato, ma è meglio di niente. 

Speriamo che si cerchi di riguadagnare al¬ 
meno una parte del tempo perduto. 
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KK/0704-00 KK/0705-00 KK/0707-00 


Antenna a stilo in fibra di vetro 

Fissaggio a grondaia • Inclinazione variabile a frizione • Lunghezza del cavo 
1800 mm • Lunghezza totale 940 mm • 

KK/0704-00 

Antenna a stilo in acciaio 

Fissaggio a grondaia • Inclinazione variabile a frizione • Lunghezza dei cavo 
1430 mm • Lunghezza totale 785 mm • 

KK/0705-00 

Antenna a stilo in acciaio 

Fissaggio alla carrozzeria • Inclinazione variabile a snodo • Lunghezza del cavo 
1450 mm • Lunghezza totale 825 mm • 

KK/0707-00 


NUOVE ANTENNE 





AUTORADIO 


KK/0727-00 KK/0729-00 KK/0757 00/03 



Antenna a stilo in fibra di vetro 

Fissaaaio alla carrozzeria • Inclinazione variabile a snodo • Lunghezza del cavo 
1290 mm • Lunghezza totale 1960 mm • Completa di chiave per snodo e gancio 
per stilo • Disponibile in quattro colori • 


KK/0727 Q0 in colore bianco 
KK/0727-01 in colore rosso 


KK/0727-02 in colore blu 
KK/0727-03 in colore giallo 


Antenna a stilo in fibra di vetro 

Fissaaaio alla carrozzeria • Inclinazione variabile a snodo • Lunghezza del cavo 
1100 mm • Lunghezza totale 2000 mm • Completa di chiave per snodo e gancio 
per stilo • Disponibile in quattro colori • 


KK/0729 00 in colore bianco 
KK/0729-01 in colore rosso 


KK/0729-02 in colore giallo 
KK/0729-03 in colore verde 


Antenna telescopica ad incasso 

Fissaaaio alia carrozzeria • A quattro sezioni • Lunghezza del cavo 1120 mm • 
Lunghezza totale 1110 mm • Parte da incassare 32Q mm • Completa di chiave 
per estrazione stilo • 

KK/0757-00 

Antenna telescopica ad incasso 

Fissaggio alla carrozzeria • A cinque sezioni • ThTav* 

Lunghezza totale 1550 mm • Parte da incassare 355 mm • Compieta di chia 

per estrazione stilo • 

KK/0757-03 





































preamplìficatore 
per microfoni 
a bassa e ad alta 

impedenza 


Viene descritto un preamplìficatore 
per microfoni a bassa e ad alta im¬ 
pedenza. La tensione di alimenta¬ 
zione è 24 V e Lassorbimento di 
corrente è di 4 mA. L^amplifica- 
zione di cui è capace questo pream¬ 
plificatore è circa 45 dB. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tensione di alimentazione: 24 Vc.c. 
Assorbimento di corrente: 4 mA 
Ingresso 1: ad alta impedenza 

Ingresso 2: a bassa impedenza 

Amplificazione: circa 45 dB 

Transistori impiegati: 2 x BC109C, 

BC107 

Dimensioni: 66 mm x 35 mm 



ella maggioranza dei casi 
non è possibile collegare 
un microfono (ad alta o 
a bassa impedenza) direttamente 
ai morsetti di ingresso di un ampli¬ 
ficatore di potenza o all’ingresso 
BF di un ricevitore radio. In que¬ 
sti casi, occorre inserire tra micro¬ 
fono e amplificatore di potenza un 
preamplificatore. In fig. 1 è ripor¬ 
tato lo schema elettrico di un pream¬ 
plificatore per microfoni ad alta e 
a bassa impedenza. Le ridotte di¬ 
mensioni consentono a questo 
prearnplificatore di essere inserito 
aH’interno dello stesso amplificato- 
re di potenza. Nel circuito del 
preamplificatore vennero impiegati, 
nei primi due stadi transistori al si¬ 
licio a basso rumore tipo BC109C 


mentile nell’ultimo stadio — T3 -— 
venne impiegato un normale tran¬ 
sistore al silicio di bassa frequen¬ 
za — BC 107 —. 

DESCRIZIONE DEL CIRCUITO 

Questo preamplificatore è costi¬ 
tuito da due stadi. Nel caso ven¬ 
gano impiegati microfoni ad alta 
impedenza, i due stadi amplificato- 
ri sono preceduti da uno stadio 
adattatore di impedenza — TI —. 
Il microfono ad alta impedenza do¬ 
vrà essere collegato al terminale 1 
dello schema. Il segnale risulterà al¬ 
lora applicato in base del transisto¬ 
re-trasformatore di impedenza TI 
tramite il condensatore Ci da 
0,22 uF. 

I microfoni a bassa impedenza 
dovranno invece essere collegati al 
terminale 5 dello schema. Nel qual 
caso la tensione di uscita del micro¬ 
fono sarà applicata al transistore 
amplificatore T2 tramite il conden¬ 
satore C2 da 10 uF. Il terminale 
di massa dei due tipi di microfoni 


Fig, 1 - Schema elettrico di 
un preamplificatore per micro¬ 
foni a bassa e ad alta impe¬ 
denza. Grazie alFimpiego dei 
transistori al silicio BCW9C, 
il preamplìficatore ha un va¬ 
lore di rumore estremamente 
basso. / resistori da RI a R8 
sono da 0,55 W, i condensa- 
tori elettrolitici da C2 a C5 
hanno una tensione di lavoro 
di 15 V. 



realizzazioni 

NperinieiiÉali 


a cura di DIEFENBACH 


dovrà essere collegato in corrispon¬ 
denza del punto 2 dello schema. 

Il transistore TI — BC 109C — 
lavora da trasformatore di impeden¬ 
za. Il segnale di uscita viene pre¬ 
levato dall’emettitore attraverso il 
resistore R3 da 4,7 kfì. L’amplifi¬ 
cazione offerta da questo stadio 

— TI — è inferiore a 1. 

Il preamplificatore vero e pro¬ 
prio è costituito dai transistori T2 
e T3. Il guadagno di cui è capace 
ammonta a circa 45 dB. Il transi¬ 
store T2 — BC 109C — e T3 

— BC 107 — sono accoppiati tra 
di loro in corrente continua. Il re¬ 
sistore R4 da 100 kfl, che collega 
l’emettitore di T3 con la base di T2, 
effettua una controreazione in cor¬ 
rente continua la quale tende a sta¬ 
bilizzare i punti di lavoro dei tran¬ 
sistori T2 e T3. La componente al¬ 
ternata di questo circuito di con¬ 
troreazione viene cortocircuitata a 
massa dal condensatore C4 da 
100 pF. Il segnale amplificato vie¬ 
ne prelevato dal collettore T3 tra¬ 
mite il condensatore C5 da 10 uF. 
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Fig, 2 - Esempio di realizzazione del 
preamplificatore su piastrina di reso pai. 






l'ig. 5 - Disposizione dei componenti 
sulla piastrina di resopal. 


REALIZZAZIONE PRATICA 
DEL PREAMPLIFICATORE 

Il preamplificatore può essere 
realizzato con una piastrina di re¬ 
sopal di dimensioni di 66 mm x 
X 35 mm (figure 2 e 3). Per Pinse- 
rimento dei vari componenti è ne¬ 
cessario praticare su detta piastrina 
fori con diametro di 1 mm. La di¬ 
sposizione dei componenti sulla 
piastrina deve essere fatta come 
indicato nella fig. 3. Il collegamen¬ 
to dei vari componenti del circuito 
elettrico di fig. 1 è realizzato dal- 
Taltra parte della piastrina serven¬ 
dosi degli stessi terminali dei con¬ 
densatori e dei resistori. Tali colle¬ 
gamenti debbono essere disposti a 
guisa di circuito stampato in ma¬ 
niera da non produrre incroci e 
quindi cortocircuiti. 

Come risulta dalla figura 2 e 3, 
a sinistra della piastrina si trova lo 


stadio trasformatore di impedenza 
mentre a destra vengono sistemati 
i componenti che costituiscono il 
preamplificatore vero e proprio. Per 
il fissaggio della piastrina è consi¬ 
gliabile effettuare due fori agli an¬ 
goli anteriori come indicato nelle 
figure 2 e 3. 

CONTROLLO 
E MESSA IN FUNZIONE 
DEL PREAMPLIFICATORE 

Effettuato il controllo «mecca¬ 
nico» dei componenti (figg. 2 e 3) 
si applica airingresso 1 un segnale 
sinusoidale con livello di 2 mV. Se 
tutto funziona a dovere, questo 
stesso segnale dovrà apparire al- 
Puscita del preamplificatore con un 
livello di 350 mV. Questo pream¬ 
plificatore assorbe, in condizione di 
funzionamento, una corrente di soli 
4 mA. 


PUNTE SPECIALI 

PER DISSALDARE CIRCUITI INTEGRATI 


da uHIìzzare 
con saldalore 


Queste punte, di forma particolare, 
vengono utilizzate per dissaldare 
alcuni tipi di circuiti integrati. Esse 
vanno applicate su un saldatore del 
tipo ERSA 30 al posto della normale 
punta (il diametro esterno è di 
5 mm). 


Punta 

tipo 

Per circuiti integrati 
con contenitore tipo 

Fori 

32 CI 

Dual - in - line 

16 

32 C2 

Dual - in - line 

14 

32 C3 

To 

16 

32 C4 

To 

10 

32 C5 

To 

8 

32 C6 

To 

6 



32 C3 
LU/6234-00 


32 C2 
LU/6232-00 


32 C1 
LU/6230-00 


32 C5 
LU/6238-00 


32 C6 
LU/6240-00 


32 C4 
LU/6236-00 


306 


MARZO — 1971 























fotometro 
a memoria 
per flash 
fotografico 



cura di L. BIANCOLI 


Sebbene in altre occasioni abbiamo 
considerato i criteri realizzativi e di 
progetto di esposimetri elettronici^ 
non si è presentata fino ad ora la 
opportunità di descrivere uno stru¬ 
mento che permettesse Taccurata 
messa a punto del diaframma in 
funzione delFintensità del lampo di 
luce e della distanza^ per ripre¬ 
se fotografiche eseguite con un 
«flash». Ebbene, traendo lo spunto 
da un articolo analogo pubblicato 
da Electronics World, siamo lieti 
di colmare questa lacuna, con la de¬ 
scrizione che segue. 


□ 1 dispositivo che stiamo per 
descrivere è uno strumento 
di facile realizzazione, che 
sfrutta la bassa corrente di disper¬ 
sione di un transistore ad effetto di 
campo, per consentire la valutazio¬ 
ne esatta delhintensità di un lampo 
di luce in funzione della distanza; 
esso permette quindi risultati sicu¬ 
ri per qualsiasi ripresa airinterno, 
con luce artificiale istantanea. 

Nella stampa tecnica mondiale 
si è parlato, sovente della realizza¬ 
zione di «flash» elettronici relati¬ 
vamente semplici, concepiti in base 
a concetti assai disparati. Nei loro 
confronti, occorre però precisare 


che, una volta ultimata la costruzio¬ 
ne, chi ne entra in possesso abban¬ 
dona immediatamente il suo espo¬ 
simetro di tipo convenzionale, an¬ 
che se la sua sensibilità è tale da 
consentire la misura dell'intensità 
di luce in condizioni di illumina¬ 
zione talmente esigue da impedire 
persino di vedere la scala dello 
strumento. 

Quando infatti si tratta di esegui¬ 
re fotografie airinterno, ossia con 
illuminazione ambientale insuffi¬ 
ciente, tale cioè da imporre Timpie- 
go di una sorgente di luce adeguata, 
la difficoltà neirimpiego di uno 
strumento di questo genere consi¬ 
ste proprio nel fatto che il lampo 
elettronico si verifica e scompare, 
prima che l'indice dello strumento 
abbia avuto la possibilità di stac¬ 
carsi dalla sua posizione di riposo. 
In altre parole, gli esposimetri di 
tipo convenzionale sono — per co¬ 
sì dire — vittime della loro stessa 
inerzia. 

Indipendentemente dal fatto che 
il lampo di luce venga ottenuto con 
un «flash» elettronico oppure con 
una lampada al magnesio, solita¬ 
mente il problema viene risolto re¬ 
golando l'apertura del diaframma 
in funzione della distanza tra lo 
obiettivo ed il soggetto, ed anche in 


funzione di un determinato numero 
guida, che accompagna sia i vari 
tipi di lampade al magnesio, sia un 
«flash» elettronico. Ciò — comun¬ 
que — comporta altri problemi: ad 
esempio, questo sistema non per¬ 
mette di stabilire a priori la posi¬ 
zione più indicata per la sorgente 
di luce, se si desidera attribuire alla 
fotografia caratteristiche particola¬ 
ri. Oltre a ciò, l'impiego del nume¬ 
ro guida come riferimento non per¬ 
mette di variare a piacere gli an¬ 
goli di illuminazione. 

In particolare, ci riferiamo al fat¬ 
to che quando le pareti del locale 
in cui le fotografie vengono esegui¬ 
te hanno una colorazione tendente 
ad una tonalità scura, esse assorbo¬ 
no una quantità di luce assai mag¬ 
giore di quella che verrebbe assor¬ 
bita da pareti che fossero invece 
bianche, o comunque dipinte con 
colori molto chiari: a causa di ciò, 
si ottengono spesso risultati inade¬ 
guati ed insoddisfacenti, proprio 
per una mancanza di corrisponden¬ 
za tra l’intensità del lampo di luce, 
la distanza tra la sorgente ed il sog¬ 
getto e tra l’obiettivo ed il sogget¬ 
to, e le altre grandezze variabili in 
gioco. 

L'unica soluzione al problema te¬ 
sté citato può essere costituita dal- 
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Fig. 1 - Foto illustrafUe lo strumento visto anteriormente (nel titolo) ed all’interno, 
così come è stato realizzato sperimentalmente. La disposizione dei componenti sulla 
basetta a circuito stampato, come pure quella dei comandi visibili al di sotto del 
microamperometro, può però essere variata a piacere, a seconda delle esigenze del 
costruttore. Oltre a ciò, volendo, il quadrante in funzione del quale viene prestabilita 
la sensibilità della pellicola può essere tarato in DIN anziché in 


la disponibilità di un fotometro che 
sia in grado di misurare l’intensità 
del lampo di luce nonostante la sua 
breve durata, e che permetta di di¬ 
sporre del valore indicato per un 
periodo di tempo sufficientemente 
lungo per consentirne la lettura. Al¬ 
tra prerogativa auspicabile in uno 
strumento di questo genere è natu¬ 
ralmente la possibilità di variare le 
sue caratteristiche di funzionamen¬ 
to, onde adattarle ai diversi gradi di 
sensibilità della pellicola. 

Ciò premesso, la rivista citata ha 
pubblicato la descrizione di uno 
strumento che risponde appunto a 
tali caratteristiche, il cui aspetto è 
illustrato alla figura accanto al tito¬ 
lo. In essa si osserva la parte fronta¬ 
le del dispositivo, sulla quale ri¬ 
sulta evidente lo strumento indi¬ 
catore propriamente detto, la cui 
scala è tarata direttamente in valori 
di apertura del diaframma. Inferior¬ 
mente è visibile a sinistra una ma¬ 


nopola attraverso la quale è possi¬ 
bile predisporre le caratteristiche di 
funzionamento dell’apparecchio in 
rapporto a diversi gradi di sensibi¬ 
lità della pellicola, espressi in ASA. 

A destra della suddetta manopo¬ 
la sono visibili un interruttore di ac¬ 
censione (in alto), che inserisce la 
batteria in posizione «ON», ed un 
pulsante, contrassegnato «RESET», 
avente il compito di riportare l’in¬ 
dice a zero, prima di eseguire qual¬ 
siasi misura. 

La figura 1 illustra invece lo stes¬ 
so apparecchio visto internamente, 
onde chiarire la posizione della 
maggior parte dei componenti visi¬ 
bili. Ciò che è importante notare 
in questa seconda figura, è che 
la parte elettronica è montata su di 
una basetta a circuiti stampati. Nel¬ 
la suddetta basetta risultano prati¬ 
cati due fori, che ne permettono il 
fissaggio sulla parte posteriore del 
microamperometro, usufruendo dei 


due prigionieri filettati attraverso i 
quali vengono effettuati i collega- 
menti alla bobina dell’equipaggio 
mobile. 

In basso, si intravedono il poten¬ 
ziometro per la regolazione dello 
strumento in base alla sensibilità 
della pellicola, l’interruttore di ac¬ 
censione, il pulsante di riarmo, e la 
batteria di alimentazione, contenu¬ 
ta in un apposito supporto. 

Occorre però precisare che, nel- 
la'^descrizione originale, viene cita¬ 
to un circuito stampato disponibile 
in commercio, che però non è repe¬ 
ribile nel nostro Paese. Per questo 
motivo, abbiamo preferito rielabo¬ 
rare la basetta recante i componen¬ 
ti, e progettare «ex novo» un’al¬ 
tra disposizione, maggiormente con¬ 
forme alle caratteristiche dei mate¬ 
riali reperibili sul nostro mercato. 

IL CIRCUITO ELETTRICO 

La figura 2 illustra lo schema 
elettrico completo dell’intero dispo¬ 
sitivo: il suo funzionamento è as¬ 
sai semplice, e può essere così sin¬ 
tetizzato. 

FCl è un fotoresistore, che 
presenta le ben note caratteristiche 
di questi elementi: la sua resistenza 
specifica è infatti massima in as¬ 
senza di illuminazione, e si riduce 
invece non appena la superficie sen¬ 
sibile viene colpita da raggi di luce, 
in misura tanto maggiore, quanto 
maggiore è la loro intensità. 

Come si può osservare, un polo 
della suddetta fotocellula fa capo 
direttamente alla linea di alimenta¬ 
zione positiva, mentre l’altra è col¬ 
legata a massa tramite il resistore 
RI, il cui valore dipende dalle ca¬ 
ratteristiche intrinseche del fotoele¬ 
mento. 

Il punto intermedio che unisce il 
polo inferiore di FCl ed il termi¬ 
nale superiore di RI fa capo alla 
base del transistore TRI. Quest’ul¬ 
timo, seguito da TR2, costituisce 
un amplificatore a due stadi, del 
tipo ad accoppiamento diretto. 

E’ quindi intuitivo che, ogni qual¬ 
volta la superficie sensibile di FCl 
viene eccitata da una luce avente 
una determinata intensità, la sua 
resistenza diminuisce istantanea- 
mente, e provoca l’applicazione alla 
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Fig. 2 - Circuito elettrico completo del fotometro: TRI e TR2 costituiscono un 
amplificatore ad accoppiamento diretto, mentre TR3 ed ST costituiscono un 
voltmetro elettronico ad altissima resistenza interna. In pratica, il circuito permette 
di misurare la carica che si accumula in C2, ogni qualvolta la fotocellula FCl viene 
eccitata da un lampo di luce. 


base (B) di TRI un impulso avente 
una polarità positiva. Tale impulso 
viene amplificato dal primo stadio, 
e subisce un’ulteriore amplificazio¬ 
ne ad opera di TR2, dopo di che si 
presenta ai due capi della capacità 
elettrolitica C2, attribuendo a que- 
st’ultima una carica tanto maggiore, 
quanto maggiore è l’ampiezza del¬ 
l’impulso. 

E’ quindi chiaro che maggiore è 
l’intensità del lampo di luce che col¬ 
pisce la fotocellula, maggiore è la 
sua diminuzione di resistenza intrin¬ 
seca, e più ampio risulta l’impulso 
applicato ai capi di C2; di conse¬ 
guenza, la carica istantanea che si 
accumula tra le armature di que¬ 
st’ultimo è direttamente proporzio¬ 
nale all’intensità della luce perce¬ 
pita dalla fotocellula. 

Non appena ai capi di C2 si 
presenta una differenza di poten¬ 
ziale dovuta alla carica accumulata, 
tale potenziale viene applicato, tra¬ 
mite il resistore R5, all’elettrodo 
«Gate» (G) di un transistore ad 
effetto di campo, contrassegnato 
TR3 nel circuito di figura 2. L’elet¬ 
trodo «Drain» (D) di questo stadio 
fa capo alla linea di alimentazione 
positiva tramite R6, mentre l’elet¬ 
trodo «source» (S) fa capo a massa 
tramite R7. 

In pratica, lo stadio ad effetto di 
campo TR3, seguito dal potenzio¬ 
metro PI e dal microamperometro 
ST con i componenti ad esso asso¬ 
ciati, costituiscono un voltmetro e- 
lettronico ad alta resistenza interna, 
tramite il quale è possibile misurare 
l’ampiezza della tensione presente 
tra i capi di C2. Grazie alla bassis¬ 
sima corrente di dispersione che 
circola attraverso lo stadio TR3, la 
carica accumulatasi in C2 a causa 
del lampo di luce viene dissipata 
durante un periodo di tempo tal¬ 
mente lungo, da permettere como¬ 
damente la lettura del suo valore, 
tramite lo strumento ST. 

In serie allo strumento ST è però 
presente il potenziometro PI, col¬ 
legato come reostato in quanto il 
cursore è in cortocircuito con uno 
dei suoi terminali. Il compito di 
questo potenziometro consiste nel 
regolare la sensibilità del voltmetro 
elettronico, in modo tale da adattar¬ 
lo ai vari gradi di sensibilità della 
pellicola fotografica usata per le 
riprese. 


Il terminale negativo dello stru¬ 
mento ST fa inoltre capo al cursore 
di un resistore semifisso, R9, che 
— trovandosi in serie ad R8 — co¬ 
stituisce con quest’ultimo un par¬ 
titore di tensione, ai capi del quale 
è disponibile l’intera tensione di 
alimentazione fornita da Bl. Non è 
quindi difficile comprendere che, 
variando la posizione del cursore di 
R9, è possibile bilanciare il ponte 
costituito da R6, R7, R8 e la parte 
inferiore di R9, allo scopo di az¬ 
zerare lo strumento ST, facendo in 
modo che — in assenza di eccita¬ 
zione della fotocellula — l’indice 
corrisponda all’inizio della scala, 
ossia a 0 pA. 

L’intero circuito viene alimenta¬ 
to attraverso la batteria Bl, che 
fornisce una tensione di 15 V, a 
patto che l’interruttore generale IGl 
venga chiuso. Non appena ciò ac¬ 
cade, la tensione fornita dalla bat¬ 
teria viene applicata ai capi della 
capacità elettrolitica C3, che prov¬ 
vede a stabilizzare la tensione for¬ 
nita dalla batteria indipendente¬ 
mente dal suo stato di carica, e — 
contemporaneamente — ai tre stadi. 

Prima di addentrarci nella descri¬ 
zione dei criteri realizzativi, occor¬ 
re precisare che le caratteristiche 
dinamiche di funzionamento del¬ 
l’intero apparecchio sono state con¬ 
cepite in modo tale che la normale 
intensità di luce solitamente dispo¬ 
nibile in un locale non è sufficiente 
a compromettere l’esecuzione della 
misura. 


REALIZZAZIONE 
DELLO STRUMENTO 

La prima cosa che occorre alle¬ 
stire, una volta procurati tutti i 
componenti elencati nell’apposita ta¬ 
bella, è la basetta a circuiti stam¬ 
pati, una cui possibile versione è 
illustrata alla figura 3, che ne chia¬ 
risce l’aspetto da entrambi i lati. 
Come è facile rilevare, quasi tutti i 
componenti sono fissati direttamen¬ 
te sulla basetta, avente le dimen¬ 
sioni di mm 60 X 60, ad eccezione 
dell’interruttore a pulsante IPl, del 
potenziometro PI, della batteria di 
alimentazione Bl, dell’interruttore 
generale di accensione IGl, e della 
capacità C3. 

Lungo il bordo inferiore della 
basetta vengono applicate in totale 
cinque pagliette ad occhiello, che 
vengono usate appunto per il col- 
legamento ai suddetti componenti 
esterni. Occorre però precisare che 
— a montaggio ultimato — la ca¬ 
pacità C3 può anche essere colle¬ 
gata direttamente alla basetta, inse¬ 
rendone il terminale negativo nel 
foro della paglietta facente capo al 
polo negativo della batteria, ed il 
terminale positivo alla paglietta di¬ 
sponibile nell’angolo opposto. 

Verso il centro della basetta si 
notano a sinistra i due dadi esago¬ 
nali tramite i quali la basetta stessa 
viene fissata alla parte posteriore 
del microamperometro, usufruendo 
dei contatti facenti capo alla bobina 
mobile. Tra questi due contatti è 
possibile inserire il resistore se¬ 
mifisso R9, a patto che le sue di- 
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mensioni siano abbastanza esigue. 
Ovviamente, se la distanza tra i due 
perni filettati del microamperometro 
non è sufficiente, occorrerà trovare 
per R9 una posizione più comoda. 

La parte destra della figura illu¬ 
stra la stessa basetta dal lato delle 
connessioni stampate, e riporta in 
colore i diversi componenti, metten¬ 
done in evidenza la destinazione in 
rapporto ai vari punti di ancorag¬ 
gio. Con queste due illustrazioni, è 
quindi impossibile commettere qual¬ 
siasi errore agli effetti dei collega- 
menti tra le parti che costituiscono 
il circuito. 

Lo strumento ST è un microam¬ 
perometro avente una sensibilità di 
100 pA, la cui scala graduata deve 
essere tarata attraverso una serie 
di operazioni che descriveremo tra 
breve. Esso dovrà essere installato 
sul pannello frontale che si osserva 
alla figura 1, disponendo inferior¬ 
mente la manopola per la regola¬ 
zione della sensibilità in funzione 
del tipo di pellicola, l’interruttore 
di accensione, ed il pulsante di 
riarmo. Volendo, per migliorare 
l’estetica dello strumento, sarà pos¬ 
sibile disporre al centro della parte 
inferiore del pannello la manopola 
contrassegnata in valore di sensibi¬ 
lità della pellicola, sistemando ri¬ 
spettivamente a destra ed a sinistra 
di quest’ultima l’interruttore IGI ed 
il pulsante IPl. 

Il lato superiore dell’involucro 
è munito di un gommino avente un 
foro passante di diametro adatto, 
attraverso il quale l’ampolla che 
racchiude il fotoelemento si affac¬ 
cia all’esterno, per poter ricevere 
la luce emessa dal «flash». Questo 
è il motivo per il quale la fotocel¬ 
lula FGl è stata disposta nel modo 
illustrato alla citata figura 3. 

L’intero apparecchio consisterà 
dunque in una scatoletta metallica 
avente le dimensioni approssimati¬ 
ve di mm 80 X 120 X 35 di spes¬ 
sore, all’interno della quale sarà 
possibile alloggiare tutti i compo¬ 
nenti nel modo illustrato. 

La figura 4 illustra la base dei 
due transistori, TRI e TR2, onde 
mettere in evidenza la posizione dei 
terminali facenti capo all’emettito¬ 
re, alla base ed al collettore, ri¬ 
spetto alla guida visibile lungo la 
circonferenza in basso a sinistra. 
La parte destra della figura illustra 


invece i collegamenti del transisto¬ 
re TR3, facenti capo agli elettrodi 
«source», «gate» e «drain». 

TARATURA 
DELLO STRUMENTO 

Ogni qualvolta si ricorre all’im¬ 
piego di un «flash» per eseguire 
riprese fotografiche all’interno di 
un locale caratterizzato da una il¬ 
luminazione insufficiente, il pro¬ 
blema principale consiste nel re¬ 
golare in modo corretto l’apertura 
del diaframma, in funzione innan¬ 
zitutto della sensibilità della pelli¬ 
cola usata, ed in secondo luogo in 
funzione della distanza tra la sor¬ 
gente di luce ed il soggetto, e della 
distanza tra l’obiettivo ed il sog¬ 
getto. 

Per ottenere tale regolazione in 
modo rapido e preciso, la scala del¬ 
lo strumento indicatore viene tarata 
direttamente in valori di apertura 
del diaframma, compresi tra un mi¬ 
nimo di 1,0 ed un massimo di 32,0. 
La manopola attraverso la quale 
viene regolato il cursore del poten¬ 
ziometro PI ruota invece su di un 
quadrante che può essere tarato 
direttamente in valori della sensibi¬ 
lità della pellicola espressi in DIN, 
da un minimo di 12 ad un massimo 
di 28, oppure, volendo usare lo 
standard americano, in valori della 
sensibilità della pellicola espressi 
in ASA, da un minimo di 6 ad un 
massimo di 400. 

Occorre subito precisare che, per 
eseguire adeguatamente la taratura 
dello strumento, si provvede innan¬ 
zitutto a tarare il quadrante della 
manopola del potenziometro PI, in 
funzione della deflessione a fondo 
scala dell’ indice dello strumento 
ST, corrispondente ad un’apertura 
del diaframma pari a f/22. 

Una ^oìta tarato questo quadran¬ 
te, è abbastanza facile seguire un 
procedimento attraverso il quale 
vengono stabilite le posizioni che 
l’indice deve assumere in corrispon¬ 
denza degli altri valori di apertura 
del diaframma, in rapporto alla po¬ 
sizione della manopola di PI cor¬ 
rispondente alla sensibilità di 6 
ASA della pellicola. Con questo ac¬ 
corgimento, si riducono le distanze 
necessarie per eseguire la taratura 
a valori ragionevoli, il che rende 
assai più pratica la procedura. 


La figura 5 è un grafico che per¬ 
mette di correlare tra loro i vari 
valori in gioco, e precisamente 
l’apertura del diaframma dell’obiet¬ 
tivo (sulla scala A), la sensibilità 
della pellicola espressa sia in DIN, 
sia in ASA (sulla scala B), la di¬ 
stanza in metri (sulla scala D), e 
l’intensità luminosa del lampo di 
luce (sulla scala E), che può essere 
espressa sia in watt al secondo, 
sia in candele al secondo. 

Al centro del grafico è presente 
l’asse di riferimento C, sul cui uso 
ci intratterremo tra breve. 

Terminata dunque la realizzazio¬ 
ne dello strumento, dopo un accu¬ 
rato controllo delle connessioni e 
delle saldature, nonché della pola¬ 
rità delle capacità elettrolitiche C2 
e C3, è possibile procedere alla sua 
taratura nel modo seguente. 

Portare innanzitutto l’indice del¬ 
la manopola del potenziometro PI 
sulla posizione corrispondente alla 
sua massima resistenza, facendo 
quindi in modo che il cursore si 
trovi in contatto diretto col termi¬ 
nale facente capo al polo positivo 
dello strumento ST. Ciò fatto, usu¬ 
fruendo del grafico di cui alla figu¬ 
ra 5, occorre tracciare una linea 
retta che, partendo dal punto corri¬ 
spondente al diaframma f/22 sulla 
scala A, raggiunge il punto corri¬ 
spondente alla sensibilità di 6 ASA 
sulla scala B, e prosegue quindi fi¬ 
no ad incontrare l’asse centrale di 
riferimento C. Una volta individua¬ 
to questo punto sull’asse di riferi¬ 
mento, partendo da quella stessa po¬ 
sizione occorre tracciare un’altra li¬ 
nea retta che intersechi la scala E 
nel punto corrispondente all’intensi¬ 
tà del lampo di luce prodotto dal 
«flash» disponibile, rilevabile sulle 
sue caratteristiche, sia che si tratti 
di una lampada al magnesio, sia che 
si tratti di un «flash» elettronico. 
Questo valore di intensità può esse¬ 
re espresso — come già abbiamo 
detto — sia in watt al secondo, sia 
in candele al secondo: d’altra parte 
la doppia graduazione della scala 
E — per quanto approssimata — 
permette di usufruire di entrambe 
le possibilità. 

Questa seconda retta tracciata tra 
l’asse di riferimento C e l’asse E 
interseca la scala D in un determi¬ 
nato punto, in corrispondenza del 
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Fig. 3 - Disegno illustrante dai due 'lati la basetta a circuito stampato recante i componenti. Questa basetta viene jissata sul 
retro del microamperometro, sfruttando i bulloni dei contatti facenti parte della bobina mobile. In colore sono identificati 
tutti i componenti, e sono inoltre rappresentati i componenti esterni alla basetta, fissati all'involucro dello strumento. 


quale è possibile valutare la di¬ 
stanza ideale tra la sorgente di luce 
e la fotocellula, corrispondente ad 
un’apertura del diaframma pari ad 
f/22, e ad una sensibilità della pel¬ 
licola pari a 6 ASA. 

A questo punto, è possibile pre¬ 
disporre un fotometro alla suddetta 
distanza dalla sorgente del lampo, 
e premere l’interruttore a pulsante 
IPl. Con questa operazione, come 
si può osservare nello schema elet¬ 
trico di figura 2, il resistore R4 
viene collegato direttamente ai capi 
della capacità elettrolitica al tanta¬ 
lio C2, provocandone la scarica 
completa, ciò che serve per predi¬ 
sporre lo strumento all’esecuzione 
di ogni singola lettura. 

Dopo aver esercitato per un 
istante tale pressione sull’interrutto¬ 
re a pulsante IPl, si provoca un 
lampo di luce, a seguito del quale la 


capacità C2 accumulerà una certa 
carica, denunciata da una certa de¬ 
flessione dell’indice dello strumen¬ 
to ST. Non appena questa defles¬ 
sione dell’indice è stata riscontrata, 
occorre ruotare la manopola del 
potenziometro PI, fino a portare lo 
indice di ST in corrispondenza del 
fondo scala. Ottenuto questo risul¬ 
tato, è possibile contrassegnare la 
posizione dell’indice della manopo¬ 
la di PI, individuandone la posizio¬ 
ne che corrisponde appunto la sen¬ 
sibilità della pellicola di 6 ASA. 

La seconda operazione consiste 
nel riferirsi nuovamente al grafico 
di figura 5, e nel determinare in 
modo analogo la distanza necessaria 
per effettuare la stessa taratura con 
una apertura del diaframma pari ad 
f/22, ma con una sensibilità della 
pellicola pari a 10 ASA, corrispon¬ 
dente a 12 DIN. 


Una volta stabilito il valore op¬ 
portuno attraverso il grafico, porta¬ 
re il fotometro alla suddetta distan¬ 
za rispetto al «flash», premere nuo¬ 
vamente il pulsante di riarmo IPl, 
e provocare un secondo lampo di 
luce, riportando quindi immediata- 



Fig. 4 - Collegamenti alla base dei due 
transistori TRI e TR2 (a sinistra) ed 
alla base del transistore ad effetto di 
campo TR5 (a destra). 
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DIAFRAMMA 

OBBIETTIVO 


fi 

1,0 — 
1,4 — 
2,0 — 
2 ^ — 
4 /) — 
5,6 — 
8,0 — 

1 1,0 — 

16,0 — 

2 2,0 — 

3 2,0 — 

A 


SENSIBILITÀ' 

PELLICOLA 



B 


7 DIN 


RIFERIMENTO 


DISTANZA 

SOGGETTO 


^ 40 


D 


LAMPO 

FLASH 


METRI 




r 0,3 
i- 0,4 
j- 0,5 

W/Sec. 

3 - 

CAND./Sec. 
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“ 2 
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i— 

2.000 
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100-^ 
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4.000 
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l ig. 5 - Grafico illustrante le relazioni che intercorrono tra it grado di apertura del diaframma (scala A), la sensibilità della 
pellicola (scala B), la distanza'in metri tra la sorgente di luce ed il soggetto (scala D) e l'intensità del lampo espressa in 
watt al secondo ed in candele al secondo (scala E). L'asse centrale C serve come riferimento per determinare i valori neces¬ 
sari durante le operazioni di taratura. 


mente l’indice dello strumento ST 
al fondo scala, attraverso l’apposi¬ 
ta manopola di regolazione. La po¬ 
sizione raggiunta corrisponderà in 
questo caso alla nuova sensibilità 
di 10 ASA o di 12 DIN. 

Procedendo in modo analogo, e 
variando quindi progressivamente 
la distanza tra il fotometro e la sor¬ 
gente di luce, è possibile individua¬ 
re tutte le posizioni del quadrante 
della manopola di PI, corrispon¬ 
denti alle diverse sensibilità della 
pellicola comprese tra 12 e 28 DIN, 
oppure tra 6 e 400 ASA, sempre in 
riferimento ad un’apertura del dia¬ 


framma pari ad f/22. Nell’eventua¬ 
lità che l’operatore desiderasse sta¬ 
bilire particolari posizioni della ma¬ 
nopola di PI, corrispondenti a parti¬ 
colari gradi intermedi di sensibili¬ 
tà della pellicola, tali posizioni po¬ 
tranno essere individuate separata- 
mente, e contrassegnate in modo 
speciale sul quadrante della mano¬ 
pola di PI, mediante simboli grafici 
speciali. 

Una volta ultimata la taratura 
del quadrante di questa manopola, 
essa viene nuovamente predisposta 
sulla posizione corrispondente ad 
una sensibilità di 6 ASA, per ese¬ 


guire la parte restante del procedi¬ 
mento di taratura. Sempre serven¬ 
dosi del grafico di figura 5, deter¬ 
minare quindi la distanza opportu¬ 
na corrispondente ad una sensibili¬ 
tà di 6 ASA e ad un diaframma 
f/22, e portare il fotometro a que¬ 
sta distanza dalla sorgente del lam¬ 
po di luce. Dal momento che que¬ 
sta operazione non è altro che una 
ripetizione della prima fase della 
taratura, è sufficiente produrre un 
lampo di luce, e regolare la mano¬ 
pola di PI fino ad ottenere la defles¬ 
sione dell’indice a fondo scala, cor¬ 
rispondente — come già sappia- 
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FET meter 

Voltmetro elettronico a transistors di alta qualità per apparecchi a trans!- 
stors e TVC 

Vantaggi: 

L’assenza del cavo di rete permette di collocare lo strumento nel posto più 
comodo per la lettura. E' più stabile perché è indipendente dalla rete e non 
ci sono effetti di instabilità dello zero come nei voltmetri a valvola. E’ più 
sensibile: per la misura delle tensioni continue di polarizzazione dei tran¬ 
sistors e delle tensioni alternate presenti nei primi stadi di BF o RF. Com¬ 
pletato da una portata capacimetrica da 2 pF a 2000 pF (misura con oscilla¬ 
tore interno a RF] e da cinque portate da 0,05 a 500 mA. Lo strumento è 
protetto contro i sovraccarichi e le errate inserzioni. Misura delle pile in¬ 
terne di alimentazione senza aprire lo strumento con pulsante frontale. Ali¬ 
mentazione: 2 pile piatte da 4.5 V. durata 800 ore min. pila da 1,5 V per 
l'ohmmetro. Particolarmente utile per i tecnici viaggianti e per riparazioni 
a domicilio. 

Caratteristiche: 

— 1 .500 V impedenza d'ingresso 20 Mohm 

— 0,6 V » » 12 

— 1000 V » » 40 

— tolleranza 2% f.s. 

— 300 mV . 1000 V impedenza d'ingresso 1,2 Mohm, 15 pF 

in parallelo 

— tolleranza 5% 

— campo di frequenze: 20 Hz .20 Mhz lineare 

20 Mhz.50 Mhz ± 3 db 

misure fino a 250 Mhz con unico probe. 

— da 0.2 ohm a 1000 Mohm f.s. 

— tolleranza 3% c.s. 

— tensione di prova 1,5 V 

— da 2.2000 pF f.s. 

— tolleranza 3% c.s. 

— tensione di prova —4,5 V, 150 Khz. 

— da 0,05., 500 mA 

— tolleranza 2% f.s. 

I Prezzo L. 58.000 

NOVITÀ 


Vc.c. 

Vc.a. 

Ohm 

Capacimetro 

Mìlliampere 


GENERATORE DI BARRE TV 

Per il controllo della sensibilità dei TV, del¬ 
la taratura approssimata della MF video, 
della linearità verticale e orizzontale e del¬ 
la sintonia dei canali VHF e UHF durante 
l'installazione. 

— Gamma 35 - 85 MHz. 

— In armonica tutti gli altri canali. 

— Taratura singola a quarzo 

Prezzo L. 19.800 


• ALIMENTATORE STABILIZZATO Professionale 

a circuiti integrati 

Per fabbriche, scuole e laboratori profes¬ 
sionali. 

Caratteristiche: 

— tensione d'uscita 3.30 V 

— corrente d'uscita 0.2 A 

—- limitazione della corrente d'uscita da 
80 mA.2 A 

— stabilità 0,2% per variazioni del carico 




TRANSIGNAL FM 

Per la taratura della media frequenza dei 
televisori e radio FM. 

Strumento portatile da laboratorio. 
Caratteristiche; 

Gamma A - 10,3.11,1 MHz 

Gamma B - 5,3. 5,7 MHz 

Taratura singola a cristallo toll. 0,5% 
Alimentazione pila 4,5 V durata 500 ore o 
più. 

Prezzo L. 19.500 


TRANSIGNAL AM 

Per l’allineamento dei ricevitori AM e per la 
ricerca dei gu3.5ti. 

■— Gamma A: 550 - 1600 KHz 
— Gamma B: 400 - 525 KHz 
Taratura singola a quarzo. 

Modulazione 400 Hz. 

Prezzo L. 16.800 


ALIMENTATORE A BASSA TENSIONE 
DI POTENZA 


da 0 al 100% a 3V 

— stabilità < 0,1% per variazioni del carico 
da 0 al 100% a 30 V 

— ripple ^ 3 mV p.p. a pieno carico 

— indicazione della tensione e della cor¬ 
rente d'uscita con strumenti separati 
classe 1,5. 

• TRANSISTOR DIP-METER 

Nuova versione 

Strumento portatile da laboratorio per la ve¬ 
rifica dei circuiti accordati passivi e attivi, 
sensibile come oscillatore e come rivela¬ 
tore. 

Caratteristiche: 

campo di frequenza 3.220 MHz in 6 gamme 

taratura singola a cristallo tolleranza 2% 
presa Jack per l’ascolto in cuffia del batti¬ 
mento 

alimentazione pila 4,5 V durata 500 ore. 

Prezzo L. 29.500 

• CAPACIMETRO A LETTURA DIREHA 

nuova versione 

Misura da 2 pF a 0,1 nF in quattro gamme: 
100 pF - 1 nF - 10 nF - 0.1 [xF f.s. 

Tensione di prova a onda quadra 7 V circa. 
Frequenze: 50 - 500 - 5000 - 50000 Hz circa. 
Galvanometro con calotta granluce 70 mm. 
Precisione 2% f.s. 

Prezzo L. 29.500 



Per l'alimentazione di apparecchiature tran¬ 
sistorizzate normali e di potenza (amplifi¬ 
catori di BF, autoradio, registratori, ecc.]. 
Semplice e robusto. 

Caratteristiche: 

2.24 V in 12 scatti 

0.3 A max 

tensione residua alternata a 3 A 
= 0,1 V pp 

utilizzabile anche come caricabatterie. 


PROVATR ANSI STORI 
IN-CIRCUIT/OUT-OF-CIRCLIIT 

Per la verifica del l’efficienza del transistore 
senza dissaldarlo dal circuito e per la misura 
approssimata del beta del transistore con 
indicazione acustica. 

Utile anche per l'identificazione della polarità 
del transistore e delle connessioni. 

Signal Tracing incorporato per la ricerca del 
guasto con armoniche fino a 50 MHz. 


TEST 

INSTRUMENTS 


GRATIS 

A RICHIESTA MANUALE ILLUSTRATO DI TUHI GLI STRUMENTI KRUNDAAL 
DATI DI IMPIEGO - NOTE PRATICHE DI LABORATORIO 


DAVOLI 


































mo — al valore 22 dell’apertura del 
diaframma. 

Sempre in riferimento al grafico, 
determinare la distanza opportuna 
corrispondente ancora ad una sen¬ 
sibilità della pellicola di 6 ASA, ma 
con un’apertura del diaframma pari 
ad f/16; indi portare il fotometro 
a questa distanza dalla sorgente di 
luce. Ciò fatto, sempre dopo aver 
esercitato per un istante una certa 
pressione sull’interruttore a pulsan¬ 


te IPl, produrre il lampo, e prende¬ 
re nota della posizione che l’indice 
assume sulla scala tarata in micro¬ 
ampère. 

Le operazioni successive consi¬ 
stono nello stabilire le distanze op¬ 
portune in riferimento agli altri va¬ 
lori di apertura del diaframma, os¬ 
sia ad f/11, f/8, f/5,6, f/4 e così 
via, fino all’apertura massima di 
f/1, o comunque al valore che si 
desidera raggiungere. Per ogni ope¬ 


razione, prendere sempre nota del¬ 
la posizione che l’indice sulla sca¬ 
la tarata in microampère, allo sco¬ 
po di tracciare in seguito la scala 
tarata in valori di apertura del dia¬ 
framma, che dovrà sostituire quella 
attuale. 

Una volta ottenuti tutti i valori di 
deflessione dell’indice corrisponden¬ 
ti alle varie aperture del diafram¬ 
ma, non resterà altro da fare che 
tracciare su di un foglio di carta 
bianca da disegno una scala avente 
la stessa estensione e lo stesso rag¬ 
gio di curvatura della scala origina¬ 
le, sostituendo però i valori in mi¬ 
croampère con i valori di apertura 
del diaframma precedentemente ri¬ 
cavati. Questa scala potrà poi es¬ 
sere incollata sulla scala originale 
dello strumento, completando così 
l’operazione di taratura. 


USO DEL DISPOSITIVO 

A taratura ultimata, sarà subito 
possibile eseguire una rapida pro¬ 
va del suo corretto funzionamento. 
A tale scopo, basterà portare il fo¬ 
tometro in prossimità del soggetto 
che si intende fotografare, rivolgen¬ 
done la fotocellula, verso la parte 
principale. In tali condizioni si 
prowederà in primo luogo a stabi¬ 
lire l’inquadratura attraverso il miri¬ 
no della macchina fotografica, dopo 
di che si sistemerà la sorgente del 
lampo, di luce nella posizione che si 
ritiene più idonea. 

Dopo avere predisposto la mano¬ 
pola di PI sul grado di sensibilità 
della pellicola usata, sempre rivol¬ 
gendo la fotocellula verso il sog¬ 
getto occorrerà produrre un lampo, 
non senza aver prima riarmato lo 
strumento esercitando una lieve 
pressione sull’interruttore a pulsan¬ 
te IPl. Immediatamente dopo il 
lampo, l’indice dello strumento 
ST avrà assunto una posizione, 
in corrispondenza della quale, 
sarà possibile leggere il valore idea¬ 
le di apertura del diaframma, per 
eseguire quella fotografia. Non re¬ 
sterà quindi che regolare opportu¬ 
namente il diaframma in base alla 
lettura eseguita, e scattare la foto, 
con la più assoluta certezza di otte¬ 
nere il miglior risultato che sia pos¬ 
sibile ottenere in tali condizioni. 


I MATERIALI 

Numero 
di Codice 
G.B.C. 

Prezzo 
di Listino 

RI 

: resistore da 39 klì - 0,25 W 

DR/0072-15 

52 

R2 

: resistore da 47 lì - 0,25 W 

DR/0070-75 

52 

R3 

: resistore da 10 kH - 0,25 W 

DR/0071-87 

52 

R4 

: resistore da 1 kiì - 0,25 W 

DR/0071-39 

52 

R5 

: resistore da 22 MH - 1,50 W 

DR/0253-47 

54 

R6 

: resistore da 100 n - 0,25 W 

DR/0070-91 

52 

R7 

: resistore da 27 kH - 0,25 W 

DR/0072-07 

52 

R8 

: resistore da 27 kO - 0,25 W 

DR/0072-07 

52 

R9 

: trimmer resistivo da 47 klì 

DP/0053-47 

140 

PI 

; potenziometro lineare a grafite da 22 kl) 

DP/0853-22 

430 

CI 

: condensatore in poliestere da 22 kpF > 

1500 V 

BB/2460-00 

76 

C2 

: condensatore elettrolitico al tantalio 
da 330 uF - 6 V 

BB/4022-20 

2.200 

C3 

: condensatore elettrolitico da 100 ^F - 25 V 

BB/3640-00 

170 

TRI 

: transistore 2N2219 

YY/4553-00 

860 

TR2 

: transistore 2N2219 

YY/4553-00 

860 

TR3 

; transistore ad effetto di campo 
tipo 2N3819 

YY/8503-00 

1.100 

PCI 

cellula fotoresistiva ORP/62 

DF/0850-00 

1.200 

ST 

: microamperometro da 100 uA fondo scala 

TS/0880-00 

8.700- 

B1 

: batteria a secco da 15 V, 
tipo Hellesens 411 

11/0754-00 

556 


1 gommino protezione fotocellula 

GA/4890-00 

8 


1 circuito stampato 60 x 60 mm 

— 

— 


1 manopola ad indice 

FF/0392-00 

250 

IGl 

; interruttore a leva 

GL/1190-00 

280 

IPI 

: interruttore a pulsante 
normalmente aperto 

GL/0450-00 

550 


1 porta batteria per B1 

— 

— 


1 involucro metallico 

1 

— 

— 

* Prezzo netto di Listino 
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ella tradizione dei radio- 
amatori esiste un giorno 
memorabile: il «Field Day» 
o «Giornata di trasmissione campe¬ 
stre» traducendo dalFinglese in sen¬ 
so figurato. In pratica i radioama¬ 
tori in questo giorno hanno il per¬ 
messo di portare i propri apparati 
in mezzo ai campi o dove riten¬ 
gano più opportuno e di trasmette¬ 
re con le antenne più adatte al caso. 

A questo punto sorge il problema 
di come si alimentano i ricevitori 
ed ancor più i trasmettitori. 

Si sono adottate in passato le so¬ 
luzioni più svariate, dal survolto¬ 
re da batterie al gruppo genera¬ 
tore con alternatore messo in movi¬ 
mento da un motore a scoppio, fin¬ 
ché Tavvento dei transistori ha ri¬ 
dotto le esigenze a quelle di dispor¬ 
re semplicemente di una batteria di 
accumulatori di sufficiente potenza. 

Vale la pena di attrezzarsi per 
un «Field Day». I risultati, specie 
in onda diretta su frequenze come 
quelle dei 144 MFlz, sono eccezio¬ 
nali, se ci si porta ad una certa al¬ 
tezza. 

Gli «OM» della Versilia ad esem¬ 
pio hanno a disposizione il Rifugio 
Carrara a Campo Cecina, a circa 
1.200 m di altezza, da cui è pos¬ 
sibile in quel fatidico giorno fare 
dei «DX» formidabili. 

La partecipazione al «Field Day» 
è tanto più importante per i Radio- 
amatori italiani in quanto a diffe¬ 
renza di tutti gli altri paesi del 
mondo in Italia è proibita, non si 
capisce perché, la licenza di tra¬ 
smissione «in mobile». 


Ma torniamo alle sorgenti di ali¬ 
mentazione in corrente continua a 
12 o a 24 V. 

ACCUMULATORI AL PIOMBO 

Caratteristiche di questi sono il 
peso elevato, la possibilità di fuori 
uscita nel trasporto del liquido che 
è a base di acido solforico e può 
quindi seriamente danneggiare, la 
necessità di manutenzione (rabboc¬ 
co degli elementi con acqua distilla¬ 
ta) , il rapido deterioramento (dal 
100% di A/h iniziali si passa al- 
l’80% dopo due mesi, al 50% do¬ 
po un anno e così via con estrema 
facilità se non si compensano le 
perdite interne con una debole ca¬ 


rica continua e non si eseguono ogni 
tanto delle cariche e scariche a fon¬ 
do). Infine danno luogo al 50% di 
rendimento alla carica. 

Unico vantaggio reale il costo 
moderato, data la forte serie. 

ACCUMULATORI AL NI-CD 

Consentono 1,2 V per elemento 
come quelli al Piombo, ma vengo¬ 
no realizzati in confezioni stagne 
che impediscono qualsiasi versa¬ 
mento di liquido nel trasporto. Pra¬ 
ticamente non richiedono alcuna 
manutenzione e, cosa importantis¬ 
sima, abbandonati a se stessi si au- 
toscaricano molto lentamente ed in 
tali condizioni non si deteriorano. 





220V 
rete c.a 


Spina di alimentazione 
apparati 


Morsetto di alimentazione 
da dinamo o alternatore 


Fig. 1 - Schema elettrico deìFaliineiitatore al Ni-Cd per 13,5 V di alimentazione 
massima. 
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Fig. 2 - Ecco un esempio di applicazione pratica dell’alimentatore. Collegamento 
di un Tokai da 1 VK TC-502 per la banda Marina (Canale 1). 


Durano quindi per un periodo in¬ 
definito e presentano sia un buon 
rendimento alla ricarica, che una 
curva di scarica quasi lineare. Dan¬ 
no luogo cioè ad una resistenza in¬ 
terna molto bassa anche per punte 
di erogazione di potenza fino a 4 o 
5 volte gli A/h nominali. 

Unico inconveniente il costo an¬ 
cora molto elevato rispetto agli ac¬ 
cumulatori al Pb (anche se piano 
piano ci si sta avviando verso prez¬ 
zi sempre più abbordabili). A que¬ 
sto punto dovendo fare una scelta 
noi ci orienteremmo senz’altro sul¬ 
la soluzione con accumulatori al 
Ni-Cd anche perché, per il loro ri¬ 
dotto ingombro ed assenza di ma¬ 
nutenzione, essi in pratica con la 
soluzione qui descritta sostituisco¬ 
no il classico alimentatore stabiliz¬ 
zato per apparati a transistori che 
ormai è necessario in ogni QRA. 

Tanto più che a conti fatti in 
questo caso il costo è praticamente 
equivalente. 

Noi abbiamo impiegato accumu¬ 
latori al Ni-Cd da 3 A/h e si è così 
realizzato un alimentatore che tra 
tutto costa circa 40.000 lire, ma 
può fornire 20 W continui per più 
di due ore e quindi permettere 4 h 
di lavoro autonomo di un ricetra- 
smettitore da 10 W di uscita in 
antenna. 

Per di più questo alimentatore 
può fornire una punta di 10 A sen¬ 


za alcuna difficoltà ed a questo 
punto basta chiedersi: «Quanto co¬ 
sta un alimentatore stabilizzato cb 
0,2 fi di resistenza interna e 10 A 
massimi di erogazione?». 

Con il vantaggio che noi con soli 
2 kg di peso possiamo lavorare co¬ 
me meglio vogliamo e dove voglia¬ 
mo per quattro ore ed aspettare ad 
effettuare la ricarica per quanto 
tempo vogliamo. 

E se la potenza del ricetrasmetti- 
tore è di soli 5 W massimi come 
capita ora sui 27 MHz per il Cana¬ 
le 1 destinato al servizio di «Sicu¬ 
rezza in Mare», l’autonomia sale a 
più di 8 h. 

La nostra scelta quindi è giusti¬ 
ficata. Tanto più che esistono an¬ 
che altre applicazioni professionali, 
oltre quelle tipiche dei radioamato¬ 
ri, da soddisfare come ad esempio 
quella delle luci di emergenza per 
ospedali, pronto soccorso ecc. 

Se si dispone ad esempio di an¬ 
che soli 3 A/h col nostro alimenta¬ 
tore sempre collegato alla rete in 
«carica di mantenimento» (di con¬ 
sumo ridottissimo) si può automa¬ 
ticamente (con la caduta di un relè 
in linea a c.a.) alimentare a 12 o 
24 V una lampada al neon da 8 W 
che, alimentata con survoltore a 12 
V, assorbe circa 1 A. Si dispone 
così di ben 3 h di una luce equi¬ 
valente a quella di una lampadina 
di uso normale da 30^40 W, e sen¬ 


za alcun bisogno di manutenzione, 
cioè con quelle condizioni di pro¬ 
fessionalità che sono tipiche di 
questo servizio. 

I radioamatori potranno anche 
fare una obiezione e dire che con 
gli alimentatori stabilizzati si arri¬ 
va però ai 13,5 V spingendo al mas¬ 
simo le prestazioni dei loro appa¬ 
rati R-T. 

Rispondiamo subito che se il 
consumo non è eccessivo (1,5 A di 
punta) i 3 A/h da noi impiegati 
permettono 13,5 V iniziali e i 13 V 
successivi per un funzionamento 
fifty-fifty di ricetrasmissione data la 
ricarica nei periodi di ricezione. Ciò 
premesso proponiamo qui un ali¬ 
mentatore: 

— di spesa modesta 

— di ingombro e peso limitati 

— di realizzazione semplicissima 

— da dimenticare collegato alla re¬ 
te o viceversa anche abbando¬ 
nato 

— da non rabboccare perché rea¬ 
lizzato con elementi al Ni-Cd. 

— ricaricabile anche da alternato¬ 
re o dinamo di automobile o 
motore marino. Entriamo ora 
nei particolari! 

CARATTERISTICHE 

DELL^ALIMENTATORE 

— Alimentazione: da rete a 220 
Ve.a. o da dinamo o alternatore 

12 Vc.c. 

— Consumo da rete: circa 3 W. 

— volt uscita: 13,5 V massimi, 

13 V inizio scarica, 12,5 V a 
mezza scarica. 

— Corrente di uscita: 10 ^ 15 A 
punta. 

— Capacità 3 A/h a 3 A di consu¬ 
mo medio. 

— Resistenza interna da 0,2 a 
0,5 fi. 

— Peso complessivo: 2 kg. 

— Ingombro; 22 x 14 x 9 cm. 

— Manutenzione: nulla. 

— Residuo alternato a 100 Hz: 
inferiore a 1 mV. 

LO SCHEMA ELETTRICO 

Si tratta (fig. 1) di una dispo¬ 
sizione circuitale semplicissima; è 
un dispositivo che si presta pro¬ 
prio per venire realizzato da chi 
si avvicina per la prima volta al¬ 
l’elettronica. 
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I componenti sono di numero 
ridotto e la loro disposizione dicia¬ 
mo addirittura intuitiva. 

Anzitutto si sono disposti fra 
loro in serie 10 elementi da 1,2 V 
nominali da 3 A/h di dimensioni 
uguali alle normali torce da 1,5 V. 

Di questi accumulatori abbiamo 
già parlato in queste pagine ed 
abbiamo già accennato che essi ri¬ 
chiedono di venire caricati con una 
alimentazione «in corrente» in mo¬ 
do cioè che la corrente massima 
non superi di norma un cinquante¬ 
simo della corrente relativa agli 
amperora. 

Se noi lavoriamo con 3 A/h quin¬ 
di non dobbiamo superare una cor¬ 
rente massima di carica di 150 mA. 

In pratica si alimenta con una 
forte resistenza in serie in modo 
che la variazione di tensione tra 
scarica e carica non influenzi ecces¬ 
sivamente la corrente relativa. 

Tenendo conto di ciò abbiamo 
lavorato dato il ridotto consumo 
in mA con un trasformatore di 
ridotte dimensioni da 6 W nomi¬ 
nali. La resistenza di avvolgimento 
già di per sé dà luogo ad una 
certa resistenza inserita nel circui¬ 
to di generazione della f.e.m. 

Si risparmia d’altra parte ingom¬ 
bro e spesa. 

La rettificazione dei 15 più 15 V 
è stata realizzata con due diodi al 
silicio da 50 V inversi e circa 1 A 
di massima corrente (eccessiva per 
i nostri scopi tenuto conto che in 
pratica operando in controfase ogni 
diodo porterà al massimo 150 mA) 
che erano a disposizione nel QRA 
di Mike fey. 

La disposizione in controfase dei 
diodi ha permesso di eliminare 
ogni componente continua nel cir¬ 
cuito del trasformatore di alimen¬ 
tazione, cosa questa molto impor¬ 
tante per limitarne appunto dimen¬ 
sioni e costo. 

La livellazione delle semionde 
così rettificate è stata affidata ad 
un elettrolitico da 250 pF 15 V, 
professionale al tantalio: un po’ 
costoso ma ottimo per la sicurezza 
e assenza totale di manutenzione 
di un apparato destinato tra l’altro 
ad operare in mare. 

Si è fatto seguire un diodo di 
isolamento ed una impedenza da 
0,3 H e 10 n di resistenza. In tal 


modo con la capacità costituita dal¬ 
la batteria degli elementi al Ni-Cd 
si è realizzato un filtro capace di 
una attenuazione di circa 46 dB 
per 100 Hz di frequenza delle se¬ 
mionde del residuo alternato. 

Si sono previste due connessioni. 

Una ad innesto a spina di uscita 
derivata alla batteria al Ni-Cd ed 
una invece a morsetti (per evitare 
errori) per l’eventuale connessione 
a batterie di accumulatori alimen¬ 
tate da dinamo o alternatori su au¬ 
tomobili o motori marini. 

Si è introdotta una resistenza di 
limitazione della corrente di carica 
di circa 50 H (1 W ± 10%) che 
è stata prevista tra il morsetto po¬ 
sitivo ed il punto di connessione 
tra il diodo di isolamento e quelli 
di rettificazione come si può rileva¬ 
re dallo schema di fig. 1. 

Una normale spina rete provvede 
invece all’alimentazione in c.a. 

Sul primario del trasformatore 
sono previste due prese a —10 e 
-fio V per la regolazione fine 
della corrente residua di carica che 
al termine della carica stessa con 
l’alimentatore sempre connesso alla 
rete (non si è previsto infatti inter¬ 
ruttore e lampadine spia) deve 
aggirarsi per un ± 10% del va¬ 
lore nominale di rete dai 60 ai 
100 mA. 


Tutto qui! E’ veramente un cir¬ 
cuito semplicissimo e di estrema 
praticità. 

A carica ultimata ai capi dell’elet¬ 
trolitico si hanno 15 V in ex. e si 
ha quindi un consumo (per 100 mA 
massimi) di 1,5 W che con il 50% 
di rendimento del trasformatore di¬ 
vengono in pratica 3 W di assorbi¬ 
mento dalla rete. 

I 10 elementi danno luogo a 
13,5 V di massima carica e con 
100 mA max di corrente residua 
dissipano 1,35 W con un totale di 
0,135 W per elemento perfettamen¬ 
te tollerabile anche per 35-40'^’C di 
temperatura ambiente. Come si è 
detto, giocando se il caso sulle pre¬ 
se del primario del trasformatore 
di alimentazione, si porterà il resi¬ 
duo di carica ai 60 mA. 

Ciò non toglie che nei primi mo¬ 
menti di ricarica il nostro alimen¬ 
tatore con il suo trasformatore da 
6 W massimi potrà erogare fino a 
250 mA che nel giro di 10’ scen¬ 
deranno poi subito ai 150 limite per 
poi ridursi ulteriormente. 

Occorrono quindi circa 60 h per 
la ricarica totale e ciò è perfetta¬ 
mente tollerabile per gli impieghi 
per i quali l’alimentatore è previsto 
dato poi che la scarica totale è 
estremamente improbabile. 



Fig, 3 -Ecco i componenti da impiegare per una illuminazione di emergenza (vedi 

schema di fig. 4). 

Da sinistra: 

— un relè per corrente alternata con contatti in mercurio da disporre ai capi della 
linea a 220 Ve.a. 

— un survoltore da 12 V tipo Philips a transistori per alimentazione di un lubo 
al neon 220 V - 8 W. 

— un supporto per lampada da 220 V 8 W con riflettore in cartoncino presspan 
bianco latte che è il migliore riflettore per questo tipo di illuminazione. 

Con il nostro alimentatore si ottiene una inserzione automatica e 3 h di luce. 

Questo relè può venire realizzato anche con un normale relè in c.c. da 12 o 24 V 

e un ponte di 4 diodi (OA200) con una resistenza di caduta in serie. 
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X_L 

I I Rete a220Vc,Q. 


Alimentatore a batteria 
al Ni-Cd -da12V 


Relè 




Contatto del rtlc 




Survoltore a 12Vpcr tubo al neon 

- + 




1 


r\ 

Tubo al neon da 8W 


Fig. 4 - Questo è lo schema pratico da utilizzare per la realizzazione di un impianto 
di illuminazione ad inserzione automatica alVatto della mancanza di rete. 

Come si può notare si potrà utilizzare sia un relè per c.a. con contatti in 
mercurio come quello illustrato in fig. 5 oppure un relè normale alimentato da un 
ponte di OA20G con in serie una R di caduta a seconda della tensione di lavoro 
ed il consumo in corrente del relè. 

Mancando la rete a 220 Vc.a. cade il relè che con un contatto di «riposo» in¬ 
serisce Falimentazione a 12 V del Survoltore. L’accensione delle lampade al neon 
da 8 W è praticamente istantanea. 

Ma perché ciò avvenga, è bene curare il collegamento della massa o della 
stagnola o metallo disposto subito dietro alla lampada stessa. L’innesco dell’arco 
resta così molto facilitato. 


Con due «strip» porta contatti si 
è poi provveduto al fissaggio dei 
pochi componenti: diodi, condensa¬ 
tore e terminale del cordone di rete 
dopo il fissaggio meccanico con col¬ 
larino gommato. 

Impedenza e trasformatore sono 
stati montati allineati per comodità 
(avrebbero dovuto venire montati 
ortogonalmente per evitare accop¬ 
piamenti di flusso) ma la distanza 
fra i due pezzi garantiva Teli- 
minazione di f.e.m. indebite nel- 
Tinduttanza di filtro. 

La morsettiera e la presa a spina 
sono state fissate ovviamente al bor¬ 
do della basetta per comodità di 
connessioni e contrassegnate con in¬ 
dicazione di +12 V al morsetto o 
terminale positivo. 

I pochi collegamenti sono stati 
realizzati con fili a trecciola di 
rame coperti in plastica rossa per 
il positivo e bleu per il negativo 
in modo da evitare il pericolo di 
errori e facilitare il riconoscimento 
dei punti di connessione tanto più 
che si trattava di un montaggio, 
come si è detto, «in vista». 

MESSA A PUNTO E RISULTATI 


LA COSTRUZIONE 
DELL’ALIMENTATORE 

Si è preferita una realizzazione 
sperimentale «in vista» ma nulla 
vieta data la bassa dissipazione del¬ 
l’insieme che il montaggio possa 
venire realizzato anziché, come il¬ 
lustrato nella foto del titolo, su di 
una basetta, in una cassettina di 
legno o metallo con prese esterne 
e scomparto per il cavetto di rete. 


In pratica si è utilizzata una ba¬ 
setta di legno che è stata rivestita 
di plastica autoadesiva e comple¬ 
tata da quattro gommini di appog¬ 
gio al piano di lavoro. 

Per le batterie si è adottato un 
fissaggio originale fissandole le ime 
alle altre con del nastro «scotch» 
trasparente e successivamente a due 
piastrine laterali di fissaggio di otto¬ 
ne sempre con del nastro adesivo 
trasparente. 


Per comodità, dati i 10 Ct della 
resistenza della induttanza di filtro, 
la corrente di carica è stata misu¬ 
rata leggendo con un comune tester 
la tensione ai capi con la comoda 
portata di 2 V fondo scala. 

Le batterie inizialmente erano 
quasi scariche. Si è verificato un 
picco iniziale di corrente di 300 mA 
che si è subito stabilizzato in circa 
un minuto ai 250 mA. 

Dopo 10 minuti circa la corrente 
scendeva ai 150 mA limite e si 
portava dopo due giorni di connes¬ 
sione continua alla rete progressiva¬ 
mente agli 80 mA. Dopo tre gior¬ 
ni la corrente residua si stabilizzò 
sui 60 mA e 13,5 V di tensione 
massima totale. 

Una prova di scarica con 2 A di 
consumo permise di constatare una 
resistenza interna di circa 0,2 H 
(0,4 V circa di caduta). 

Non fu necessario ricorrere alle 
prese ausiliari di regolazione a 
— 10 e +10 V sul primario del 
trasformatore che era stato corretta- 
mente calcolato. 

Per prova esse furono comunque 
inserite e diedero luogo ad una va- 


Fig. 5 - Ecco in funzione un dispositivo survoltore per l’alimentazione da batteria 
dì una lampada fluorescente da 8 W. Si noti la piastra di alluminio di dissipa¬ 
zione su cui è montato il survoltore a transistori (8.000 Hz di funzionan'iento). 
Se si dispone di un qualsiasi elemento • metallico di sufficiente superficie sull’im¬ 
pianto, questo potrà venire utilizzato con vantaggio al posto della piastra di 
dissipazione. 
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il nuovo microfono studiato per le più moderne 
esigenze della riproduzione musicale 
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Fig. 6 - Un'altra applicazione del 
nostro dispositivo: l'alimentazione 
di un normale TV da 11" a tran¬ 
sistori. Al posto di un TV è possi¬ 
bile pure alimentare un monitor 
professionale o un elemento di 
ripresa TV del tipo portatile. 



riazione delia corrente residua di 
carica di circa il —20 +25%. 

Ad ogni buon conto date le va¬ 
riabili che si possono verificare nel¬ 
la scelta dei componenti è bene 
che tali prese vengano previste nel 
corso dell’avvolgimento del trasfor¬ 
matore di alimentazione. 

Un residuo di corrente analogo 
al precedente di 60 mA fu verifi¬ 
cato (85 mA) in collegamento di 
carica da batteria di automobile (ci 
si collegò mediante apposita spina 
alla presa dell’accendisigari del cru¬ 
scotto) . Tale valore determinò la 
scelta della resistenza da 50 fì 1 W 
di limitazione. 

L’alimentatore fu provato con un 
Tokai da 1 W uscita (vedi fig. 2) 
su di un natante operando sul Ca¬ 
nale 1 dei 27 MHz dopo aver ri¬ 
cevuto dal Circolo Nautico la con¬ 
cessione scritta ed il Ricetrasmetti- 
tore secondo quanto previsto dal 
Ministero PTT Divisione Servizi 
Radioelettrici. 

Il consumo modestissimo di tale 
apparato (300 mA in Tx) non al¬ 
terò che di poco da 60 a 75 mA 
il residuo di corrente di carica dopo 
due ore di funzionamento per prove 
di portata. 

II nostro alimentatore a bordo di 
un battellino di salvataggio potreb¬ 
be assicurare così almeno 100 h di 
funzionamento alternato in tra¬ 


smissione e ricezione con tutti i 
vantaggi relativi come sicurezza ri¬ 
spetto al funzionamento con le nor¬ 
mali pilette entro contenute, che 
con l’inserzione della spinetta, vi¬ 
sibile nella foto, vengono escluse. 

Si è infine collaudato l’alimenta¬ 
tore con una lampada tubolare da 
8 W di modello fluorescente ali¬ 
mentata da un reattore di tipo elet¬ 
tronico a 12 V —‘ vedi fig. 3 —. 

Si è provata l’inserzione auto¬ 
matica della lampada mediante relè 
inserito con un ponte di Graez di 
OA200 ed una resistenza in serie 
ai capi della rete a 220 V. 

L’accensione è risultata pressoché 
istantanea data la bassa resistenza 
interna dell’alimentatore. 

Si sono verificate con 0,9 A di 
assorbimento medio circa 3 h di 
luce continua. 

La lampada è stata munita in via 
sperimentale di un riflettore di car¬ 
toncino bianco latte che permette 
il miglior spettro di diffusione del¬ 
la luce fluorescente. 

Il residuo alternato misurato con 
millivoltmetro e visto all’oscillosco¬ 
pio è risultato inferiore al millivolt. 

CONCLUSIONI 

Questo alimentatore deve il suo 
costo prevalentemente a quello del¬ 
le batterie al Ni-Cd. 


Ci sembra però che tale costo 
sia giustificato se si tiene conto 
dei vantaggi così realizzati in sicu¬ 
rezza, ingombro, peso ed eroga¬ 
zione di corrente specie come va¬ 
lori di punta. 

Per questo motivo riteniamo che 
questa realizzazione interesserà spe¬ 
cialmente i radioamatori e tutti co¬ 
loro che per esigenze professionali 
necessitano di una alimentazione 
di emergenza di assoluta sicurezza. 

Buoni auguri di DX per chi ope¬ 
ra sui 144 MHz, con il nostro ali¬ 
mentatore nel corso dell’annuale 
«Field Day». 

Un’ultima considerazione: in al¬ 
cuni casi, (controllo funzionamen¬ 
to di antenne singole o collettive 
TV, è molto utile disporre di un 
buon monitor TV. 

Se si dispone del nostro alimen¬ 
tatore è sufficiente predisporre un 
normale TV portatile a transistori 
sulla alimentazione a 12 V ed ali¬ 
mentarlo con i 12,8 -r- 13 V (a ca¬ 
rico di 1,2 A) del nostro dispo¬ 
sitivo. 

Questa corrente (1,2 A) come 
da prove effettuate — fig. 6 — 
è stata da noi verificata con un 
11” PYE. L’autonomia è risultata 
di 2,5 h prima che i sincronismi 
dessero luogo a qualche difetto. 

In casi particolari quindi i patiti 
della Nazionale di calcio, con il 
nostro alimentatore, potranno go¬ 
dersi la partita praticamente... in 
ogni posto ove arrivi un minimo di 
segnale, cosa abbastanza facile in 
Italia, il paese ove tutti, diciamo 
tutti i canali TV, sono stati impe¬ 
gnati da una fitta rete di ripetitori 
(quanto siamo maligni!) con il ri¬ 
sultato che è possibile solo un’emis¬ 
sione RAI. 

Ma lasciamo da parte le banalità. 
Pensiamo invece che questo nostro 
alimentatore privo di qualsiasi ma¬ 
nutenzione possa venire utilizzato 
per far funzionare una qualsiasi sta¬ 
zione «monitor» TV in circuito 
chiuso oppure un complesso di ri¬ 
presa televisiva di tipo portatile 
anche in assenza di rete, per i casi 
di emergenza. 

Si disporrebbe così di un fattore 
in più di sicurezza per il ramo pro¬ 
fessionale ove di sicurezza non se 
ne ha mai abbastanza a disposi¬ 
zione. 


320 


MARZO — 1971 










Ci siamo proposti, per i nostri let¬ 
tori, di conoscere il pensiero delle 
persone più rappresentative dell’in- 
dustria italiana. Abbiamo perciò in¬ 
cominciato da alcune società che 
operano nel campo dell’elettronica, 
e riportiamo in queste pagine i dia¬ 
loghi che si sono svolti coi nostri 
intervistatori. 


LE NOSTRE 
INTERVISTE 



ei luminosi e moderni uf¬ 
fici direzionali della UNA- 
OHM della START S.p.A., 
ben nota ai nostri Lettori per es¬ 
sere tra le più importanti fabbriche 
italiane di strumentazione elettro¬ 
nica, ci ha accolti il Sig. Battiloro 
in persona. 



Redento Battiloro, 45 anni. 
Amministratore unico delfUNAOHM 
della START S.p.A. 


UNAOHM della START S.p.A. 
PESCHIERA BORROMEO 
Sede amministrativa e uffici com¬ 
merciali: Peschiera Borromeo, con 
succursale a Roma. 

Stabilimenti e laboratori di ricerca: 
Peschiera Borromeo e Bagnolo Cre- 
masco. 

Produzione: Strumenti di misura 
elettronici - Banchi didattici - Sta¬ 
bilizzatori di tensione per TV. 
Organizzazione di vendita in Italia: 
tramite G.B.C. e a cura diretta del¬ 
l’Azienda; all’estero: tramite agen¬ 
ti in tutti i principali Paesi. 
Superficie coperta dagli stabilimen¬ 
ti e laboratori: mq 6.000. 

Numero totale dei dipendenti: 160. 

Intervistatore: siamo qui a chieder¬ 
le notizie ed immagini attuali, 
a fare un po' il punto. Tuttavia 
Le sarei grato se ci potesse 
permettere qualche cenno... 


storico a beneficio dei Lettori 
più giovani. 

Signor Battiloro: Bene, devo dire 
subito che noi siamo piuttosto 
gente di lavoro, poco inclini ai 
lunghi discorsi, quindi vi inte¬ 
resserà in sostanza il ricorda¬ 
re alcuni fatti caratteristici. La 
nostra azienda, creata dalVing. 
ENZO PONTREMOLl che a- 
aveva già un'esperienza di ol¬ 
tre 50 anni nel campo elettro¬ 
nico, si è sempre inserita nel 
settore degli strumenti di mi¬ 
sura con iniziativa ed apparec¬ 
chiature a livello delle tecni¬ 
che più avanzate. 

C'è stato così un continuo cre¬ 
scendo, una forte espansione 
nelle dimensioni e nella quali¬ 
ficazione specie negli ultimi 
dieci anni. Volume di produ¬ 
zione, ore lavorative totalizza¬ 
te, quantità di apparecchi ven¬ 
duti e quindi il fatturato sono 
così costantemente aumentati 
in misura vistosa. 

I.: Può darci una cifra indicativa? 

S.B.: Certamente, pensi solamente 
che ad oggi i nostri apparec¬ 
chi venduti solamente in cam¬ 
po nazionale hanno raggiunto 
le 500.000 unità, e non è poco 
solo nel nostro Paese! 

Noti che siamo abituali forni¬ 
tori di Scuole, Laboratori, En¬ 
ti Statali e Militari, Radio Ri¬ 
paratori ecc. e possiamo asseri¬ 
re di essere senz'altro tra i pri¬ 
missimi fabbricanti nel setto¬ 
re in Italia. 

I.: Per la promozione delle vendi¬ 
te avete qualche metodo parti¬ 
colare? 

S.B.: Anzitutto siamo noi stessi a 
presentare e propagandare i 
nuovi apparecchi, sull'esempio 
del già ricordato nostro fonda¬ 
tore, che fu un pioniere, natii 
ralmente agendo su vasta scala. 


Eseguiamo un lavoro capillare 
presso le varie Scuole con ri¬ 
sultati più che apprezzabili... 
Altro esempio di importante 
efficacia per il raggiungimento 
della Clientela è il nostro col¬ 
legamento con la rete di ven¬ 
dita della G.B.C. Italiana, con 
la quale giova in particolare il 
clima di reciproca collabora¬ 
zione. 

I.: / «raggruppamenti» di appa¬ 

recchi hanno sempre forte im¬ 
portanza commerciale? 

S.B.: Certamente, anzi sono in con¬ 
tinua espansione. Equipaggia¬ 
menti completi per Tecnici... e 
soprattutto i Banchi Didattici 
per Scuole di istruzione Tecni¬ 
ca; si può dire che oggi i ra¬ 
gazzi studiano mediante gli ap¬ 
parecchi che impiegheranno 
domani nel loro lavoro. In mi 
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certo senso qui le nostre matu¬ 
re e continuamente ammoder¬ 
nate capacità di progettazione 
e costruzione sono offerte a 
diretto vantaggio delVeffica- 
cia didattica; è una trasfusione 
di esperienza. 



L: Cosa ci può dire riguardo ai 
programmi del futuro? 

S.B.: Naturalmente i nostri pro¬ 
grammi sono da un lato subor¬ 
dinati alla richiesta del merca¬ 
to, sempre in modo preminente 
nel settore elettronico delle mi¬ 
sure; d*altro lato vengono ov¬ 
viamente promossi dalla co¬ 
stante ricerca della nostra pro¬ 
gettazione, dal continuo sforzo 
di migliorare, di proiettarci nel 
futuro... 


/.; Può indicarmi, diciamo in an¬ 
teprima, qualche tipica novità, 
per esempio in campo TV a 
colori, apparecchi nuovi, ecc.? 

S.B.: Credo poter dichiarare con 
tutta tranquillità che proprio 
in materia di televisione a co¬ 
lori non solo siamo stati tra i 
primi a produrre apparecchia¬ 
ture, anche se in relativo ritar¬ 
do rispetto alVestero, ma che 
già oggi disponiamo di notevo¬ 
lissime realizzazioni di avan¬ 
guardia: le citerò ben quattro 
Generatori di barre, che co¬ 
prono tutti i gusti e... tutte le 
borse, due nuovi oscilloscopi 
per Radioriparatori e Labora¬ 
tori; un Oscilloscopio partico¬ 
larmente concepito per appli¬ 
cazioni industriali. Vorrei in 
proposito assicurare che siamo 
già ben preparati per il 
«boom» del colore in Italia, e 
stando alle recentissime noti¬ 
zie sul definitivo abbandono 
del famigerato SECAM e quin¬ 
di sul prevedibile superamento 
della sofferta «impasse» e ten¬ 
tennamento governativo in me¬ 
rito allo standard, entro il pros¬ 
simo 1972 ci sarà finalmente il 
sospirato inizio della TV a co¬ 
lori. 

Quanto ad apparecchi real¬ 
mente nuovi, considero note¬ 
volmente significativo un Mul- 
timetro Digitale che esporremo 
con la sigla DG526 alla prossi¬ 
ma Fiera di Milano. Intendia¬ 
mo con esso aprire un nuovo 
discorso, autorevole e denso di 
ulteriori sviluppi, alienato co- 
m'è con le tendenze più mo¬ 
derne. Basterà citare due dati 
di fatto, e conoscendo la no¬ 
stra Clientela devo prevedere 
che verranno giustamente ap¬ 
prezzati: le qualità delle pre¬ 
stazioni di questo Multimetro 
Digitale sono sensibilmente «di 
classe» trattandosi di un 5 + 1 
cifre con precisione 0,1%; 
nello stesso tempo il prezzo di 
vendita sarà il più economico 
della sua categoria. 
Naturalmente queste sono alcu¬ 
ne novità salienti che Le ho 
nominato; alle loro spalle re¬ 
sta sempre in pieno sviluppo 
il grosso della produzione tra¬ 
dizionale in campo strumenta¬ 


zione elettronica, per la quale 
distinguiamo otto tipici gruppi 
che sono: 

A = Generatori e Vobulatori 
B — Oscilloscopi 
C = Misuratori di corrente, 
tensione, potenza 
D = Misuratori di frequenza, 
distorsione, deviazione 
E = Misuratori di resistenza, 
capacità, induttanza, rigidità Q 
F = Provavalvole e Provatran- 
sistori 

G = Alimentatori stabilizzati 
H = Vari 

A questo punto penso che Le 
interesserà visitare sia pur ra¬ 
pidamente gli Stabilimenti ed 
i loro Reparti. 

I.: E' quanto stavamo per chieder- 
Le. (E* iniziato così un interes¬ 
sante ed informativo giro, di 
cui vedasi anche la documenta¬ 
zione fotografica). 

S.B.: Qui nello stabilimento UNA- 
QHM-START, dopo la Reda¬ 
zione Tecnica e il Reparto Cir¬ 
cuiti Stampati, ecco un Reparto 
Progetti: questo è il primo pro¬ 
totipo del Multimetro Digitale 
di cui Le ho parlato: anzi il 
modello definitivo sarà ancora 
più compatto. QuesFaltra se¬ 
zione è dedicata alle ripara¬ 
zioni in garanzia. 

L: Ma è quasi vuota! E se penso 
alla quantità di apparecchi in 
giro... 

S.B.: D’accordo... e notare che quei 
pochi apparecchi che Lei vede 
sono già pronti ed in semplice 
attesa di venir ritirati. Penso 
che questa scarsissima inciden¬ 
za dei «ritorni» in fabbrica 
sia il frutto ragionevole della 
buona progettazione e della ac¬ 
curata scelta dei componenti. 

I.: Senz’altro... mi permetta di di¬ 
re che la qualità delle presta¬ 
zioni ma anche la loro durata 
nel tempo è sempre la migliore 
delle pubblicità! 

S.B.: E siamo arrivati nell’area di 
montaggio e collaudo finale 
della produzione; vede anche i 
settori destinati ad assestamen¬ 
to e prove termiche e mecca¬ 
niche... 

L: Mi sembra tipico che il mon¬ 
taggio propriamente detto non 
contenga le linee continue da 
«grossa» produzione «enter- 
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tainment» tipo radiofTV, bensì 
è organizzato per sezioni e ban¬ 
chi separati... come fanno di¬ 
verse grandi fabbriche di stru¬ 
menti ad esempio di oltre¬ 
oceano. 

S.B.: Infatti. Le nostre serie sono 
mediamente dell'ordine di 200 
pezzi e così in ogni fase del¬ 
l'allestimento il nostro perso¬ 
nale specializzato vi può dedi¬ 
care le più attente specifiche 
cure. 

Qui infine abbiamo un Labo¬ 
ratorio che si occupa esclusiva- 
mente dei banchi didattici e 
relative prove. 

I.; Ma per questi Banchi, così ric¬ 
chi e... complessi, immagino 
che per lo Studente la UNA- 
OHM fornisca una adeguata 
letteratura tecnica. 

S.B.: Certo: diamo naturalmente i 
libretti tecnici relativi al fun¬ 
zionamento dei vari apparati 
del Banco. Ma le dirò di più: 
forniamo inoltre un apposito 
fascicolo, anch'esso nostro ori¬ 
ginale, in effetti un «Manuale 
di Esercitazioni» che serve ap¬ 
punto a guidare l'esecuzione e 
valutazione di ogni singola 
esperienza; non vi mancano 
gli adeguati richiami teorici ne¬ 
cessari... così esso risulta in de¬ 
finitiva il testo di un vero e 
proprio Corso di insegnamento 
per Studenti Radio, TV... 

Abbiamo così terminato la nostra 
interessante visita alla UNAOHM. 
In sintesi, le impressioni che ne ab¬ 
biamo ovunque ricavato sono estre¬ 
mamente positive. 

In tutte le persone, dirigenti e 
tecnici, che abbiamo incontrato e 
per brevità non potuto menzionare, 
si sentiva la «carica» di compe¬ 
tente fattività e di dedizione alla 
Azienda che originano da una sicu¬ 
ra e maturata estrazione tecnica, 
spesso a livello di quella autentica 
«passione» per il ramo che riesce a 
farci intendere in misura tanto ra¬ 
pida e simpatica tra noi elettronici. 
Non ultima l’atmosfera efficiente e 
nitida che abbiamo trovato dapper¬ 
tutto: non solo fisionomia di locali 
e di attrezzature moderni e razional¬ 
mente organizzati, ma anche indice 
inconfondibile della qualità dei pro¬ 
dotti. 


egli stabilimenti dell’Ad- 
miral di Concorezzo ci 
ha accolti con squisita cor¬ 
tesia, nel proprio ufficio, il Signor 



Carlo Formenti. 

Entrando subito nel merito della 
nostra visita, abbiamo rivolto al Si¬ 
gnor Formenti alcune domande. 



Carlo Formenti, 44 anni. 

Presidente e Amministratore unico della 
ADMIRAL FORMENTI S.p.A. 


ADMIRAL FORMENTI S.p.A. 
MILANO 

Stabilimenti e laboratori di ricer¬ 
ca: Concorezzo - Sessa Aurunca 
Società collegate: 

ADMIRAL CORPORATION - 
CHICAGO 

ADMIRAL INTERNATIONAL 
CORPORATION - ROSEMONT 
CANADIAN ADMIRAL 
CORPORATION - ONTARIO 
ADMIRAL DE MEXICO S.A. - 
MEXICO CITY 
ADMIRAL OVERSEAS 
CORPORATION - TAIPEI 
Superfici coperte dagli stabilimenti 
e laboratori: mq. 21.000 
Organizzazioni di vendita con 20 
agenzie in Italia e 8 all’estero. 
Produzione: Radioricevitori - 
Radiofonografi - Televisori 
Numero totale dei dipendenti: 250 


Intervistatore: Tempo fa, su di una 
rivista, abbiamo letto che i 
componenti elettronici, incido¬ 
no per l'80% sui costi di pro¬ 
duzione. Reputa ciò esatto? 

Signor Formenti: Sono pienamente 
d'accordo su questo dato, in¬ 
fatti chi detta legge sui costi 
è proprio il componente elet¬ 
tronico. 

I.: Il fatto che l'esportazione nei 
paesi europei, di nostri televi¬ 


sori sia diminuita, lo attribui¬ 
sce forse alla nostra esigua for¬ 
za nel poter produrre televiso¬ 
ri a colori? 

S.F.: Senz'altro noi II fenomeno lo 
si può spiegare solamente nella 
crisi che l'Europa tutta, sta at¬ 
traversando. 

I Come giudica l'attuale momen¬ 
to economico? 

S.F.: Questo è un momento di cri¬ 
si; in crisi è l'Europa e noi 
facciamo parte dell'Europa. 

1.: Quali prospettive ha per la Sua 
azienda? 

S.F.: Rispondere a tutte le esigen¬ 
ze del mercato; elaborare con¬ 
tinuamente i progetti inerenti 
al prodotto sia dal punto di 
vista estetico che tecnico, mo¬ 
dificare rapidamente gli im¬ 
pianti per affrontare una pro¬ 
duzione sempre più razionale e 
di elevata qualità. 

Questi, in sintesi, sono gli o- 
biettivi che l'Admiral Formen¬ 
ti si è prefissa. 

Molto presto sarà inaugurato 
un nuovo stabilimento nel Mez¬ 
zogiorno d'Italia che si svilup¬ 
pa su un'area di 50.000 mq, in 
località Baia Domizia e che per 
le sue caratteristiche di fun¬ 
zionalità e tecnica d'avanguar¬ 
dia ci auguriamo possa essere 
veramente un modello. 

E' un impegno enorme quello 
che ci siamo assunti, ancor più 
grave se si considera il parti¬ 
colare e difficile momento che 
caratterizza l'economia nazio¬ 
nale. Ma non è una nostra ca¬ 
ratteristica quella di fare una 
politica di attesa. Lo spirito 
combattivo che ci ha sempre 
distinti ci sta sorreggendo in 
questo considerevole sforzo: 
guai se così non fosse. 
Lavorare per il futuro secondo 
il nostro giudizio significa af¬ 
frontare con serenità il futuro. 

I.: In futuro quale sarà l'orienta¬ 
mento della sua produzione? 

S.F.: In attesa del colore noi pun¬ 
tiamo nettamente sul portatile 
in bianco e nero. 

L: Qual è il Suo autorevole pen¬ 
siero circa la televisione a co¬ 
lori? 

S.F.; Del colore, purtroppo, a tut- 
Foggi nulla si sa di preciso, 
ma è nostra convinzione che 
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Linee di installazione finale dei 17" 
e del 12*’ con vista particolare del tele¬ 
visore transistorizzato «Joy» Admiral 
a grande schermo. 


questo assurdo stato di cose 
non potrà durare a lungo; il 
governo non potrà ignorare ul¬ 
teriormente il problema della 
televisione a colori. Io non rie¬ 
sco proprio a capacitarmi del 
perché in Italia non ci si deci¬ 
da a dare il via a questa bene¬ 
detta televisione a colori! 

E' dal 1966 che da parte go¬ 
vernativa ci vengono fatte pro¬ 
messe sul colore e non reputo 
necessario in questa sede ricor¬ 
dare tutte le «drammatiche» 
vicende che da quella data ad 
oggi si sono susseguite in pro¬ 
posito. Il fatto è che Germa¬ 
nia Federale, Gran Bretagna, 
Olanda, Svizzera, Austria, 
Francia, Unione Sovietica, Pae¬ 
si Scandinavi e ora anche la 
Jugoslavia, hanno la televisio¬ 
ne a colori e noi no! 

Non penso che tecnicamente 
ci si possa inserire nei pae¬ 


I.; Come vede VA.N.I.F. 

S.F.: Io faccio parte delFA.N.I.E. 
e posso dire senza tema di 
smentite che molto si è prodi¬ 
gata in questi anni affinché il 
Governo si decidesse a dare il 
via alla televisione a colori, in 
considerazione che Findustria, 
per queste lungaggini, sta sir 
bendo una crisi non indiffe¬ 
rente. 

A questo punto il Signor For- 
menti ci invita a visitare gli 
stabilimenti, cosa che noi ac¬ 
cettiamo di buon grado. 

I.: Sig. Formenti, visitando lo sta¬ 
bilimento abbiamo notato una 
certa meccanizzazione nel pro¬ 
cesso di montaggio; pensa che 
in un prossimo futuro si pos¬ 
sano attuare ulteriori passi, op¬ 
pure oltre al livello attuale 
pensa che non si possa mec¬ 
canizzare tale processo? 

S.F.: Purtroppo quello che si è po¬ 



Sviluppo degli stabilimenti Admiral Formenti di Concorezzo. 


si meno progrediti del Mondo 
ma se Pavere o no la televisio¬ 
ne a colori può costituire un 
metro di paragone, visto e con¬ 
siderato che ora anche la Ju¬ 
goslavia ha messo in funzione 
una stazione TVC, le cui tra¬ 
smissioni si possono ricevere 
su tutta la costa Adriatica, pos¬ 
siamo ben dire di sentirci al 
di sotto di questo Paese anche 
se, in realtà ciò non è vero. 

A parer mio e da un punto di 
vista sociale, non si può priva¬ 
re un Paese progredito come il 
nostro di tale prodotto e mi 
auguro come ho già detto, che 
questa assurdità venga sop¬ 
pressa. 


tuto raggiungere si è raggiun¬ 
to. Ulteriori progressi non si 
potranno compiere per il fatto 
che troppo dissimili fra loro 
sono i componenti elettronici 
e soprattutto Paggiornamento 
tecnologico lo vieta. Forse, fra 
qualche anno, impiegando cir¬ 
cuiti integrati, si potrà mecca¬ 
nizzare maggiormente la co¬ 
struzione dei televisori, ma ora 
no! 

Dobbiamo rilevare da questa vi¬ 
sita che tutto alFAdmiral è studia¬ 
to con razionalità; dalle linee di 
montaggio ai servizi periferici, nulla 
è stato trascurato, persino le cose 
più semplici sono state razionaliz¬ 
zate in un tutto armonico. 
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Ila Lesa il Ragionier Lu- 
cioni, al quale va la nostra 
gratitudine per aver tanto 
cortesemente aderito alla richiesta 
di essere intervistato, ci ha accolti 
nella imponente sala dell’ Alta- 
Fedeltà. 

Quasi subito è incominciata la 
serie delle domande e delle risposte. 





Sede della Direzione 
generale, commerciale, 
tecnica ed amministra¬ 
tiva della LESA in 
Milano. 




Cav. Uff. Rag. Ettore Lucioni, 58 anni. 
Direttore Centrale e Direttore Com¬ 
merciale della LESA Costruzioni Elet¬ 
tromeccaniche S.p.A. 

LESA Costruzioni Elettromeccani¬ 
che S.p.A. - MILANO 
Stabilimenti e laboratori di ricerca: 
Milano - Tradate - Saronno. 
Produzione: Fonografi - Radiofono¬ 
grafi - Apparati Alta-Fedeltà - Ra¬ 
dio - Autoradio - Registratori e ri- 
produttori a bobina e a cassetta - 
Elettrodomestici - Giradischi - Car¬ 
tucce fonografiche - Testine magne¬ 
tiche - Potenziometri - Reostati - 
Macchinario elettrico di piccola po¬ 
tenza. 

Organizzazione commerciale artico¬ 
lata con 11 propri uffici regionali. 
Collegata all’estero con 3 società 
straniere * 

LESA DEUTSCHLAND G.m.b.H. 
- FREIBURG i/Br 
LESA FRANGE - LYON 
LESA ELECTRA - BELLINZONA 
Numero totale dei dipendenti: 2000 

Intervistatore: Ragionier Lucioni, 
visto che ci troviamo nella sala 
dove in bella mostra viene e~ 
sposta la produzione delVAlta- 
Fedeltà «Lesa» desidererem¬ 
mo conoscere il Suo pensiero 
in proposito. 

Ragionier Lucioni: La LESA ha 
dedicato e dedica notevoli in¬ 
vestimenti alVAlta Fedeltà. 


La nostra Società si c affer¬ 
mata in Italia e all’estero ot¬ 
tenendo risultati di indiseiisso 
prestigio e riconoscimenti per 
Valto livello della produzione. 
Anche di recente il giradischi 
automatico LESA PROFES- 
SIONAL-SIX è stato autore¬ 
volmente recensito dalla rivista 
americana HIGH FIDELITY 
come uno dei più perfezionati 
apparecchi professionali dispo¬ 
nibili sul mercato mondiale. 

[.: Come vede il rapporto giovani 
Alta-Fedeltà? 

R.L.: Sui rapporti fra i giovani e 
VAlta Fedeltà sono convinto 
che essi siano molto meno su¬ 
perficiali di quanto si può 
credere e che il maggior nu¬ 
mero di competenti e appas¬ 


sionati si trovino fra loro. 

[.: Oliale ritiene sia lo sviluppo 
del mercato delFAlta Fedeltà 
per il futuro? 

R.L.: Confermando la previsione di 
sviluppo di questo settore, ri¬ 
tengo che notevole importanza 
avrà un componente che uni¬ 
sca: amplificatore, sintonizza¬ 
tore, piastra di registrazione 
e riproduzione per compact- 
cassette, giradischi e cambia¬ 
dischi, al quale dovranno es¬ 
sere collegati unicamente i 
diffusori acustici. Nel cam¬ 
po più economico è da preve¬ 
dere la progressiva sostituzio¬ 
ne delle fonovaligie con i 
complessi «stereo-compaci ». 
Questi orientamenti fanno par¬ 
te della nostra politica azien¬ 
dale che prevede la costruzio- 
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ne di complessi di sicura qua¬ 
lità a tutti i livelli, garantendo 
requisiti tecnici reali in rap¬ 
porto a giusti prezzi di vendita. 
Tuttavia, la LESA attribuisce 
grande importanza a tutto il 
campo delVamplificazione so¬ 
nora e questo non solamente 
nel campo dell'Alta Fedeltà 
ma anche applicata ad altri 
settori con particolare riguar¬ 
do a quello della riproduzione 
della musica a bordo di auto¬ 
mezzi. 

L: Soffermandoci su questa affer¬ 
mazione, quali sono Ragionier 
Lucioni, le sue previsioni circa 
il futuro di questo mercato? 
R.L.: Numerose ricerche nel mer¬ 
cato dell automobile ci hanno 
da tempo confermato che la 
sonorizzazione delVauto avrà 
un sempre maggiore sviluppo. 
AlV ultimo Salone Interna¬ 
zionale delVAutomobile di To¬ 
rino la LESA ha presentato 
una gamma di modelli espres¬ 
samente progettati e realizzati 
per Tautomobile riscuotendo 
vivissimo successo fra gli 
utenti, gli installatori specia¬ 
lizzati e gli esperti delle Case 
automobilistiche. Il nostro in¬ 
serimento nel mercato è ini¬ 
ziato con LESACAR All ri- 
produttore per compact-casset- 
te monoaurale da collegare 
alTautoradio, del quale abbia¬ 
mo iniziato la produzione e 
la distribuzione. A questo mo¬ 
dello si affiancheranno nei 
prossimi mesi nuove realizza¬ 
zioni fra le quali il LESACAR 
BFS 31 «Berta» — amplifi¬ 
catore stereofonico — ed il 
LESACAR CFR 46 «Cinzia» 
autoradio con registratore e 
riproduttore incorporati. La 
presentazione di questi modelli 
sarà fatta al pubblico attraver¬ 
so una campagna pubblicitaria 
predisposta sulla stampa quo¬ 
tidiana e periodica nel corso 
dei prossimi mesi. 

Lusingati da quest’ultima pro¬ 
spettiva, abbiamo lasciato la LESA 
augurandoci di poter presto mon¬ 
tare sulla nostra autovettura un 
LESACAR, ed abbiamo formulato 
al suo Direttore Centrale i nostri 
più fervidi auguri per un sempre 
maggior sviluppo e successo. 
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Considerando che il dialogo è la 
forma leggibile con maggior pron- 
tezza, e il suo contenuto ne risulta 
perciò assimilabile più rapidamen¬ 
te, abbiamo rielaborato in domande 
e risposte le dichiarazioni rilascia¬ 
te dal Presidente e Consigliere De¬ 
legato della Zanussi, Lamberto 
Mazza. 


D. Quali sono le attuali dimensio¬ 
ni del gruppo Zanussi? 

R. Lo sviluppo è notevole, essen¬ 
do entrate le Società Zoppas, 
Triplex, Sole. Inoltre si è de¬ 
finitivamente inserita nel grup¬ 
po la consociata IMD di Ber¬ 
gamo; si è poi costituita la Za¬ 
nussi - Industriale e, infine, è 
stato raggiunto Vimportante ac¬ 
cordo fra le Industrie Zanussi 
e la AEG Telefunken per una 
società comune di produzione 
di elettrodomestici. 

D. La Zanussi è perciò un organi¬ 
smo complesso di elevato po¬ 
tenziale. Come opererà nel fu¬ 
turo? 

R. Premetto che, dopo due anni 
difficili come il 1969 e il 1970 
con perdite astronomiche di 
giornate lavorative per sciope¬ 
ri, anche Fattività aziendale 
della Zanussi ha risentito di 
una tale pesante situazione. 
Questi fatti negativi, ed altri 
concomitanti, non hanno tutta¬ 
via scoraggiato la Zanussi che 
continua nello sforzo di contri¬ 
buire alle espansioni economi¬ 


che della Regione, nella quale 
opera come uno dei cardini 
principali delVattività indu¬ 
striale, restando parte attiva 
nel consolidamento delVecono- 
mia nazionale, e mantenendo 
soprattutto alti e stabili i li¬ 
velli di occupazione. 

D. Come giudica le riforme, delle 
quali le organizzazioni sinda¬ 
cali dei lavoratori rivendicano 
la priorità? 

R. Assolutamente necessarie ed 
urgenti. Ma saranno raggiun¬ 
gibili in tutta la loro efficacia 
solamente in una economia sa¬ 
na. In questo clima anche il 
gruppo Zanussi ha accettato il 
rischio e Vonere di nuovi inve¬ 
stimenti, di complesse innova¬ 
zioni organizzative per diven¬ 
tare un protagonista attivo del¬ 
la ripresa economica. 

D. Le prospettive immediate qua¬ 
li sono? 

R. Purtroppo non mancheranno 
altre difficoltà. L'esportazione, 
che interessa il 50% della pro¬ 
duzione Zanussi, incontra gra¬ 
vi ostacoli, soprattutto nel li¬ 
vello dei prezzi e nella puntua¬ 
lità delle consegne. Il mercato 
interno è sostanzialmente fer¬ 
mo, anche perché gli au¬ 
mentati costi industriali si ri¬ 
percuotono sui prezzi. 

Se nel 1971 non si ricupere¬ 
ranno le perdite del 1969 e del 
1970, il gruppo Zanussi verrà 
a trovarsi in crisi. Ecco perché, 
stante la particolare dimen¬ 
sione del gruppo, questo coni 
plesso industriale in momenti 
come gli attuali può costituire 
garanzia da un lato, ma al tem¬ 
po stesso una grossa responsa¬ 
bilità. 

D. Pensa che le difficoltà siano su¬ 
perabili? 

R. Si, alla sola condizione che, da 
parte di tutti, esista l'intenzio¬ 
ne vera di ritrovare un livello 
di ordine, di efficienza, di pro¬ 
duttività che già nel recente 
passato sono stati alla base dei 
grandi successi aziendali. Solo 
così eviteremo il pericolo di 
ridurre le dimensioni della no¬ 
stra attività, e quindi anche 
quella della occupazione e dei 
redditi di lavoro. 
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TECNICA ELETTRONICA SYSTEM 


20121 MILANO 

VIA MOSCOVA, 40/7 
TEL. 667.326 ■ 650.884 



00182 ROMA 

VIA SALUZZO, 49 
TELEFONO 727.663 


MISURATORE INTENSITÀ' DI CAMPO MOD. MC 661C 



Pratico, maneggevole e robusto, è lo strumento indispensabile per l’installatore di antenne TV ed FM, Totalmente 
transistorizzato al silicio, alimentato da una comune pila da 4,5 V con autonomia di oltre 100 ore e provvisto di 
borsa a tracolla, esso risulta facilmente trasportabile e comodo anche per rilievi in disagiate posizioni. 

La sintonia continua consente di effettuare misure di segnali, interferenze o disturbi per qualsiasi frequenza compresa 
nelle bande TV ed FM e soprattutto di poter misurare separatamente l’ampiezza delle due portanti TV, video e audio. 

Campo di frequenza VHF: 41 65 - 65 ^ 108 - 155 ^ 270 MHz Campo di frequenza UHF; 470 830 MHz - Impedenza 

d’ingresso: 75 fi sbilanciata, 300 H bilanciata, con balun - Sensibilità: da 20 pV a 10.000 p-V, sLio a 0,1 con atten. est. - 
Precisione in frequenza: migliore del 2% - Precisione sensibilità: 3 dB in VHF e 6 dB in UHF - Semiconduttori 
impiegati: complessivamente n. 10 - Alimentazione: pila normale da 4,5 V, autonomia 100 ore Dimensioni. 
23 X 13 X 9 cm - Peso: Kg. 2 circa. 

Un primato che ci rende orgogliosi: oltre 10.000 installatori e tecnici TV. sparsi in tutto il mondo, usano questo apparecchio. 








L’ELETTRONICA 
PER REALIZZARE 
LE AUTO 
DEL FUTURO 



Icune case automobilistiche 
giapponesi come la Toyota 
Motor Co., Ltd. e la Nissan 
Motor Co., Ltd. stanno attivamente 
studiando il sistema di realizzare 
apparecchiature elettroniche che 
permettano di eliminare Tinquina- 
mento atmosferico e di migliorare 
la sicurezza di guida. 

Allo stesso tempo, anche i co¬ 
struttori di apparecchiature elettro¬ 
niche stanno studiando di sfruttare 
i circuiti integrati nei sistemi elet¬ 
trici ed elettronici dei veicoli a mo¬ 
tore, poiché essi considerano ciò 
come un promettente punto di sfogo 
per le future vendite. 

Gli Stati Uniti, stanno incorag¬ 
giando particolarmente la realizza¬ 
zione di auto che offrano al guida¬ 
tore garanzie di sicurezza sia per 
quanto riguarda la velocità che per 
le altre caratteristiche. Ciò ha crea¬ 
to una situazione per cui ora è pres¬ 
soché impossibile vendere un’auto 
che non sia corredata di una vasta 
gamma di apparecchiature di sicu¬ 
rezza. Il governo degli Stati Uniti in 
questi ultimi tempi è incline a dare 
maggior importanza alle norme che 
riguardano la sicurezza del guidato¬ 
re che a quelle riguardanti la poten¬ 
za del motore e la velocità, ed i co¬ 
struttori si stanno adeguando a 
questa tendenza. 

Essendosi venuta a creare questa 
situazione, i costruttori di apparati 
elettronici sperano che i veicoli a 
motore si rivelino presto un promet 
tente mercato per le loro realizzazio¬ 
ni e stanno lavorando, sia da soli 
che in collaborazione con le case 


automobilistiche, alla progettazione 
di circuiti integrati e strumenti elet¬ 
tronici da potersi usare nei veicoli 
a motore. 

I dispositivi elettrici tradizionali 
usati nelle automobili sono i fari 
anteriori, gli antinebbia, i fanalini 
posteriori, le luci di frenata, Tillu- 
minazione interna, il tergicristallo, 
il generatore, la bobina, i regolatori, 
ecc. Mentre fra i dispositivi elettro¬ 
nici di nuova concezione che saran¬ 
no montati sulle auto in un prossi¬ 
mo futuro vi sono la pompa del car¬ 
burante, i dispositivi di controllo 
per l’accensione, i dìodi alternatori, 


il dispositivo di controllo per il ter¬ 
gicristallo, l’iniettore elettronico di 
carburante, speciali avvisatori che 
informano circa le condizioni della 
strada, la trasmissione elettronica 
automatica, il radar anti-collisione. 
uno speciale dispositivo che per¬ 
mette di vedere in ogni condizione 
atmosferica, dispositivi di controllo 
delle condizioni dell’aria airinterno 
dell’abitacolo, un allarme per i fuo- 
rigiri del motore, speciali tachime¬ 
tri, dispositivi per l’accensione auto¬ 
matica delle luci, allarmi antifurto, 
dispositivi per il mantenimento co¬ 
stante della velocità, dispositivi an- 



Considerando i problemi dell'inquinameiiio atmosicrico. l'mdustriu giuppvnese ioyo 
Kogeyo ha presentato questa vettura del juturo, completamente elettrica, che può 
essere sfruttata per infiniti usi. 
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ti-sonno, serrature, indicatori di 
pressione dei pneumatici, dispositi¬ 
vi di controllo di frenata, dispositi¬ 
vi limitatori di frenata, apparecchia¬ 
ture che sostituiscono lo specchio 
retrovisore, analizzatori dei gas di 
scarico, lampeggiatori, telefoni, se¬ 
gnali indicatori di distanza fra le 
auto, ecc. 

La Toyota Motor Co. Ltd., sta 
studiando un impianto elettronico 
a circuiti integrati per automobile 
in collaborazione con la statuniten- 


le. Il dispositivo per il controllo del¬ 
la frenata agisce in maniera tale da 
rilevare le eondizioni di rotazione 
delle ruote anteriori e posteriori e 
le condizioni di presa che esse offro¬ 
no sulla strada, ed i dati così otte¬ 
nuti sono elaborati da un mini-com¬ 
puter che comanda in modo ade¬ 
guato i freni. 

Il dispositivo di controllo della 
temperatura a circuiti integrati rego¬ 
la la temperatura delLauto ad un 
livello ideale, aumentando così il 
comfort di guida. Secondo un por¬ 


se Texas Instruments e con la Nip- 
pondenso Co., Ltd. 

La Nissan Motor Co., Ltd. sta la¬ 
vorando in stretta collaborazione 
con la Hitachi, Ltd. per la realizza¬ 
zione di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche per auto. 

La Matsushita Electric Ind. Co., 
Ltd., che fornisce alle case automo¬ 
bilistiche una grande varietà di in¬ 
terruttori, comprese le intermitten¬ 
ze ed i commutatori per Eillumina- 
zione esterna, sta studiando la rea- 


tavoce della NEC, un analogo dispo¬ 
sitivo a circuiti integrati potrà esse¬ 
re usato anche per prevenire il sur¬ 
riscaldamento del motore e per la 
realizzazione di un acceleratore au¬ 
tomatico. 

La Kyodo Electronic Laborato¬ 
ries, Ine. e la Tokyo Shibaura Elec¬ 
tric Co., Ltd. ha realizzato un «si¬ 
stema di frenaggio a circuiti inte¬ 
grati» in collaborazione con la Ake- 
bono Brake Industry Co., Ltd. 

Questo dispositivo è costituito da 
un'unità anti-slittamento e dalle re- 


lizzazione di regolatori e di altre 
apparecchiature a circuiti integrati. 

La Nippon Electric Co., Ltd. ha 
recentemente annunciato di avere 
realizzato con successo un disposi¬ 
tivo per il controllo della frenata 
(con impiego di un mini-compu¬ 
ter) , un contagiri a circuiti integra¬ 
ti ed un dispositivo per il controllo 
della temperatura all'interno del¬ 
l'abitacolo, sempre a circuiti inte¬ 
grati. La società ha prodotto queste 
apparecchiature in via sperimenta- 


LEGENDA 

1 Controllo aria nell’abitucolo. 

2 Allarme del fuori-giri. 

5 Indicatore di velocità. 

4 Allarme a circuito integrato. 

5 Accensione automatica luci. 

6 Allarme antifurto. 

7 Regolatore di velocità. 

8 Registratore di guida. 

9 Dispositivo anti-sonno. 

10 Serratura elettronica. 

11 Indicatore di pressione dei 
pneumatici. 

12 Controllo di frenata. 

13 Limitatore di frenata. 

14 Retrovisore elettronico. 

15 Analizzatore gas di scarico. 

16 Lampeggiatore elettronico. 

17 Regolatore d’altezza automa¬ 
tico. 

18 Controllo flusso d’aria. 

19 Telefono. 

20 Indicatore di distanza fra le 
auto. 

21 Dispositivo che permette la 
visione in ogni condizione at¬ 
mosferica. 

22 Controllo per il tergicristallo. 
25 Pompa elettronica per il car¬ 
burante. 

24 Controllo dell’accensione 

25 Radar anti-collisione. 

26 Regolatore a diodo alternatore. 

27 Informatore delle condizioni 
stradali. 

28 Iniettore elettronico. 

29 Trasmissione elettronica. 


lative apparecchiature progettate 
per aumentare la sicurezza dei gui¬ 
datori, quando l'auto viene frenata, 
evitando il bloccaggio delle ruote. 
L’unità di controllo elettrica, la par¬ 
te principale di questo dispositivo, 
è costituita da un regolatore di ten¬ 
sione, un misuratore di velocità, un 
discriminatore di velocità, un cir¬ 
cuito logico, un circuito di comando 
delle valvole, ed un circuito di sicu¬ 
rezza. Essa è composta da 36 cir¬ 
cuiti integrati (di cui 11 sono ibri¬ 
di) e da 130 parti staccate. 
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elettronica 

ìiifliistriale 


interferometro a laser 
a doppia frequenza 


Tra coloro che leggeranno questo 
articolo, molti sapranno già certa¬ 
mente che gli interferometri sono 
strumenti di elevata precisione, che 
permettono l’esecuzione di misure 
assai rigorose di distanza, sfruttan¬ 
do dei raggi di luce. Si tratta — in 
sostanza — di apparecchiature che 
sono state reeentemente messe a 
punto, con notevole aumento delle 
prestazioni, grazie alla scoperta del 
laser, e delle sue numerose possibi¬ 
lità di applicazioni. 

In questo articolo, che trae lo spun¬ 
to da un analogo argomento elabo¬ 
rato da Electronique Industrielle, 
vengono descritti in primo luogo 
l’interferometro classico ed il suo 
funzionamento , dopo di che ne vie¬ 
ne descritta una versione assai mo¬ 
derna, di notevole interesse, e le 
cui possibilità di sfruttamento sono 
assai vaste, e tuttora in gran parte 
inesplorate. 



ealizzato dalla Hewlett- 
Packard, rinterferometro a 

_ laser HP 5525 A è uno 

strumento originale, nel senso che 
può funzionare contemporaneamen¬ 
te su due frequenze assai prossime 
fra loro. A causa di ciò, esso pre¬ 
senta nuove proprietà di sfrutta¬ 
mento delle sue applicazioni, in par¬ 
ticolare nel campo delle macchine 
utensili. 


COSA E’ 

UN INTERFEROMETRO? 

Gli interferometri sfruttano la na¬ 
tura ondulatoria della luce, per mi¬ 
surare delle distanze con notevole 
precisione. 

Il funzionamento di un interfero¬ 
metro è basato su fenomeni di in¬ 
terferenza ottica di due onde lumi¬ 
nose aventi la medesima lunghezza 
d’onda, che si neutralizzano recipro¬ 
camente se variano in direzioni op¬ 
poste, ossia quando sono compieta- 
mente sfasate tra loro, e quando le 
gole di una delle due onde corri¬ 
spondono alle creste dell’altra, come 
si osserva in A alla figura 1, nel qual 
caso si provoca un’interferenza di ti¬ 
po distruttivo. Per contro, l’ampiez¬ 
za risultante dalle onde interferenti 
aumenta quando i diversi cicli delle 
vibrazioni ottiche sono in fase tra 
loro, come nel caso illustrato in B 
alla stessa figura, nel qual caso si 
ottiene un fenomeno di interferen¬ 
za di tipo costruttivo. 

Se uno dei raggi luminosi si spo¬ 
sta rispetto all’altro seguendone il 
medesimo percorso, un eventuale 
osservatore, il cui sguardo sia rivol¬ 
to verso uno schermo sul quale vie¬ 
ne proiettato il raggio risultante, 
potrà vedere il centro dell’immagine 
proiettata fluttuare assumendo al¬ 
ternativamente tonalità luminose e 
tonalità scure, a seconda che il ti¬ 


po di interferenza risulti rispettiva¬ 
mente di tipo costruttivo o distrut¬ 
tivo. 

L’eventuale osservazione del pas¬ 
saggio dalla tonalità scura a quella 


I ONDA 


Il ONDA ■ 


RISOLI. 




z A 


1 ONDA 


II ONDA 





Fig. I - Disegno illustrante le rela-::ioni di 
fase a seconda che la sovrapposizione 
sia di tipo distruttivo (A) o costruttivo 
(B). 
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FOTO'RIVEL. 


Fìg. 2 - Rappresentazione seiiematica del 

metro Michelson. 

chiara, seguito da un ritorno alla 
tonalità scura, corrisponde ad un 
movimento del raggio luminoso pari 
ad una lunghezza d’onda, dal che 
è possibile concludere che il con¬ 
teggio dei passaggi dal chiaro allo 
scuro (normalmente definito col 
termine di conteggio delle frange) 
costituisce un metodo di misura del¬ 
la distanza. 

L’impiego dei laser ha determina¬ 
to l'applicazione pratica dell’inter- 
ferometria per una grande varietà 
di misure, in quanto la coerenza in 
un raggio laser può essere mantenu¬ 
ta fino a diverse diecine di metri di 
distanza dalla sorgente: sotto que¬ 
sto aspetto, si rammenti che per coe¬ 
renza si intende che lo spostamento 
dell’onda in ciascuna componente 
del raggio luminoso è «in fase» con 
tutte le altre componenti. 

Gli interferometri a laser impie¬ 
gano solitamente un laser del tipo 
ad elio-neon, che produce della lu¬ 
ce rossa avente una lunghezza d’on¬ 
da pari a 6.328 A, tramite la quale 
è possibile, in funzione del ritorno 
del percorso ottico, ottenere una ri¬ 
soluzione di misura dell’ordine del¬ 
la centesima parte di un micron 
(pm, ossia della milionesima parte 
di un metro). 

Per la maggior parte, gli inter¬ 
ferometri si basano sul principio 
dello strumento ideato da Michel¬ 
son, nel quale uno specchio parzial- 


principio di funzionamento delldnterfero- 

mente riflettente, disposto con un 
angolo di 45° lungo il percorso di 
un raggio luminoso, lo divìde, cosi 
come si osserva alla figura 2. Una 
metà del fascio attraversa lo spec¬ 
chio divisore, fino a raggiungere 
uno specchio mobile che lo rimanda 
verso la sorgente; l’altra metà viene 
invece riflessa ad angolo retto ver¬ 
so un altro specchio fisso, che lo 
riflette lungo la stessa direzione di 
andata. 

Una parte di questo raggio di ri¬ 
torno attraversa lo specchio diviso¬ 
re, in corrispondenza del quale si 
riunisce ad una parte riflessa del 
raggio proveniente dallo specchio 
mobile. L’intensità dei raggi combi¬ 
nati viene quindi valutata da un 
elemento fotosensibile; i circuiti di 
conteggio, totalizzando il numero di 
passaggi dalle tonalità chiare a 
quelle scure risultante dalla fusione 
dei due raggi di ritorno, forniscono 
un’indicazione della distanza dallo 
specchio mobile. 

INTERFEROMETRO 
A LASER HP 5525 A 

Gli interferometri veri e propri 
di pratico impiego comportano di¬ 
diversi miglioramenti nei confronti 
di questo dispositivo basilare. In 
primo luogo, quasi sempre si sfrut¬ 
tano le riflessioni ad angolo retto, 
che dirigono il raggio riflesso se¬ 
condo una direzione parallela a 


quella del raggio incidente, indipen¬ 
dentemente dall’angolo di inciden¬ 
za. Oltre a ciò, Tallineamento del 
riflettore è tutt’altro che critico. 

E’ inoltre necessario sapere se 

10 specchio mobile si sposta verso 

11 davanti o verso il retro. A questo 
dato è possibile pervenire general¬ 
mente sopprimendo una parte del 
raggio di riferimento, ed introdu¬ 
cendo lungo il suo percorso un ri¬ 
tardo pari alla quarta parte della 
sua lunghezza d’onda. Un foto-rive- 
latore che riceve questo raggio com¬ 
binato con quello mobile «vede» 
dei passaggi dal chiaro allo scuro, 
che si producono con uno sfasa¬ 
mento di 90° in rapporto al raggio 
principale. 

Determinato perciò l’ordine nel 
quale i due rivelatori valutano i 
passaggi dal chiaro allo scuro, si 
ottiene il senso del movimento. 
Successivamente, appositi circuiti di 
conteggio totalizzano il numero di 
passaggi dal chiaro allo scuro, il 
che corrisponde al numero delle 
lunghezze d’onda percorse da parte 
dello specchio mobile. Altri circuiti 
di calcolo provvedono a convertire 
questo numero in frazioni decimali 
di metro, e governano quindi la let¬ 
tura tenendo conto degli effetti del¬ 
la temperatura, della pressione at¬ 
mosferica e dell’umidità, sulla lun¬ 
ghezza d’onda della luce che si pro¬ 
paga attraverso l’aria: (ad esempio, 
una variazione barometrica di 
0,25 mm di mercurio modifica la 
lettura di 1 A per millimetro di lun¬ 
ghezza d’onda misurata). 

L’ inevitabile movimento delle 
molecole gassose che costituiscono 
l’aria ha inoltre imposto dei pro¬ 
blemi nell’impiego dei primi inter¬ 
ferometri a laser, in quanto esso 
diffonde la coerenza del raggio lumi¬ 
noso, il che rende meno distinti i 
passaggi dal chiaro allo scuro. L’in¬ 
terferometro può perciò saltarne il 
conteggio, e fornire risultati erronei. 

A quanto sopra, occorre aggiun¬ 
gere che la distanza massimale, mi¬ 
surabile con l’aiuto di un interfero¬ 
metro qualsiasi, dipende essa stessa 
dal valore della turbolenza deH’aria 
che può essere tollerata. Di conse¬ 
guenza, malgrado questa limitazio¬ 
ne, gli interferometri a laser offro¬ 
no il mezzo più pratico attualmente 
esistente, per effettuare misure di 
distanza di grande precisione. 
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IL FUNZIONAMENTO 

L’interferometro a laser modello 
HP 5525 A di produzione Hewlett- 
Packard, di cui alla figura 3 è illu¬ 
strato l’aspetto della parte ottica, co¬ 
stituisce un sistema di misura di mo¬ 
vimenti lineari, caratterizzato da no¬ 
tevoli prerogative di robustezza e 
di precisione, che impiega come 
campione di lunghezza la lunghez¬ 
za d’onda della luce prodotta con 
un laser a gas funzionante ad Elio 
e Neon. Esso consente di misurare 
distanze e velocità, e fornisce risul¬ 
tati eccellenti con una impostazione 
numerica a nove cifre. 

La distanza percorsa da un riflet¬ 
tore in movimento viene impostata 
con una precisione pari a 5 x 10“^^, 
e con una risoluzione di 0,01 um. 
Non appena lo strumento viene pre¬ 
disposto sulla posizione «velocità», 
la velocità del riflettore in movimen¬ 
to viene regolata entro una gamma 
compresa tra 0 e 18 metri al mi¬ 
nuto, come ad esempio 0,3 m/s. 
La portata è maggiore di 60 m. 

Di concezione totalmente nuova, 
l’interferometro modello HP 5525 A 
presenta numerosi vantaggi che non 
sono invece riscontrabili negli inter¬ 
ferometri di tipo classico. Esso si 
basa su principi di «ottica eterodi¬ 
na» nel quale due frequenze otti¬ 
che, leggermente diverse tra loro, 
vengono miscelate per ottenere una 
frequenza di battimento (che corri¬ 
sponde alla differenza tra i due 
valori) abbastanza ridotta affinché 
possa essere facilmente valutata me¬ 
diante le tecniche numeriche di at¬ 
tuale impiego. Questo metodo rende 
possibile la realizzazione di un si¬ 
stema di amplificazione in alternata 
che migliora notevolmente i risul¬ 
tati, rispetto a quelli ottenuti con si¬ 


stema ad accoppiamento diretto, so¬ 
prattutto in presenza di condizioni 
ambientali critiche, come ad esem¬ 
pio quelle dovute a fenomeni di 
notevole turbolenza dell’aria. 

Oltre a ciò, il circuito elettronico 
usato per eseguire Ìl calcolo delle 
interferenze delle frange è auto¬ 
regolabile ed assai semplice, in 
modo che le regolazioni periodiche 
delle soglie di innesco non risultano 
più necessarie. 

L’interferometro HP è dunque 
del tipo Michelson modificato. Esso 
è sostanzialmente costituito da un 
divisore del fascio luminoso, da un 
riflettore interno fisso di riferimen¬ 
to, e da un riflettore esterno mobile, 
come si osserva alla figura 4. 

L’elemento vitale dello strumen¬ 
to HP 5525 A è invece un laser spe¬ 
ciale a due frequenze, concepito e 
realizzato dalla Hewlett-Packard. 

In pratica, si tratta di un laser 
del tipo HeNe a specchio interno 
ed a modo di funzionamento unico, 
che sfrutta l’effetto Zeeman, per ot¬ 
tenere un funzionamento controlla¬ 
to con due diverse frequenze. 

Questo risultato viene ottenuto 
sistemando il laser in un campo ma¬ 
gnetico assiale, che divide la linea 
spettrale producendo due frequen¬ 
ze ottiche, che indicheremo con le 
sigle Fi ed F 2 , a polarizzazione cir¬ 
colare destra e sinistra. Queste 
due frequenze presentano le pro¬ 
prietà di coerenza caratteristiche 
della luce. La differenza Fi - F 2 
ha un valore che è funzione della 
forza del campo magnetico, e — in 
questo caso particolare — viene 
regolata al valore approssimativo 
di 1,8 MHz. 

Il doppio raggio luminoso laser 
caratterizzato dalle frequenze otti¬ 
che Fi ed F 2 viene dilatato ed alli¬ 



Fig. 3 - Fotografia illu¬ 
strante il sistema ottico 
del laser impiegato nello 
interferometro. 


neato mediante una lente di Galileo 
avente un coefficiente di ingrandi¬ 
mento pari a 7. Successivamente, 
esso penetra nell’ interferometro, 
dove appositi filtri ottici separano 
le due frequenze, inviando Fi lungo 
il percorso di misura, ed F 2 lungo 
il percorso di riferimento. 

Se il riflettore esterno si sposta, 
Fi aumenta o diminuisce di fre¬ 
quenza, a seconda del senso di mo¬ 
vimento, a causa del ben noto ef¬ 
fetto Doppler. 

Il raggio di riferimento fisso (Fz) 
e quello di misura modulato dall’ef¬ 
fetto Doppler (Fi ± A F) si com¬ 
binano di nuovo interferometrica- 
mente al livello del divisore del 
raggio luminoso, e vengono quindi 
miscelati in un foto-diodo Hewlett- 
Packard. La frequenza di battimen¬ 
to risultante (Fi ± A F - F 2 ) viene 
denominata segnale Doppler, ed è 
compresa nella gamma di 1,8 ± 
±: 1,55 MHz. 

In seno all’interferometro, una 
piccola quantità di luce contenente 
entrambe le frequenze Fi ed F 2 vie¬ 
ne separata dal raggio principale, e 
miscelata per fornire un segnale di 
riferimento (Fi - F 2 ) costante e di 
valore pari ad 1,8 MHz. Il senso 
del movimento viene determinato 
stabilendo se la frequenza Doppler 
è maggiore o inferiore alla frequen¬ 
za di riferimento, contrariamente a 
ciò che accade con un interferome¬ 
tro accoppiato in continua, che ne¬ 
cessita di un segnale di quadratura 
per determinare il suddetto senso 
di movimento. 

Il segnale Doppler ed il segnale 
di riferimento sono entrambi accop¬ 
piati in alternata ai circuiti di in¬ 
nesco, tramite preamplificatori, 
dopo di che vengono raddoppiati 
di frequenza per aumentare la riso¬ 
luzione. Infine, i cicli di ciascuno 
dei segnali in gioco vengono contati 
in appositi registri separati, contra¬ 
riamente a ciò che accade negli ap¬ 
parecchi convenzionali che impie¬ 
gano un «computer» reversibile, 
per il conteggio delle «frange». 

Un circuito sottrattore fornisce 
costantemente le differenze di con¬ 
teggio riscontrate attraverso i regi¬ 
stri. Tali differenze rappresentano 
la distanza percorsa dal riflettore 
mobile espressa in quarti di lunghez¬ 
za d’onda della luce. Questo nume¬ 
ro viene quindi compensato tenen- 
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Fig. 4 - Schema a blocchi illustrante il principio di junzionamento dell’interjerometro a laser Hewlett-Packard modello HP5525 A. 


do conto degli effetti della tempe¬ 
ratura, dell’umidità e della pressio¬ 
ne atmosferica sulla velocità della 
luce attraverso l’aria, e viene con¬ 
vertito in pollici o in millimetri (il 
fattore di compensazione VOL vie¬ 
ne applicato mediante commutatori 
situati sul retro di una porta prati¬ 
cata sul pannello anteriore). 

Questi calcoli vengono eseguiti 
200 volte al secondo ad opera della 
piccola calcolatrice elettronica in¬ 
corporata nello strumento, costitui¬ 
ta interamente da circuiti integrati 
la maggior parte dei quali sono stati 
concepiti e realizzati dalla Hewlett- 
Packard (vedi figura 5). L’impiego 
di questi circuiti integrati consente 
una maggiore sicurezza, una mag¬ 
giore economia, ed una maggiore 
manovrabilità dell’intera apparec¬ 
chiatura. 

Per ottenere il parametro che 
esprime la velocità, l’informazione 
relativa alla distanza viene inserita 


in memoria in un terzo registro, 
e sottratta dieci volte al secondo 
dalla nuova informazione di di¬ 
stanza. Ora, dal momento che la 
distanza viene inserita in memo¬ 
ria nel terzo registro, è possibile 
impostare sia il dato relativo alla 
velocità, sia quello relativo alla di¬ 
stanza, in modo intercambiabile ed 
in qualsiasi momento, nel corso 
della stessa misura. 


ALCUNE CARATTERISTICHE 

La risoluzione consentita dallo 
strumento è di 0,01 pm, il che co¬ 
stituisce un sensibile miglioramen¬ 
to nei confronti degli interferometri 
di tipo classico. Tale risoluzione 
viene ottenuta mediante un tratta¬ 
mento matematico dei risultati di 
numerose lettere successive, per ef¬ 
fettuare l’interpolazione numerica 


Fig. 5 - Fotografia illu¬ 
strante la parte elettro¬ 
nica dell* interferometro 
a laser HP 5525 A. Si 
noti Firn piego genera¬ 
lizzato dei circuiti inte¬ 
grati. 
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Fig. 6 - Grafico illustrante i diversi campi di applicazione deWinterferometro 
descritto. 


di fase, il che comporta la suddivi¬ 
sione della distanza presente fra le 
frange di luce in parti assai più 
esigue. 

Le fluttuazioni dell’impostazione 
che potrebbero risultare dalle vibra¬ 
zioni meccaniche vengono elettro¬ 
nicamente attenuate calcolando la 
media di numerose letture. L’impo¬ 
stazione rivela inoltre la posizione 
media del riflettore esterno. Con 
questo sistema di funzionamento, 
risulta assai facile leggere piccole 
variazioni di distanza, variazioni 
che risulterebbero altrimenti confu¬ 


se, in quanto l’impostazione presen¬ 
ta la tendenza a seguire il ritmo 
delle vibrazioni delle macchine. 

Il concetto sul quale si basa il 
laser HP a due frequenze comporta 
anche un miglioramento del metodo 
di stabilizzazione della frequenza 
che — per la prima volta — per¬ 
mette un funzionamento istantaneo 
della messa in opera. L’accordo è 
completamente automatico. Il servo- 
sistema d’accordo confronta le in¬ 
tensità delle due frequenze ottiche. 
Se esse sono eguali, il laser funzio¬ 
na al centro della linea spettrale; 


se invece esse sono differenti, un 
segnale di errore interviene per cor¬ 
reggere la lunghezza della cavità del 
laser. Questo procedimento è note¬ 
volmente più sensibile che non il 
metodo di stabilizzazione denomi¬ 
nato «Lamb-dip», in quanto la va¬ 
riazione di intensità è assai più ri¬ 
levante per una determinata deriva 
di frequenza. Inoltre, non è più ne¬ 
cessario ricorrere alla modulazione 
della frequenza del laser, per trova¬ 
re il centro della gamma di accordo. 

La tabella 1 riassume le caratte¬ 
ristiche essenziali del modello HP 
5525 A (il cui prezzo di vendita è 
dell’ordine del milione di lire, ciò 
costituisce un dettaglio di notevole 
importanza). 

APPLICAZIONI 
TRADIZIONALI ... 

E NUOVE 

Sebbene l’interferometro a laser 
HP 5525 A possa misurare valori di 
distanza e di velocità entro un’am¬ 
pia gamma e con notevole preci¬ 
sione, il suo impiego è del pari con¬ 
sigliabile per eseguire misure che 
non comportano se non una preci¬ 
sione media, e ciò per motivi di 
economia e di semplicità. Il grafico 
di figura 6 illustra le sue possibilità 
di impiego. 

La prima applicazione è la tara¬ 
tura di macchine-utensili a coman¬ 
do numerico, e di macchine di mi¬ 
sura a coordinate, in uno studio o 
in un laboratorio di metrologia. Il 
raggio laser può in questo caso es¬ 
sere allineato parallelamente all’as¬ 
se della macchina in pochi minuti 
(vedi figura 7) : d’altra parte, dal 
momento che il sistema non com¬ 
porta alcun periodo di pre-riscalda- 
mento, la taratura può essere intra¬ 
presa immediatamente. 

Di conseguenza, è possibile ese¬ 
guire la taratura completa di una 
macchina utensile a tre assi, con re¬ 
gistrazione numerica e/o tracciato 
di errore, in funzione della regola¬ 
zione della posizione, in poche ore, 
anziché in alcuni giorni che sareb¬ 
bero invece necessari ricorrendo ai 
metodi classici. In aggiunta, i me¬ 
todi classici non potrebbero fornire 
automaticamente alcun abaco. Per 
eseguire tali operazioni non è ne¬ 
cessario disporre di personale par- 


TABELLA 1 

CARATTERISTICHE DEL MODELLO HP 

5525 A 

Precisione. 

. . 0,5 

pm 

Risoluzione. 

. . 0,01 

pm 

Portata. 

. . 0-60 

m 

Velocità del riflettore . 

. . 0-18 

m/mn (30 cm/s) 

Peso totale. 

. . 20 

kg 

Consumo. 

. . 150 

W 

ACCESSORI: 



Riflettore 



Calcolo e tracciato di errore. 

per la registrazione automatica 

delle curve di taratura. 
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ticolarmente addestrato, e ciò gra¬ 
zie alla enorme semplicità di im¬ 
piego del nuovo interferometro. 

L’innovazione apportata dall’in¬ 
terferometro a laser consiste nella 
facoltà di misurare la dilatazione 
assiale del porta-utensile di un tor¬ 
nio, dovuta al calore dissipato lun¬ 
go le'masse metalliche e prodotto 
dall’attrito contro il pezzo in lavo¬ 
razione. Il riflettore a triedro ottico 
viene rapidamente installato sul 
mandrino, fissato sul perno, e messo 
in rotazione; in seguito, il fascio di 
luce viene allineato parallelamente 
all’asse di mira. Quanto sopra non 
può essere tradotto in pratica per 
un interferometro di tipo classico, 
in quanto — negli istanti in cui gli 
spigoli non riflettenti del triedro 
ottico si trovano lungo la traietto¬ 
ria del raggio luminoso — il livello 
del segnale ottico si riduce al di 
sotto della soglia di sincronizzazio¬ 
ne dell’unità di conteggio. 

Il nuovo interferometro può inve¬ 
ce sopportare, senza introdurre er¬ 
rori di sorta, riduzioni del segnale 
ottico dell’ordine del 95%, nel sen¬ 
so che la piccola quantità di ener¬ 
gia luminosa perduta in questo 
caso risulta praticamente senza al¬ 
cuna influenza. 

Oltre a quanto sopra, dal momen¬ 
to che esso serve anche per ese¬ 
guire misure di velocità, è possibile 
tarare la velocità di avanzamento 
di una macchina utensile nello stes¬ 
so periodo di tempo durante il qua¬ 
le si misura la precisione di rego¬ 
lazione della posizione. 

In un laboratorio di metrologia, 
lo strumento è particolarmente uti¬ 
le per eseguire la taratura, di altre 
lunghezze campione, come ad esem¬ 
pio testine micrometriche, micro¬ 
scopi di controllo industriale, sca¬ 
le di misura in vetro o in metallo, 
ed anche decametri a nastro di ac¬ 
ciaio, di precisione ridotta ed aven¬ 
ti una lunghezza di 60 m. Un co¬ 
modo sistema di fissaggio permette 
inoltre l’impiego dello strumento 
per il controllo di pezzi lavorati. 

E’ particolarmente interessante 
notare che le calibrazioni nel cam¬ 
po della metrologia vengano ese¬ 
guite in un’unica operazione, e non 
a fasi successive, come era neces¬ 
sario in precedenza; la possibilità 
di ottenere una «traccia automati¬ 
ca di errore» garantisce anche la 


Fig. 1 - Altra foto illu¬ 
strante Fimpiego dello 
interferometro a laser 
su di una macchina 
utensile, per controllar¬ 
ne la messa a punto. 



traccia continua dell’errore della 
madre vite in funzione della sua 
posizione, il che permette al me- 
trologo di vedere direttamente le 
variazioni a breve termine del tra¬ 
scinamento (irregolarità della ma¬ 
dre vite) che risulterebbero invece 
mascherate durante l’esecuzione per 
gradi della misura. 

Dal momento che la tendenza at¬ 
tuale consiste nell’eseguire il con¬ 
trollo diretto sulla macchina,, è na¬ 
turale impiegare il nuovo interfe¬ 
rometro come campione di misura. 
La macchina-utensile viene in tal 
caso convertita in una macchina di 
misura a comando numerico, sem¬ 
plicemente sostituendo l’utensile di 
taglio mediante un rivelatore di 
contatto, e sfruttando l’interferome¬ 
tro a laser come trasduttore nei 
confronti della posizione. Per ese¬ 
guire questo controllo, si ricorre al 
medesimo nastro perforato che vie¬ 
ne di solito impiegato per la lavo¬ 
razione del pezzo. Quest’ultimo può 
essere verificato — direttamente sul 
suo supporto — immediatamente 
dopo la lavorazione. 

L’interferometro HP 5525 A è già 
stato impiegato con notevole succes¬ 
so sulle macchine utensili a coman¬ 
do numerico che disponevano dei lo¬ 
ro propri trasduttori di posizione, 
direttamente incorporati nella mac¬ 
china. Con questo dispositivo, è pos¬ 
sibile lavorare mediante comando 
numerico, con tolleranze accettabili. 
Inoltre, per procedere ad una lavo¬ 
razione di grande precisione, l’ope¬ 
ratore passa al comando manuale, 
ed esegue la regolazione di posi¬ 
zione con l’interferometro a laser. 
La localizzazione precisa di due 
alesaggi in un pezzo di grandi di¬ 
mensioni è un esempio tipico di 
impiego. Con l’aiuto di prismi a 
45°, un solo interferometro HP di¬ 


sposto su di un piano fisso è suffi¬ 
ciente per regolare la posizione di 
tutti gli assi di una macchina. 

A partire da questo punto, non 
resta che un passo da compiere per 
completare il comando numerico in 
circuito chiuso, ossia provvedere al¬ 
l’assistenza della macchina utensile 
mediante ordinatore. 

Tra le altre applicazioni alle qua¬ 
li il nuovo interferometro si presta, 
possiamo citare il comando di ap¬ 
parecchi fotografici per la fabbrica¬ 
zione di circuiti integrati. Esso viene 
del pari usato in cartografia ed in 
fotometria; gli studi sulle contra¬ 
zioni dei materiali e le misure del 
coefficiente di espansione termica, 
che interessano tanto l’ingegnere 
meccanico quanto il metallurgico, 
possono essere eseguiti assai age¬ 
volmente. Inoltre, il fisico può mi¬ 
surare con grande facilità gli indici 
di rifrazione. 

Una nuova applicazione, ancora 
allo stato sperimentale, è quella del¬ 
le previsioni di scosse sismiche mi¬ 
surando i movimenti tellurici con 
notevole precisione. Per quanto ri¬ 
guarda il futuro, chi potrebbe pre¬ 
vedere con esattezza quali altre 
applicazioni potranno essere sco¬ 
perte, una volta disponibile la pos¬ 
sibilità di misurare fino ad un mi¬ 
nimo di 0,01 um? 


TRACCIA AUTOMATICA 
D^ERRORE 

Alcune registrazioni grafiche del 
tipo illustrato alla figura 8, ottenute 
grazie all’impiego della traccia au¬ 
tomatica d’errore dell’interferome¬ 
tro a laser HP 5525 A, denotano in 
dettaglio gli errori della macchina. 
Le due tracce vennero ottenute du- 
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ERRORE (pm) ERRORE (^m) 



POSIZIONE (mm) 



Fig. 8 - Grajici che denotano il comportamento non lineare di una macchina 
utensile (esempio di tracciato automatico di errore). 


rante la taratura di uno degli assi di 
una fresa a comando numerico, che 
si supponeva essere notevolmente 
fuori tolleranza. Il tracciato superio¬ 
re denota l’errore ad intervalli di 0,1 
pollici (corrispondenti a 2,54 mm), 
e ciò su tutta la lunghezza dell’asse, 
ossia lungo una distanza globale di 
58,96 cm. 

La variazione in senso positivo 
della curva rivela che le tre scale 
interne di 10 pollici ciascuna della 
macchina sono tutte fuori regola¬ 
zione, per eccesso, di 50 x 10 L La 
scala meno imprecisa è del pari fuo¬ 
ri regolazione con un fattore di er¬ 
rore di 0,0005 pollici (pari a circa 
12 pm), come denota il tratto di¬ 
scendente, fenomeno amplificato a 
seguito dell’effetto dovuto alla te¬ 
stina di lettura di 3 pollici 
(7,62 cm) della'macchina. 

La durata della registrazione è 
di 4 minuti. Il tracciato visibile in 
basso rappresenta invece una fra¬ 
zione espansa di 0,2 pollici 
(5,8 mm) della stessa scala, e de¬ 
nota con maggiore ricchezza di det¬ 
tagli l’errore presente con intervalli 
di 0,001 pollici (25,5 pm). E’ fa¬ 
cile rilevare che questo errore pre¬ 
senta un carattere ciclico ed un’am¬ 
piezza di cresta di 0,0005 pollici, 
(il che indica una mancanza di re¬ 
golazione dei circuiti elettronici che 
procedono per interpolazione tra le 
divisioni di’ 0,1 pollici (2,54 mm) 
delle scale della macchina. 

Gli errori ciclici analoghi posso¬ 
no essere riscontrati frequentemen¬ 
te su macchine munite di madre¬ 
vite, e sui micrometri. 


RIVELATORI DI RAGGI X 

Due strumenti semplici e di basso costo, permetteranno a tutti i tecnici TV americani di misurare le pericolose emissio¬ 
ni di raggi X provenienti dai televisori. Secondo John C. Villjorth, gli «strumenti indicano con ragionevole precisione 
se un televisore sta emettendo un quantitativo di raggi X superiore a 0.5 milliroentgen per ora, che e il massimo con¬ 
sentito dal Federai Standard, ed inoltre permettono di localizzare le fonti di questi inconvenienti rendendo cosi 
possibili le eventuali riparazioni o regolazioni». 


Uno di questi strumenti, un semplice contatore Geiger-Mueller, non possiede il misuratore, quindi non permette la mi¬ 
surazione e Vinterpretazione esatta dei risultati. Ualtro strumento, un contatore Geiger-Mueller più complesso, è prov¬ 
visto di un misuratore che indica Fintensità dei raggi X. 


Entrambi gli strumenti possono essere costruiti con dei pezzi facilmente reperibili. 

Sebbene Vincidenza di emissioni pericolose di raggi X da televisori a colori non sia così elevata come alcuni rapporti 
hanno indicato, si pensa (anche per ragioni psicologiche) che le apparecchiature per il rilevamento dei raggi X do¬ 
vrebbero trovarsi nella borsa degli attrezzi di ogni tecnico per Vassistenza. 

£' certo, infatti, che molte persone vorranno essere sicure che il loro televisore non è una pericolosa fonte di raggi X. 
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1. Bassissimo rumore di fondo ed elevato livello di modu¬ 
lazione 2. Riproduzione più fedele di registrazioni musicali 
e vocali 3. Minor fattore di distorsione armonica 4. Più vasta 
gamma di frequenze 5. Più ampio intervallo di dinamica 
6. Resistente alla abrasione 7. Preserva i registratori dal 
logorio 8. Estremamente flessibile 9. Elevata resistenza allo 
strappo 10. Durata illimitata — tropicalizzato 



Nastro Magnetico 

BASF 

LHhifi 








il 

trinitron 

di Domenico SERAFINI 


opo il Colornetron, il 
Chromatron ecco, ancora 
una volta « Made in 
fapan», il TRINITRON. 

L’idea base è la stessa: una rete 
longarina al posto della maschera 
forata. 

E’ la tecnologia individuale ed i 
metodi di fabbricazione che cam¬ 
biano. 

Tutti e tre impiegano un solo 
cannone il cui fascio elettronico 
spazzola una griglia metallica e 
quindi va a colpire sottili striscio 
verticali di fosfori rossi, blu e 
verdi. 

Durante la formazione delle im¬ 
magini, i tre segnali primari modu¬ 
lano il pennello elettronico secon¬ 
do una certa frequenza impiegata 
anche per commutare la tensione 
sulle singole maglie della rete, in 
modo che ciascun segnale cromatico 
vada ad eccitare il proprio fosforo. 

Il Colornetron, versione del cine¬ 
scopio di Laurence, viene costruito 
dalla Kobe Kogyo Co., mentre sia 
il Chromatron che il Trinitron sono 
della Sony Co. Entrambi giapponesi. 

Il cannone elettronico impiegato 
nel sistema Trinitron, differisce no¬ 
tevolmente da quelli convenzional¬ 
mente utilizzati nei cinescopi per 
TVC. 

Il risultato è un nuovo tubo tri¬ 
cromico che produce immagini più 
nitide e brillanti, oltre a facilitare le 
regolazioni richieste da un comune 
apparecchio televisivo a colori. 

Il basso consumo di energia e 
le caratteristiche sopra citate lo fan¬ 
no estremamente adatto per appa- 




A sinistra: convenzionale tubo tricromico completo di circuiti per la convergenza 
dinamica. A destra: un cinescopio per TVC Trinitron della Sony. 


recchi TVC portatili (in New York 
esistono in commercio apparecchi 
TVC con Trinitron di soli 9” in 
diagonale, il prezzo si aggira in¬ 
torno alle 192.000 lire). 

La struttura del cannone Trini¬ 
tron, illustrata in fig. 1, consiste di 
un solo cannone' il quale produce 
tre raggi elettronici, uno per cia¬ 
scun colore primario, in pieno con¬ 
trasto con la convenzionale strut¬ 
tura del tubo a maschera d’ombra 
che, come noto, impiega tre separati 
cannoni elettronici. 

Uno dei principali vantaggi del 
tubo Trinitron è quello di impie¬ 
gare una lente elettronica conside¬ 
revolmente larga che occupa la 
quasi totalità del diametro interno 
del collo. 


Ad una ulteriore lente (A) è dato 
l’incarico di convergere i singoli 
fasci elettronici nel centro della 
lente larga (B). 

Coloro che si dilettano con la 
fotografia riconosceranno la simili¬ 
tudine con una larga lente operante 
con un’apertura piccola. 

Il risultato si nota nella maggior 
nitidezza delle immagini ed una 
grande profondità di campo, questo 
significa che le immagini sono per¬ 
fettamente a fuoco su tutta la su¬ 
perficie dello schermo. 

La Sony Co. ultimamente vi ha 
introdotto «The aperture grille», un 
nuovo espediente che permette a 
più elettroni di colpire lo schermo 
ottenendo così una maggior bril¬ 
lantezza. 




1 - Sistema Trinitron. 

2 - Ottica del sistema Trinitron. 

5 - Normale sistema a tre cannoni elettronici. 

4 - Ottica del normale sistema a tre cannoni elettronici. 
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DUE 

INIETTORI 

SINUSOIDALI 



Nelle riparazioni «volanti», eseguite «fuori sede», per le misure 
si impiegano strumenti portatili, alimentati da pile entrocontenute e per 
quanto possibile duttili ed elastici. 

A parte il tester, immancabile, oggi generalmente servito da tran¬ 
sistori Fet, in questi lavori è di prammatica l’iniettore di segnali. Il tipo 
più vecchio di questo strumento è generalmente basato su di un multi- 
vibratore astabile; per altro, oggi, questo circuito non offre più un buon 
servizio emettendo un eccessivo numero di segnali armonici che «spun¬ 
tano» da ogni dove complicando la riparazione invece di facilitarla. 

Molto meglio, operano gli iniettori di segnali che erogano una for¬ 
ma sinusoidale dalla frequenza di 800 ^ 1.000 Hz. In questo articolo trat¬ 
teremo appunto due generatori minuscoli, autoalimentati e poco costosi, 
che rendono disponibile una forma d’onda sinusoidale molto «netta». 
L’ideale strumento che può trovar posto nella borsa del riparatore che 
si reca a mettere a punto qualche impianto HI-FI «fuori sede». 


□ 1 «Tracer - iniettore» por¬ 

tatile è un vecchio cavallo 
di battaglia di tutti i ripa- 
jatori di impianti audio che devo¬ 
no lavorare all’esterno del labora¬ 
torio. 

Qualche anno fa, questo disposi¬ 
tivo era costituito da un oscillato- 
re-multivibratore erogante una on¬ 
da triangolare-trapezoidale-quadra, 
ricca di armoniche: tanto «ricca» 
da creare non pochi «pasticci» e 
favorire fallaci interpretazioni di 
eventuali guasti. 


Oggi, l’esperienza sconsiglia un 
«Tracer» del genere, e non per¬ 
ché esso sia superato, ma perché 
gli amplificatori HI-FI sono talmen¬ 
te migliorati negli ultimi anni, da 
renderli impratici nell’impiego. 

Se infatti il «vecchio» impianto 
audio amplificava al massimo 
15.000 Hz, seppure con una certa 
attenuazione, l’amplificatore dei no¬ 
stri giorni «passa» 80.000 Hz con 
la massima... disinvoltura; metti 
40 ^ 80.000 Hz entro 3 dB! 


Con dei complessi del genere, lo 
impiego dell’antico multivibratore è 
divenuto difficile. Un tempo non 
importavano i segnali eccedenti i 
25.000 Hz, ma oggi essi possono es¬ 
sere amplificati con estrema faci¬ 
lità e «passare un po’ dappertutto» 
per colpa di fenomeni di accoppia¬ 
mento parassitario, per capacità im¬ 
previste, per mutua induzione tra 
conduttori reciprocamente isolati, 
per altre cause analoghe. 

Non di rado, impiegando come 
sorgente di segnali un multivibrato¬ 
re, oggi il tecnico può «impazzire» 
trovandosi «annegato» tra fenome¬ 
ni inspiegabili che lo inducono ad 
errare le diagnosi circuitali, a con¬ 
fondere i responsi, a sbagliare le 
misure. 

Conviene allora aggiornare il 
«Tracer» eliminando le confusiona¬ 
rie onde quadre dall’eccessivo pro¬ 
filo armonico e preferendo un ge¬ 
neratore di onde sinusoidali pari- 
menti dotato di miniaturizzazione, 
portatilità, indipendenza dalla rete- 
luce, stabilità e robustezza. 

Prima dell’avvento dei moderni 
transistori planari epitassiali al Si¬ 
licio, non era troppo facile conce¬ 
pire un efficiente generatore sem- 
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plice ma sinusoidale. Questi circuiti 
infatti, a ponte, a sfasamento, a 
«T» ed a «W» pretendono un ele¬ 
mento amplificatore ad alto guada¬ 
gno, esistendo notevoli perdite de¬ 
terminate dai circuiti di filtro e rea¬ 
zione. 

I vecchi transistori al Germanio 
realizzati per giunzione, con una le 
eguale a 1-2 mA, il minimo valore 



Fig. 2 - Schema elettrico di un oscillatore 
che può essere sostituito allo stadio 
separatore-oscillatore di figura 1. 





accettabile per un lavoro stabile, 
avevano infatti un Beta ad emetti¬ 
tore comune, (H 21 e derivati), egua¬ 
le a 50-70: troppo modesto per 
energizzare simiK dispositivi. 

I «nuovi» transistori al Silicio, 
per contro, anche i modelli più eco¬ 
nomici (BC108-BC113-BFY37 ecc.) 
esibiscono un Beta di 200-300 an¬ 
che per correnti L piuttosto ridot¬ 
te, e con limitate tensioni di ali¬ 
mentazione. Questi «Planari» con¬ 
sentono in tal modo di riprodurre 
nella forma «solid-state» i classici 
circuiti generatori a sfasamento ed 
a «T» derivati dall’era dei tubi elet¬ 
tronici, in precedenza inattuabili. 

Tutti sistemi ottimi per il ricavo 
di onde sinusoidali, dalla buona 
linearità. 

In questo articolo tratteremo due 
iniettori di segnali che sfruttano 
le buone caratteristiche dei moder¬ 
ni transistori «Silicon-Planar». 

E per non ripetere inutilmente 
concetti già esposti o facilmente in¬ 
tuibili, passiamo subito all’esame 
del primo iniettore. 

Esso appare nella figura 1, e co¬ 
me si nota, impiega due transistori 
in tutto: un BSY39, che può essere 
sostituito da un BC108, BC109, 
BSX24 o similari, impiegato come 
generatore di segnali. Un BSY39 o 
BSY44, o 2N1613, o 2N1711 (o 
altri paralleli) che lavora come sta¬ 
dio separatore-amplificatore, tale da 
dividere carico ed oscillatore, la¬ 
sciando lavorare quest’ultimo nelle 


migliori condizioni indipendente¬ 
mente dai valori di carico imposti 
dalla linea o dallo stadio facente 
capo all’uscita. 

Il TRI ha la propria corrente di 
collettore situata dalla resistenza in¬ 
terna del primario del trasformato- 
re TI e da RIO, semifisso, di cui 
diremo in seguito. 

I segnali audio sono generati 
perché la rete di sfasamento co¬ 
stituita da C2-C3-C4-R1-R2-R3-C1 
«invertono» gli impulsi presenti al 
collettore, rendendoli alla base sfa¬ 
sati di 180''; in pratica esattamente 
«raddrizzati» rispetto all’origine. 
Come dire, che chiudendo l’interrut¬ 
tore l’impulso primiero che scorre 
nel TI è reso alla base eguale, in 
modo da poter essere amplificato, 
ancora retrocesso, ancora amplifica¬ 
to... e via di seguito. 

Praticamente, la rete di resistor! 
e condensatori «compensa» lo sfa¬ 
samento interno del transistore, pur 
introducendo una certa attenuazio¬ 
ne che appunto deve essere annul¬ 
lata e soverchiata dal guadagno of¬ 
ferto dal transistore, ciò che pun¬ 
tualmente avviene impiegando un 
elemento ad alto guadagno. 

La ripetizione degli impulsi, in 
altre parole la frequenza del segna¬ 
le ottenuto, dipende in larga misu¬ 
ra dalla costante di tempo del cir¬ 
cuito di rifasamento: la rete R-C. 

Con i valori da noi indicati nella 
figura 1, il segnale ha un valore di 
circa 1.000 Hz, ed una ottima forma 
d’onda. 

Volendo raffinare al massimo gra¬ 
do la qualità del segnale occorre 
però regolare il funzionamento del 
TRI in un punto di lavoro al li¬ 
mite dell’oscillazione, ovvero al 
punto in cui lo stadio riesce «appe¬ 
na» ad oscillare; con una certa sta¬ 
bilità ma senza troppa «ampiezza» 
o «energia». Ciò è fattibile riducen¬ 
do quanto basta il guadagno del 
TRI, ed allo scopo non vi è nulla 
di meglio di introdurre un resistore 
sull’emettitore che provochi una 
controreazione c.c./c.a. 

Tale resistore deve essere comun¬ 
que variabile per ottenere che lo 
stadio oscilli, sia pure al limite, ma 
stabilmente. 

Nel nostro schema, il resistore 
variabile è rappresentato da RIO 
che serve per l’appunto a «correg¬ 
gere» la forma del segnale erogato. 


Fig. 1 - Schema elettrico di un iniettore sinusoidale impiegante due transistori. 
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Ora, è noto che un oscillatore 
qualunque lavora bene, in modo in¬ 
distorto, solo se è regolato ed ap¬ 
plicato su di un carico immutabile, 
tipico, previsto. 

L’uscita del nostro circuito è ai 
capi «B-C» del secondario del tra¬ 
sformatore Tl. Chiudendo questo 
su valori diversi di resistenza, il 
carico riflesso certamente muta am¬ 
piezza e purezza del segnale, ed an¬ 
che, al limite, la frequenza di esso. 

Per ottenere un buon funziona¬ 
mento, occorre allora dare al TRI 
ed annessi un «carico stabile» che 
non muti nelle varie situazioni di 
lavoro. 

Tale «carico costante» può esse¬ 
re realizzato in vari modi, ma uno 
molto pratico è l’impiego di uno 
stadio separatore transistorizzato, 
connesso a collettore comune, in 
modo da distinguere nettamente il 
circuito d’ingresso e di uscita. 

Nel nostro caso, lo stadio è for¬ 
mato da TR2 ed annessi. 

Il guadagno in tensione dell’as¬ 
sieme è negativo: come dire che 
in sostanza lo stadio attenua, inve¬ 
ce di amplificare. Per altro si ha un 
netto guadagno di potenza che for¬ 
se è anche più importante dell’altro. 

Infatti, il guadagno di tensione 
(chiamiamolo così rispettando le 
convenzioni algebriche) vale 0,75- 
0,8, mentre il guadagno (reale, po¬ 
sitivo) di potenza vale 14 dB, con 
l’impiego del BSY39, e 14-16 dB 
impiegando il BSY44. 

Vediamo ora in dettaglio lo 
stadio. 

Il segnale dal secondario del Tl 
è prelevato tramite il trimmer «R5» 
che serve alla correzione della for¬ 
ma d’onda permettendo il miglior 
adattamento di jmpedenza tra i due 
stadi e limitando l’ampiezza del se¬ 
gnale di quanto basta per evitare 
la squadratura dei semiperiodi do¬ 
vuta alla saturazione del transistore 
durante le maggiori escursioni del¬ 
la tensione di pilotaggio. 

Ad R5 segue il C5 che «isola» la 
polarizzazione fìssa del TR2, im¬ 
pedendo che la tensione della base 
scorra a massa tramite R5 ed il 
secondario del Tl, ma permettendo 
anche il passaggio dei segnali ge¬ 
nerati dal TRI. 

La base è polarizzata tramite R6, 
il cui valore è una interpolazione 


sperimentale realizzata in pratica 
evitando i calcoli di rito. 

Mutando il TR2, il valore di 150 
kn da noi indicato può non essere 
valido, ma lo è se tutte le parti 
dell’apparecchio sono quelle consi¬ 
gliate a schema, o se, almeno, non 
si distanziano troppo da quelle dette 
per natura e caratteristiche basilari. 

Come abbiamo premesso, nello 
stadio del TR2 il segnale è prele¬ 
vato all’emettitore: R7-R8 formano 
un divisore di tensione che permet¬ 
te di ottenere con il semplice azio¬ 
namento di un interruttore un rap¬ 
porto di segnale 1:1, oppure 
10 : 1. Il lettore comprende da solo 
l’utilità di questa possibilità di con¬ 
trollo ottenuta senza complicate re¬ 
golazioni, nel lavoro «tracing». 

Infine, dopo C6 che blocca la 
tensione presente sull’emettitore del 
TR2 lasciando scorrere i segnali, è 
presente R9 che serve da «attenua¬ 
tore continuo» consentendo il pre¬ 
lievo del segnale nell’ampiezza che 
serve, sia che «CMl» sia posto su 
«X/10» 0 su «X/1». 

Null’altro vi è da osservare. 

Regolando opportunamente RIO- 
R5, il generatore può erogare un 
segnale dalla distorsione bassissima: 
appena il 2%, e dalla elevata sta¬ 
bilità: appena 24 Hz di variazione 
tra +10''C e +45‘'C; ed appena 
12 14 Hz di variazione per una 

variazione di 3 V nella tensione 
di alimentazione! 

Alcuni diranno che il 2% di di¬ 
storsione non è davvero un tasso 
trascurabile, e che per ottenere un 
tracer «da laboratorio» sarebbe ne¬ 
cessario diminuire questo fattore. 

Ora, il lavoro di laboratorio non 
è considerato a priori dal nostro 
apparecchietto portatile, ma vi è 
comunque la possibilità di ottenere 
una forma d’onda più pura mutan¬ 
do circuito. 

Nessuna meraviglia: perché non 
si dovrebbe considerare la possibi¬ 
lità di impiegare uno schema diver¬ 
so nel generatore di segnali? Anzi, 
un concetto del genere è certo in¬ 
teressante sia per il fine didattico 
che per quello pratico. 

L’oscillatore «B» è mostrato nel¬ 
la figura 2, ed è compatibile con 
lo stadio «separatore-oscillatore» 
della figura I. 


(SD +B -B 



(CMl) 


Fig. 3 - Circuito stampato e cablaggio dei 
componenti dello schema di figura 1. 


I punti di raccordo, nello sche¬ 
ma, sono indicati con le lettere 
«A-B-C-D». 

A differenza del primo, che come 
abbiamo visto è un «rotatore di 
fase a sequenza», il secondo è un 
«doppio T»; un circuito oscillatore 
piuttosto critico, che pretende un 
elemento dal guadagno ancor più 
ampio dell’altro, ma che ben rego¬ 
lato può erogare un segnale quasi 
perfetto dal punto di vista della 
linearità. 

Un buon oscillatore «2T» come 
il nostro, può infatti raggiungere 
valori di distorsione inferiori allo 
0,3%, o analoghi! 

II tutto, senza eccessive compli¬ 
cazioni circuitali. 


-B (D) 



Fig. 4 - Circuito stampato e cablaggio dei 
componenti dello schema di figura 2. 
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Fig. 5 - Vista interna dell'iniettore di 
segnali a montaggio ultimato. 


Vedendo lo schema, si nota che 
il «primo T» ò costituito da RI- 
R2-C1, mentre l'altro è formato da 
C2-C3-R4. 

Il carico dello stadio, analoga¬ 
mente all’altro visto in preceden¬ 
za, è il primario del Tl: regolando 
con attenzione R4, ai capi «B-C» 
è possibile ottenere una tensione 
picco-picco similare a quella rica¬ 
vabile dall’oscillatore di fig. 1. 

Nel complesso, sul profilo del 
rendimento, questo secondo oscil¬ 
latore non si discosta molto dall’al¬ 
tro. La tensione segnale ricavabile, 
per una alimentazione a 9 V vale 
circa 1,1-1,2 Vp.p.; l'assorbimento 
è situato sulla base dei 2 mA; l'ef¬ 
fetto del carico è simile, strettamen¬ 
te analogo tra i due; la frequenza 
può essere regolata senza eccessive 
dilììcoltà tra 800 e 1.000 Hz ag¬ 
giustando i valori segnalati. 

La stabilità termica non presen¬ 
ta rilevanti differenze, così la sta¬ 
bilità relativa alla tensione di ali¬ 
mentazione. 

La principale differenza dello 
schema di figura 2, rispetto a quel¬ 
lo di fig. 1, è che regolando con 
cura R4 il segnale ricavato può pre¬ 
sentare una distorsione sorprenden¬ 
temente bassa, da strumento di la¬ 
boratorio. 

Se R4 è portato al limite della 
«post-oscillazione» (appena dopo il 
punto di innesco) la sinusoide può 
presentarsi con una distorsione del- 


l'l%, e regolando il trimmer con 
testarda pazienza il valore, può 
scendere alla frazione del «percen¬ 
to». 

Ma noi pensiamo che il lettore 
non intenda perseguire l'ipotetico 
risultato migliore, che alla fine di¬ 
pende anche e soprattutto dalla 
precisione dei componenti in gio¬ 
co; ciò che più serve è ottenere il 
funzionamento, e questo è facile 
da realizzare; basta ruotare R4 sin 
che l’oscillazione «scatta», poi «re¬ 
trocedere» il controllo sin che l'in¬ 
nesco tende a spegnersi, ed è tutto, 
per avere un raffinato segnale li¬ 
nearissimo. 

Qualsivoglia riparatore è certa¬ 
mente in grado di costruire un ap- 
parecchietto del genere di quello 
di fig. 1 aggiungendo magari, l’oscil¬ 
latore di figura 2. 

Può quindi sembrare assurdo 
l’esporre un commento relativo al 
montaggio, senonché ci sorge il 
pensiero che non solo i riparatori 
audio possano essere tentati da una 
realizzazione del genere; ma anche 
qualche dilettante, o principiante. 

Ci scuseranno allora gli esperti 
se noi ora diremo alcuni dettagli 
'relativi al montaggio; chi è in gra¬ 
do di procedere senza consigli salti 
pure a pie' pari le noiose e tradi¬ 
zionali note che seguono. 

Chi invece non ha molta espe¬ 
rienza, le veda con una buona e 
volenterosa attenzione; potranno 
chiarire dei dettagli incogniti. 

Orbene, per sintetizzare (cosa 
che certamente non risulterà inop¬ 
portuna) procederemo per capo¬ 
versi, e precisamente; 

A) Il montaggio degli iniettori 
di segnali potrà essere effettuato su 
circuito stampato o su perforato 
plastico, ma se la seconda soluzio¬ 
ne è ben valida per apparecchi spe¬ 
rimentali, la prima è maggiormente 
valida per apparecchi sperimentati 
come è nel nostro caso. 

Quindi, da preferire. Nelle figu¬ 
re 5 e 4 le tracce relative. 

B) Saldando sul circuito stam¬ 
pato gli elementi circuitali conver¬ 
rà l'impiego di un saldatore di pic¬ 
cola potenza (20-55 W) allo scopo 
di non surriscaldare i terminali dei 
semiconduttori; è da tenere presen¬ 
te che anche i condensatori elet¬ 
trolitici (C5-C6) possono essere 
danneggiati da un calore eccessivo. 


mentre i resistori dotati di alta 
precisione come R7-R8, una volta 
«cotti» diminuiscono la loro tolle¬ 
ranza di base, e per certe marche 
vi è addirittura da temere un’in¬ 
terruzione! Il piccolo trasformato- 
re «Tl», avendo il cartoccio plasti¬ 
co teme a sua volta il calore e può 
deformarsi o rompersi se è sottopo¬ 
sto ad una temperatura che corri¬ 
sponda a quella di fusione dell’acri¬ 
lico basilare. 

Mano leggera, quindi, nelle sal¬ 
dature! 

C) Il circuito stampato non è poi 
«tutto» nel montaggio di questo 
iniettore di segnali; è anzi neces¬ 
sario prevedere un contenitore me¬ 
tallico che lo racchiuda per scher¬ 
marlo da eventuali interferenze 
esterne e serva da supporto per i 
controlli. 

Essi saranno, SI, interruttore ge¬ 
nerale; CMl, deviatore che presie¬ 
de all’ampiezza del segnale in usci¬ 
ta (X/lO-X/1); R9 infine, control¬ 
lo «continuo» dell'ampiezza. 

Questo contenitore potrà essere 
in alluminio, e potrà avere misure 
come 100 x 75 x 45 mm, o similari. 

Lo chassis stampato sarà monta¬ 
to in questa scatola mediante due 
o quattro distanziatori metallici alti 
10-15 mm. Per l’uscita, il conteni¬ 
tore recherà un bocchettone coas¬ 
siale, oppure due boccole se il let¬ 
tore non ritiene di accedere a so¬ 
luzioni costruttive «lussuose», ma 
indubbiamente efficienti, oppure si 
farà uso di un cavetto con spine. 

Sarà necessario creare un buon 
conduttore di massa che rechi un 
sicuro contatto tra il polo negativo 
della pila, R9, R8 e tutto il resto 
dello chassis. 

Tale conduttore potrebbe essere 
rappresentato da una calza flessibile 
di rame prelevata dalla schermatura 
di un cavetto microfonico, «pelan¬ 
dolo» adeguatamente. 

D) E’ impossibile aggiungere al¬ 
tro, così come è impossibile spie¬ 
gare il pilotaggio di un G59 in due 
pagine. Chi volesse imparare a svo¬ 
lazzare con qualche aereo ci dia 
un appuntamento; noi in quaranta 
giorni abbiamo imparato e possia¬ 
mo trasferire le nozioni; è un po' 
come andare in bicicletta. Per altro 
anche il diario di quaranta giorni 
non può essere concentrato in due 
paginette. Così, nel breve termine 
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E' la prima volta che vedete questa rivista? 
Speriamo la troviate di vostro gradimento. 

Se è così, e desiderate riceverla fino alla fìne 
del 1971, potete sottoscrivere l'abbonamento 
ridotto da aprile a dicembre. Troverete fra le 
pagine un bollettino da portare presso un ufficio 
postale qualsiasi. 

Permetteteci di darvi un consiglio: provvedete 
subito. Quante volte si prendono buone 
decisioni ma si lasciano trascorrere troppi 
giorni? Poi, improvvisamente riappare alla 
mente il proposito scordato, e allora $i esclama 
grattando la nuca: - santo cielo, dove ho 

messo quel bollettino? E l'occasione, che avevate 
a portata di mano, vi sfugge. 

Fate in modo di non trovarvi in queste condi¬ 
zioni. Abbonatevi e per molti mesi avrete una 
fonte continua di notizie utili alla vostra attività, 
sia essa tecnica o commerciale. 

Arrivederci e grazie. 

L _ J 
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che ci assegna la Rivista non pos¬ 
siamo tenere un intero corso di ra- 
diocostruzioni: veda il lettore prin¬ 
cipiante le fotografìe del testo e ne 
potrà trarre altre informazioni di 
ampio interesse pratico. 

E per finire passiamo alla fase fi¬ 
nale della nostra realizzazione: la 
regolazione dell’apparecchio realiz¬ 
zato. 

Per effettuare un buon lavoro oc¬ 
corre un solo strumento, ma di buo¬ 
na qualità: ovvero un oscilloscopio 
che abbia una sensibilità verticale 
nota e calibrata: in altre parole, è 
necessario sapere di quanti centime¬ 
tri devia il pennello per una data 
tensione: mettiamo 50 mV/cm, o 
simili. 

In tal modo l’oscilloscopio potrà 
servire per il controllo della forma 
d’onda e come voltmetro elettroni¬ 
co contemporaneamente. 

Inizialmente lo sweep orizzontale 
dell’oscilloscopio potrà essere po¬ 
sto su 800-1.000 Hz, e collegando 
l’uscita del nostro iniettore all’in¬ 
gresso verticale si potrà iniziare il 
lavoro di regolazione: consideriamo 
il circuito di fig. I. 

Inizialmente, RIO sarà ruotato di 
quel tanto che serve per ottenere 
la migliore forma d’onda; se la fre¬ 
quenza (controllabile tramite lo 
Sweep dellbscilloseopio per parago¬ 
ne) si discostasse di molto da quel¬ 
la desiderata, a causa delle tolleran¬ 
ze delle parti impiegate, in paralle¬ 
lo a C2, o C3, C4 potranno essere 
aggiunti altri piccoli condensatori 
dal valore compreso tra 50 e 
I.OOO pF sino ad aggiustare il re¬ 
sponso. Spesso basta shuntare uno 
solo dei condensatori di sfasamento 
per ottenere il risultato, senza per 
altro che la forma d’onda subisca 
un serio detrimento. 

Di seguito, se è necessario si re¬ 
golerà R5 sino ad evitare la even¬ 
tuale distorsione della cresta del 
segnale. 

Si porterà ora CMl sulla posizio¬ 
ne «X/10» e si regolerà R9 sin che 
all’uscita è presente una tensione 
eguale ad I Vp.p. In corrisponden¬ 
za dell’indice della manopola si 
marcherà la posizione, così che in 
futuro la si possa ritrovare senza 
eseguire misurazioni. Di seguito si 
regolerà il potenziometro per il va¬ 
lore di 0,5 e 0,1 Vp.p. Se R7-R8 
hanno una buona precisione, spo¬ 


stando CMl sulla posizione «X/1» 
nei punti or ora calibrati, si do¬ 
vranno avere segnali all’uscita che 
corrispondano a 0,1 Vp.p. (100 
mV), ed ancora 50 mV e 10 mV : 
una tolleranza del 5% dovrà es¬ 
sere ammessa a priori. 

Per l’oscillatore di fig. 2, valgono 
le operazioni descritte, salvo il fat¬ 
to che R4 produrrà uno spostamen¬ 
to nella frequenza piuttosto «am¬ 
pio», e dato che esso al tempo ag¬ 
giusta la forma d’onda può certa¬ 
mente avvenire che alla migliore 
forma corrisponda una frequenza 
imprecisa o indesiderata. Sarà allo¬ 
ra necessario vedere un compro¬ 
messo, oppure togliere RI-R2, so¬ 
stituirli con dei trimmer resistivi se¬ 


mifìssi e regolare a turno tutti e tre 
i valori sino ad ottenere la fre¬ 
quenza voluta e la forma d’onda 
migliore. 

Non vi è altro da aggiungere, per 
la prova all’oscilloscopio. Se però 
il lettore non possiede questo stru¬ 
mento, per la calibrazione della ten¬ 
sione di uscita può usare un volt- 
metro elettronico, o alla peggio an¬ 
che un tester che abbia «almeno» 
una sensibilità pari a 10 kH/V 
in c.a. 

Per la forma d’onda migliore, se 
non si possiede l’oscilloscopio, si 
può regolare RIO della fig. 1, ed R4 
della fig. 2, in modo che l’innesco 
sia stabile, ma non portato all’ec¬ 
cesso. 


I MATERIALI 

Numero 
di Codice 
G.B.C. 

Prezzo 
dì Listino 

FIGURA 1 



B 

pila da 9 V per radioricevitori 

11/0762-00 

370 

CMl 

deviatore unipolare 

GL/3490-00 

410 

CI 

condensatore ceramico da 47 kpF - 25 V 

BB/1780-30 

60 

C2 

come CI 

BB/1780-30 

60 

C3 

come CI 

BB/1780-30 

60 

C4 

come CI 

BB/1780-30 

60 

C5 

condensatore elettrolìtico miniatura 




da 10 uF, oppure 5 i^iF - 12 VL 

BB/3150-60 

130 

C6 

come C5 

BB/3150-60 

130 

RI 

resìstore da 2,2 kO - 1/2 W - 5% 

DR/0221-55 

24 

R2 

come Ri 

DR/0221-55 

24 

R3 

come RI 

DR/0221-55 

24 

R4 

resistore da 150 klì - P 2 W - 10% 

DR/0112-43 

16 

R5 

trimmer potenziometrico lineare da 10 kfl 

DP/0013-10 

130 

R6 

come R4 

DR/011243 

16 

R7 

resistore da 910 n - P 2 W - 2% 

DR/0361-37 

72 

R8 

resistore da 98 H - V 2 W - 2% 

DR/0361-37 

72 

R9 

potenziometro a filo lineare da 1 kH 

DP/1252-10 

840 

RIO 

trimmer potenziometrico lineare da 100 Lì 

DP/0021-10 

no 

SI 

interruttore unipolare 

GL/1680-00 

370 

TI 

trasformatore interstadio per 




apparecchi a transistori, primario 




20 kn, secondario 1 kÙ; resistenza 




primario 760 H; rapporto 4,47 : 1 

HT/2590-00 

7.000 

TRI 

transistore BSY39 

YY/3257-00 

560 

TR2 

transistore BSY39 

YY/3257-00 

560 

FIGURA 2 



CI 

condensatore ceramico da 10 kpF - 25 VL 

BB/1780-10 

48 

C2 

condensatore ceramico da 22 kpF - 30 VL 

BB/1780-20 

50 

C3 

come C2 

BB/1780-20 

50 

RI 

resistore da 100 kH - 

DR/0221-55 

24 


1/2 W - 5% (vedi testo) 



R2 

resistore come RI 

DR/0221-55 

24 

R3 

resistore da 47 kL2 - 1/2 W - 10% 

DR/011243 

16 

R4 

trimmer potenziometrico lineare da 50 kLÌ 

DP/0013-50 

130 

TRI 

transistore BC108 (gruppo III, oppure 




selezionato per un alto Beta), 




oppure BSX24 

YY/0234-00 

400 ; 

TI 

trasformatore interstadio eguale 




al TI della fig. 1 

HT/2590-00 

7.000 
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di un 


costruzione 


preamplilicatore 


con correzione 

alta 

dei responso 

fedeltà 


Nel campo dell’alta fedeltà accade 
sovente che le caratteristiche del 
preamplificatore vengano scelte in 
funzione della testina montata sul 
giradischi disponibile, oppure che 
quest’ultima venga scelta in funzio¬ 
ne delle caratteristiche di ingresso 
del preamplificatore. Ebbene, sotto 
questo punto di vista, il circuito che 
stiamo per descrivere presenta nu¬ 
merosi aspetti interessanti, in quan¬ 
to si tratta appunto di un preampli¬ 
ficatore adatto a qualsiasi tipo di 
testina di lettura, sia essa magnetica, 
ceramica o piezo-elettrica. 



ià varie volte, in queste 
stesse pagine, abbiamo 
messo in evidenza il fatto 
funzionamento, di una testina 
rilevatrice per la lettura di dischi 
grammofonici, deve essere corretto 
in base alle caratteristiche intrinse¬ 
che della testina stessa. Sappiamo 
infatti che — dal momento che i di¬ 
schi vengono solitamente registrati 
con un responso alla freqr^enza con¬ 
forme alla curva RIAA - se il re¬ 
sponso della testina è perfettamente 
lineare, è indispensabile che — pri¬ 
ma che i segnali vengano applicati 
airingresso del preamplificatore — 
essa sia seguita da una cellula di 
correzione avente un responso sim¬ 
metricamente opposto rispetto a 
quello adottato per la registrazione. 

E’ questa una condizione che può 
essere considerata «sine qua non» 
nei confronti di una testina di tipo 
magnetico, mentre il provvedimento 
di equalizzazione può essere sconsi¬ 
gliabile per una testina piezo-elet¬ 


trica, in quanto il suo responso ca¬ 
ratteristico costituisce di per se stes¬ 
so una apprezzabile correzione della 
curva di registrazione. 

Resta però il fatto che una certa 
equalizzazione, in maggiore o minor 
misura a seconda dei casi specifici, 
è sempre opportuna, se non altro 
per ottenere il perfetto adattamento 
delEimpedenza tra l’uscita della te¬ 
stina e l’ingresso del circuito di am¬ 
plificazione. E’ perciò utile consta¬ 
tare come questo particolare proble¬ 
ma è stato risolto con una soluzione 
proposta recentemente da Radio Te- 
levision Pratique, grazie alla quale 
è stata redatta questa nota. 

Ciò che ci si propone è la realiz¬ 
zazione pratica di un modulo pre- 
amplificatore/correttcre con caratte¬ 
ristiche universali di equalizzazione, 
che presenti il vantaggio di permet¬ 
tere l’inversione della caratteristica 
di responso a seconda del tipo di 
testina impiegato. 

La maggiore difficoltà che si pre¬ 
senta per concepire un simile dispo¬ 
sitivo consiste nella notevole diffe¬ 
renza che è facile riscontrare agli 
effetti dell’ampiezza dei segnali for¬ 
niti dai diversi tipi di testine, fer¬ 
me restando le caratteristiche di re¬ 
gistrazione del disco. E’ infatti uni¬ 
versalmente noto che una testina di 
tipo magnetico non è in grado di 
fornire segnali la cui ampiezza su¬ 
peri qualche millivolt, mentre una 
testina piezoelettrica può fornire 
segnali la cui ampiezza raggiunge 
a volte il valore di diverse diecine di 
millivolt. 

E’ quindi necessario che rammet- 
tenza del circuito di ingresso sia as¬ 


sai elevata: in altre parole, lo sta¬ 
dio di ingresso deve presentare una 
buona sensibilità nei confronti di 
segnali relativamente deboli, senza 
peraltro saturarsi se viene invece 
fatto funzionare con segnali di in¬ 
gresso di entità apprezzabile. Oc¬ 
corre perciò che esso presenti una 
notevole elasticità di ingresso, e che 
quindi l’importanza del guadagno 
di tensione venga considerata di ca¬ 
rattere secondario. In pratica, il pre¬ 
amplificatore deve dunque poter 
funzionare anche con segnali di in¬ 
gresso dell’ordine del volt, pur con¬ 
sentendo un segnale di uscita suffi¬ 
ciente se all’ingresso viene invece 
applicato un segnale di qualche mil¬ 
livolt. 

Infine, la realizzazione di un pre¬ 
amplificatore di questo tipo trova 
ragione d’essere soprattutto in abbi¬ 
namento con apparecchi o con im¬ 
pianti nei quali l’uso della sezione 
di Bassa Frequenza per la riprodu¬ 
zione di dischi costituisce una pos¬ 
sibilità accessoria, e non principale. 
Ciò accade ad esempio quando l’uso 
principale dell’impianto è destinato 
all’ascolto ad alta fedeltà del sonoro 
della Televisione, di radio-trasmis¬ 
sioni tramite ricevitori a valvole, di 
colonne sonore cinematografiche, 
per comunicazioni pubbliche, ecc. 

11 preamplificatore che stiamo 
per descrivere troverà inoltre note¬ 
voli possibilità di impiego con un 
amplificatore o un impianto di tipo 
classico, a patto che venga però ab¬ 
binato ad altri circuiti altrettanto 
indispensabili. Il Costruttore potrà 
poi stabilire, in base alle sue stesse 
esperienze, come trarne il massimo 
vantaggio. 
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3^ CELLULA 



Fig. 1 - Schema a blocchi del preamplificatore: risultano qui evidenti le tre cellule di correzione per la modifica del responso 
globale a seconda del tipo di testina. 


IL CIRCUITO ELETTRICO 

Prima di iniziare la descrizione 
dello schema elettrico vero e pro¬ 
prio, è certamente utile studiarne lo 
schema a blocchi illustrato alla fi¬ 
gura 1. 

Dal momento che deve essere 
possibile collegare alPingresso qual¬ 
siasi tipo di testina di lettura, l’im¬ 
pedenza di entrata deve essere no¬ 
tevole. A tale scopo è stato scelto il 
valore di 1 MH: questo è infatti il 
valore più alto, solitamente consi¬ 
gliato per le testine di tipo piezo¬ 
elettrico. 

In genere, è già aceettabile un va¬ 
lore eompreso tra 200 e 500 kO, 
ma — eome vedremo — pur am¬ 
mettendo ehe un valore di 1 Mfl 
possa costituire un pericolo agli ef¬ 
fetti del responso eccessivo per le 
frequenze basse, è sempre possibile 
apportare in seguito ulteriori cor¬ 


rezioni intermedie, traendo così un 
vantaggio dalla possibilità di di¬ 
sporre di segnali a frequenza molto 
bassa e di ampiezza rilevante. 

Nello schema a blocchi di figura 
1 si notano dunque tre eellule di 
correzione, che risultano interposte 
tra la testina e l’useita del pream¬ 
plificatore. La prima di esse è costi¬ 
tuita da un partitore (R1-R2-C1), 
e dalla presenza di C2, che può es¬ 
sere aggiunto in parallelo a CI con 
una commutazione. Quando C2 è 
disinserito, l’ingresso è adatto ad 
una testina di tipo magnetico, men¬ 
tre quando è inserito esso viene pre¬ 
disposto per una testina di tipo pie¬ 
zoelettrico. 

Questo effetto di commutazione 
è però doppio, nel senso che esso 
controlla anche la seelta di C3 (per 
testine magnetiche) o di C4 (di 
minor valore, per testine piezoelet¬ 


triche) , nella seeonda cellula di 
equalizzazione, presente tra la pri¬ 
ma e l’amplificatore ad alta ammet¬ 
tenza. In quest’ultimo, la resisten¬ 
za di ingresso Rb presenta un valo¬ 
re di 65 kfl. 

La terza cellula di correzione si 
trova all’uscita del preamplifieato- 
re, e consiste in un normale filtro 
per l’attenuazione delle frequenze 
elevate. Si noti — incidental¬ 
mente — che mentre la prima 
cellula ha il compito di accentuare 
il responso sui bassi, la seconda ha 
invece quello di attenuarlo. Le tre 
cellule permettono quindi di gioca¬ 
re tra diversi valori di esaltazione e 
di attenuazione, per ottenere il ri¬ 
sultato più gradevole agli effetti 
della riproduzione. 

Per meglio chiarire gli effetti de¬ 
rivanti dall’impiego delle suddette 
cellule di correzione, la figura 2 è 
un grafico che mette 'in evidenza le 
curve di responso tipiche ottenibili 
nei confronti di un disco di prova 
RIAA con i due tipi di responso. La 
curva A rappresenta infatti il re¬ 
sponso ottenuto con una testina pie¬ 
zoelettrica il cui carico è costituito 
dalla resistenza di ingresso di 1 Mfl, 
mentre la curva B rappresenta il 
responso tipico di una testina ma¬ 
gnetica. 

Lungo la scala verticale di sini¬ 
stra sono riportati i livelli in decibel 
del segnale, che permettono di va¬ 
lutare l’amplificazione al di sopra 
del livello di 0 dB, e l’attenuazione 
al di sotto di tale livello. 

Osservando attentamente le sud¬ 
dette curve, risulta intuibile la ne¬ 
cessità di aggiungere per le testine 
piezoelettriche un sistema di atte¬ 
nuazione delle frequenze più gravi 
vale a dire di valore inferiore a 
50 Hz, compito affidato appunto al- 



Fig. 2 - Curve di responso ottenibili con l’intervento delle cellule correttive: A per 
testina piezoelettrica con carico di 1 MFì, e B per testina magnetica. 
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la capacità C4 dello schema a bloc¬ 
chi di figura 1. Al contrario, questo 
sistema di attenuazione deve essere 
escluso se la testina è di tipo ma¬ 
gnetico; in tal caso — infatti — il 
condensatore C4 (di valore relativa¬ 
mente basso, e tale da presentare 
una reattanza elevata alle frequen¬ 
ze molto basse) viene sostituito da 
C3 che — essendo elettrolitico — 
può avere un valore molto più ele¬ 
vato (25 pF), e può quindi lasciar 
passare senza attenuazione apprez¬ 
zabile i segnali a frequenza più ri¬ 
dotta. 

A questo punto possiamo final¬ 
mente analizzare lo schema elettrico 
del preamplificatore, illustrato alla 
figura 3. Esso consta — in un pri¬ 
mo luogo — di uno stadio di in¬ 
gresso costituito da un transistore 
ad effetto di campo con elettrodo 
«drain» a massa (beninteso ai soli 
effetti della componente alternata, 
grazie alla bassa reattanza verso 
massa offerta dalla capacità C3, che 
provvede al disaccoppiamento della 
alimentazione rispetto ad R7). Il se¬ 
condo stadio è invece un transistore 
del tipo «n-p-n», che aggiunge una 
certa amplificazione di tensione, per 
adeguare ^ampiezza del segnale di 
ingresso alle esigenze delFamplifi- 
catore propriamente detto. 

Tra i due stadi risultano inserite 
le due prime cellule di correzione 
del responso a seconda del tipo di 
testina, e precisamente la prima, 
nella quale la commutazione avvie¬ 
ne ad opera di COI A. e la seconda 
che si avvale invece di COIB. 


Naturalmente, le due sezioni del 
commutatore COI (A e B) agiscono 
contemporaneamente, in quanto si 
tratta di un commutatore a due vie, 
due posizioni. 

La terza cellula di correzione è 
presente tra il collettore di TR2 e 
la massa, ed è costituita da PI e da 
C8. 

Per correggere la curva risultante, 
in modo da adeguare la riproduzio¬ 
ne alle esigenze acustiche degli a- 
scoltatori, compensando le altera¬ 
zioni dovute alla curva RIAA di re¬ 
gistrazione, occorre dunque agire 
innanzitutto sulle prime due cellule 
di equalizzazione, a seconda del ti¬ 
po di testina adottato. In pratica, 
vengono usati a tale scopo compo¬ 
nenti di valore tale che Limpedenza 
di ingresso dello stadio che segue 
non possa alterare il responso. Co¬ 
me abbiamo però precisato, l’atte¬ 
nuazione apportata nei confronti 
delle frequenze molto basse impone 
in seguito una certa esaltazione del¬ 
le stesse, ciò che ha luogo in vari 
modi, a seconda del valore che vie¬ 
ne attribuito al resistore R5, at¬ 
traverso il quale il segnale amplifi¬ 
cato da TRI passa dalla sorgente 
di quest’ultimo alla base di TR2. 

Come è possibile notare nel gra¬ 
fico di figura 4, il ricupero sulle fre¬ 
quenze basse è assai ripido se si 
attribuisce ad R5 il valore di 200 
mila n (curva A) e lo è assai me¬ 
no se a questo componente viene 
invece attribuito il valore di 4.700 
n (curva B). La correzione risultan¬ 
te non è però ancora esattamente 


quella imposta dalla curva RIAA. 
Questo tipo di responso potrebbe es¬ 
sere consigliabile qualora si facesse 
uso di una testina di lettura di tipo 
ceramico, che fornisce di solito un 
responso assai scadente per le fre¬ 
quenze gravi. In questo caso, le 
capacità C3 e C4 nello schema a 
blocchi di figura 1, corrispondenti 
a C5 e C6 nello schema elettrico 
di figura 3, dovrebbero presentare 
entrambe il valore di 25 uF, indi¬ 
pendentemente dalla commutazione, 
il che consentirebbe di eliminare la 
seconda sezione (COIB) deh com¬ 
mutatore col quale viene adattato il 
circuito al tipo di testina. 

Per compensare completamente la 
correzione del responso dovuta alla 
curva RIAA è invece possibile ag¬ 
giungere in parallelo a CI (figura 
1) ossia a C4 (figura 3) un conden¬ 
satore di grande capacità, come è 
appunto C7, del valore di 500 uF. 
Con questa correzione, il circuito ri¬ 
sulta predisposto al funzionamento 
con una testina di tipo piezoelet¬ 
trica. 

Lo stadio che segue (TR2) ha 
dunque il compito di compensare 
in parte la perdita di guadagno do¬ 
vuta alle cellule di correzione. 

Il resistore di emettitore di 
quest’ultimo (RII) non è disaccop¬ 
piato dalla solita capacità in paral¬ 
lelo, e la contro-reazione che deriva 
dalla mancanza di tale capacità con¬ 
tribuisce ad aumentare l’impedenza 
di ingresso e l’ammettenza dello sta¬ 
dio. In pratica, il guadagno non è 
però notevole, ed è compreso al 


20 V 



F/g. 3 - Schema elettrico dell’intero preamplificatore. Nei punti critici sono riportati in colore i valori della tensione, utili 
agli effetti del collaudo. Tali valori possono però variare del 10-15% in più o in meno, a causa delle tolleranze nel 
valore dei componenti, senza che il risultato venga compromesso. 
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FREQUENZA Hz 

l'ìg. 4 - Grafico illustrante il diverso responso nei confronti delle frequenze basse, 
a seconda che il resistere R5 (Fig. 3) abbia il valore di 20.000 Fi (curva A), o di 
4.700 n (curva B). Nella parte inferiore, le curve numerate da 1 a 5 illustrano la 
variazione del responso nei confronti delle frequenze elevate, a seconda della po¬ 
sizione del potenziometro PI. 


massimo tra i valori di 5 e 6. Dal 
momento che il primo stadio (TRI) 
non apporta alcuna amplificazione, 
il complesso dei due transistori non 
compensa perciò la perdita di se¬ 
gnale dovuta alla presenza delle 
cellule di correzione. Se ad R5 vie¬ 
ne attribuito il valore di 20.000 
il guadagno globale del modulo è in¬ 
feriore albunità, ed è in genere pari 
soltanto a 0,55. Se invece ad R5 
viene attribuito il valore di 4.700 
il guadagno globale sale al valore 
di 1,83. 

La suddetta mancanza di amplifi¬ 
cazione non costituisce però alcun 
impedimento, in quanto gli stadi 
dell’amplificatore che segue posso¬ 


no certamente compensare la scar¬ 
sa entità del segnale di ingresso. E’ 
infatti noto che ogni amplificatore 
che si rispetti ha sempre un margi¬ 
ne di potenza tale da imporre lo 
sfruttamento soltanto di una picco¬ 
la parte di quella disponibile. 

Per rispettare la correzione 
RIAA, è inoltre opportuno attenua¬ 
re le frequenze più acute. Ciò ri¬ 
sulta particolarmente evidente se si 
osserva la curva B di figura 2, rela¬ 
tiva alla resa con una testina di tipo 
magnetico, a causa della tecnica di 
registrazione, che provoca una resa 
eccessiva sulla parte alta della gam¬ 
ma delle frequenze acustiche. E’ 
però del pari necessario prevedere 


la possibilità di sopprimere questa 
compensazione nel caso che si fac¬ 
cia invece uso di una testina piezo¬ 
elettrica. 

Indipendentemente da ciò, è sem¬ 
pre opportuno disporre della possi¬ 
bilità di regolare il responso sugli 
acuti, in modo conforme alle esigen¬ 
ze individuali dell’ascoltatore. Per 
questo motivo, è risultato preferibi¬ 
le l’impiego del controllo del tono 
costituito dalla terza cellula di cor¬ 
rezione, rappresentata da P e da 
C5 nello schema a blocchi di figura 
1, e da PI e C8 nello schema glo¬ 
bale di figura 3. 

Questo tipo di controllo — gra¬ 
zie alla sua stessa natura — funzio¬ 
na in modo progressivo, come si 
nota osservando la parte inferiore 
del grafico di figura 4, e precisa- 
mente osservando le estremità infe¬ 
riori delle curve indicate con i nu¬ 
meri 1, 2, 3, 4 e 5, riferiti a varie 
posizioni di PI. 

Quando il cursore di PI si trova 
all’estremità superiore dell’elemento 
di grafite, il potenziometro risulta 
escluso, per cui la capacità C8 vie¬ 
ne a trovarsi direttamente tra il col¬ 
lettore di TR2 e la massa, esercitan¬ 
do una certa attenuazione per tutti 
i segnali di frequenza superiore a 
2.000 Hz, come è appunto consi¬ 
gliabile in base alla curva di regi¬ 
strazione RIAA. 

Riducendo progressivamente il 
valore di C7 (figura 3), corrispon¬ 
dente a C2 in figura 1, sarebbe pos¬ 
sibile ottenere le stesse curve (da 
1 a 5) visibili nella parte inferiore 
del grafico di figura 4: è però pos- 



A B 

Fig. 5 - Due diversi metodi per l'alimentazione del preampUficatore. In A è illustrato il metodo di derivazione della tensione 
dalla linea di alimentazione anodica di un amplificatore a valvole (max. 300 V); in B è invece illustrato lo schema di un 
semplice alimentatore per corrente alternata di rete. 
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Fig. 6 - Allestimento della basetta a circuiti stampati, e posizione dei vari compo¬ 
nenti (in alto). In basso, il supporto è illustrato dal lato dei collegamenti, con 
tutti i necessari riferimenti. Sono anche illustrate le connessioni ai componenti 
esterni alla basetta. 


sibile ottenere il medesimo risultato 
usufruendo del potenziometro PI, 
ed attribuendo a C8 il valore di 
5.500 pF. 

Di conseguenza, predisponendo il 
preamplificatore per il funziona¬ 
mento con una testina di tipo ma¬ 
gnetico, PI potrà essere utile per 
ottenere un’esaltazione delle fre¬ 
quenze elevate portandone al mas¬ 
simo il valore resistivo. Predispo¬ 
nendolo invece per il funzionamento 
con una testina di tipo piezoelettri¬ 
co, il medesimo controllo potrà es¬ 
sere usato per attenuarle, (riducen¬ 
done il valore resistivo) e ciò si 
adatta perfettamente aU’attuale tec¬ 
nologia dell’amplificazione dei suo¬ 
ni registrati su disco. 

ALIMENTAZIONE 

DEL PREAMPLIFICATORE 

Come si può osservare nello sche¬ 
ma di figura 5, il preamplificatore 
è stato concepito per funzionare con 
una tensione di alimentazione di 
28 V positiva rispetto a massa. Eb¬ 
bene, questa tensione può essere ap¬ 
plicata in due modi principali. 

Se il dispositivo deve essere ag¬ 
giunto ad un amplificatore a valvo¬ 
le, grazie al suo basso consumo di 
corrente (circa 5 mA) l’alimenta¬ 
zione può essere derivata dall’ali¬ 
mentazione anodica dell’amplifica¬ 
tore principale, nel modo illustrato 
alla figura 5-A, tramite un resiste¬ 
re di disaccoppiamento (RI5, del 
valore di 54 kD, 2 W) ed una ca¬ 
pacità (CIO, del valore di 1.500 
pF), in parallelo alla quale si trova 
R12, da 4,7 kH - 2 W). In tal caso, 
R12 ed RI 5 vengono a formare un 
partitore di tensione che porta la 
tensione prelevata dall’amplificato¬ 
re ad un valore accettabile; questo 
sistema permette dunque di prele¬ 
vare la tensione da una linea avente 
un potenziale massimo di 500 V po¬ 
sitivi rispetto a massa, salva la pos¬ 
sibilità di ridurre opportunamente 
il valore di RI5, se la tensione ori¬ 
ginale è molto inferiore a 500 V. 

La sezione B della figura 5 illu¬ 
stra invece lo schema elettrico di 
un piccolo alimentatore, che è facile 
allestire per ottenere una tensione 
di alimentazione adeguata alle esi¬ 
genze del circuito. 


REALIZZAZIONE E COLLAUDO 

L’intero circuito può essere rea¬ 
lizzato su di una basetta a circuiti 
stampati, avente dimensioni dell’or¬ 
dine di mm 50 x 120 circa (a secon¬ 
da delle dimensioni dei componen¬ 
ti, che possono essere più o meno 
miniaturizzati), disponendo i com¬ 
ponenti e le connessioni nel modo 
illustrato nelle due sezioni di figu¬ 
ra 6. In essa sono specificate le 
posizioni delle capacità, dei resi- 
stori e dei transistori, ciascuno 
dei quali componenti è identificato 
dalla rispettiva sigla conformemen¬ 
te allo schema di figura 5. Sono 
inoltre indicati i collegamenti ai 
componenti esterni, il che evita 
qualsiasi pericolo di errori. 

Il preamplificatore funziona sen¬ 
za alcuna operazione di messa a 


punto, ad eccezione del fatto che 
sarà bene stabilire a priori il valore 
di R5 a seconda del tipo di testina 
disponibile. Sotto tale aspetto, sarà 
bene consultare il grafico di figura 
7, che fornisce i seguenti dati: la 
curva riprodotta in colore rappre¬ 
senta l’andamento teorico del re¬ 
sponso RIAA, mentre le curve A 
e B rappresentano la compensazio¬ 
ne per testine magnetiche, rispetti¬ 
vamente per R5 = 20.000 H e per 
R5 = 4.700 n. Il grafico denota 
quindi la compensazione accettabi¬ 
le che è possibile conseguire. 

La curva C rappresenta invece il 
responso ottenibile per testine pie¬ 
zoelettriche. Si noti che il responso 
è praticamente lineare tra 25 Hz e 
15.000 Hz (almeno). Infatti, in as¬ 
senza di carico, la banda passante 
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Fig. 7 - Grafico illustrante le curve globali di responso del preamplificatore, sia 
per testine magnetiche (curve A e B, differenziate a seconda del valore di R5), 
sia per testine piezoelettriche (curva C) 


dotta in colore. 

presenta un’ampiezza maggiore di 
50 kHz (vedi figura 4). 

Occorre infine precisare che le 
curve A e B sono riferite ad una 
capacità di ingresso deiramplifica- 
tore di valore adeguato. Il fattore 
di distorsione — inoltre — ammon¬ 
ta allo 0,1% con segnale di ingres¬ 
so dell’ordine di 0,8 V. 


rispetto alla curva teorica RI A A, ripro- 


ELENCO DEI VALORI 

R 1 = 56 O - 1 W 
R 2 = 1 MH - 0,5 W 
R 3 ^ lOOkn - 1 W 
R 4 = 4J kn - 0,5 W 
R 5 = vedi testo - 0,5 W 
R 6 = 2,2 kn - 0,5 W 
R 7 = 3,6 kn - 1 W 
R 8 = 120 kn - 0,5 W 


R 9 150 kn - 0,5 W 

RIO == 27 m - 0,5 W 
RII = 4,7 m - 0,5 W 
R12 = 4,7 kn - 2 W 
R13 = 54 kn - 2 W 
R14 = 10 kn - 3 W 
P 1 = 20 kn Log. 

C 1 = 0,05 pF in poliestere 
C 2 = 250 uF - 12 V elettrolitico 
C 3 — 50 pF - 25 V elettrolitico 
C 4 = 0,16 pF - a carta 
C 5 = 0,1 pF - ceramico a disco 
C 6 = 25 pF - 25 V elettrolitico 
C 7 = 500 pF - 12 V elettrolitico 
C 8 = 3.300 pF - ceramico a disco 
C 9 = 1 pF - 25 V elettrolitico 
CIO = 1.500 pF - 30 V elettrolit. 
Cll = 1.500 pF - 30 V elettrolit. 

C12 = 1.500 pF - 30 V elettrolit. 

TRI = transistore ad effetto di 
campo tipo 2N3819 
o similare 

TR2 = transistore «n-p-n» 

tipo 2N1711 o similare 
T = trasformatore 

di alimentazione: 

Primario 220 V 
Secondario 24 V - 
5 -f- 10 mA 

RETT = rettificatore a ponte 
da 24 V - 50 mA 
(4 elementi BY123 
o BAY38) 


il dissaldatore - aspiratore 


Il dissaldatore-aspiratore 
combina, in modo funzionale, 
una pompa ad azione 
aspirante ed un elemento 
riscaldante, ottenuto con 
fusione di alluminio. 
L’involucro è costituito da 
acciaio Inossidabile così 
che l’impugnatura non possa 
diventare troppo calda. 

La funzionalità della 
costruzione rende il 
dissaldatore-aspiratore 
maneggevole anche con una 
soia mano. La punta 
riscaldante fonde lo stagno 
che poi viene aspirato 
lasciando pulita la superficie. 

Alimentazione: 220 V - 60 W 
Lunghezza: 260 mm 

Peso: 300 g 

Diametro della punta: 4 mm 
Temperatura di punta: STO^'C 
N. originale: TPL • 60 

Codice G.B.C.: LU/6200-00 

IN VENDITA PRESSO 













































































































R^ax 



LA REALTÀ DEL SUONO 

Suono: la dimensione della realtà in cui più fitto 
si intreccia l’intimo dialogare di esseri e cose. 

Suono possente, delicato, armonioso, lacerante, confuso, cristallino, 
suono che genera sensazioni ed emozioni personali, segrete. 

Suono modulato da infinite sfumature essenziali, 

che soltanto una tecnica di altissimo livello può riprodurre con perfezione 
assoluta. 

Tecnica degli apparati Revox, trasparenti al suono. 

□ Registratore stereofonico professionale a 2 o 4 piste Revox A77 

□ Amplificatore stereofonico Hi-Fi 40-f40 W sinus. —75-f75 W 
di picco Revox A50 

□ Sintonizzatore stereofonico FM Revox A76 

□ Radiatori acustici Hi-Fi Revox da 15 a 40 W 

□ Microfono cardioide dinamico a bobina mobile Revox 3400 
Presentati e garantiti in Italia da: 


I 

SOCIETÀ’ ITALIANA TELECOMUNICAZIONI SIEMENS s.p.a. 

Sede, direzione generale e uffici: 20149 Milano - p.le Zavattari, 12 













TC-12 

SONY. 


il primo registratore 
con controlio automatico 
dei iivello di registrazione 




Altoparlante dinamico 
a magnete permanente — 

Garantisce un'ottima fedeltà 
di riproduzione fino alla 
potenza d’uscita di 1 W. 
Impedenza 8 H - 0 6,6 cm. 


Selettore delle funzioni — 

Grazie a questo tasto è pos¬ 
sibile azionare con grande 
praticità l’avanzamento, l’a¬ 
vanzamento rapido e l'arre¬ 
sto del nastro. 


Tasto di registrazione 



Vano per cassetta 

In questo vano possono es¬ 
sere sistemate cassette di 
tipo standard C-60, C-90 e 
C-120. 


Controllo di volume 


Presa per comando a distanza 

Consente, per mezzo del commu¬ 
tatore di telecomando posto sul 
microfono, di comandare a distanza 
l’avvio o l’arresto del nastro.. 


Presa per microfono- 

Tasto per l'espulsione della 
cassetta 



Ingresso ausiliario 

Consente la registrazione diretta da 
una sorgente esterna [radio - TV 
ecc.). 

Presa monitor 

Consente il collegamento ad un al¬ 
toparlante esterno o l'ascolto indi¬ 
viduale per mezzo deH’auricolare. 

Presa per alimentazione esterna 

Consente il collegamento a una sor¬ 
gente esterna a 6 Vc.c. oppure, me¬ 
diante apposito adattatore, alla rete 
c.a. con esclusione automatica del¬ 
l’alimentazione interna. 


REGISTRATORE PORTATILE A CASSETTA COMPLETO DI MICROFONO 

Il nuovo registratore a cassetta TC-12 è un apparecchio interamente transistorizzato 
per registrazione e riproduzione, caratterizzato essenzialmente da una praticità 
estrema e da un funzionamento molto semplice. 

Particolarmente leggero, il TC-12 è corredato di un microfono, assai sensibile, adatto 
per registrazioni di un certo valore che debbano essere effettuate senza rischio 
alcuno. 

Inoltre, il TC-12 è provvisto del famoso dispositivo SONY-O-MATIC che assicura il 
controllo automatico del livello di registrazione. 

CARATTERISTICHE 

A due tracce • 8 transistor + 1 l^ermistore • Velocità di trascinamento: 4,8 cm/s • 
Potenza d’uscita: 1 W • Alimentazione: 6 V c.c. mediante 4 pile da 1,5 V oppure 
110-120-220-240 V / 50-60 Hz mediante apposito adattatore • Dimensioni: 130x65x215 
• Peso: 1,150 kg. 

PREZZO NETTO IMPOSTO L. 28.500 


































Pelettrimica 
e il mata re 


dispositivo di espansione 

del punto morto 
per motori a scoppio 


L’interesse dimostrato da molti dei 
nostri Lettori per gli articoli da noi 
precedentemente pubblicati sulle 
modifiche che è possibile apportare 
ai circuiti di accensione dei motori 
a scoppio, allo scopo di aumentarne 
il rendimento e di diminuirne il 
consumo di carburante, con rag¬ 
giunta di un minor logorìo delle 
candele, ci ha spinti ad approfondi¬ 
re ulteriormente l’argomento. Que¬ 
sto è il motivo per il quale abbia¬ 
mo deciso di pubblicare l’articolo 
che segue, che descrive un disposi¬ 
tivo tramite il quale — nonostante 
la sua estrema semplicità — è pos¬ 
sibile migliorare notevolmente le 
prestazioni di un motore a scoppio, 
indipendentemente dal numero dei 
cilindri, a patto che si tratti di un 
motore che abbia già funzionato 
per un periodo di tempo relativa¬ 
mente lungo. 


n questi ultimi dieci anni, 
la stampa tecnica ha de¬ 

scritto numerose apparec¬ 
chiature di natura elettronica, adat¬ 
te a migliorare il rendimento dei 

motori a scoppio, altrimenti detti 

a combustione interna, del tipo di 
normale impiego. 

Si trattava di idee, aventi come 
obiettivo principale il miglioramen¬ 
to delle prestazioni e la riduzione 
del consumo di carburante, basate 
quasi sempre sui princìpi che con¬ 
sentivano un aumento di potenza 
della scintilla elettrica, in corrispon¬ 
denza di alti regimi di rotazione del 
motore. Molti di questi metodi di 
miglioramento sono stati riscontra¬ 
ti di una certa efficacia, indipenden¬ 
temente dal fatto che si tratti di im¬ 


piegare semplici circuiti di commu¬ 
tazione a transistori, oppure circuiti 
a scarica capacitiva. 

Sfortunatamente, come molti a- 
vranno certamente avuto la possibi¬ 
lità di constatare, ai vantaggi pre¬ 
sentati da questi dispositivi si ab¬ 
binano anche alcuni inconvenienti, 
che ne compromettono in certo qual 
senso la genialità; tra questi incon¬ 
venienti sono da citare le difficol¬ 
tà di adattamento alle caratteristi¬ 
che intrinseche del circuito di ac¬ 
censione, in quanto alcuni valori di¬ 
pendono dall’impedenza della bobi¬ 
na dello spinterogeno, dal numero 
dei cilindri, dallo stato di carica del¬ 
la batteria, dai carichi in gioco lun¬ 
go l’intero impianto elettrico, che 
possono esercitare una certa in¬ 
fluenza sul dispositivo, ad esempio 
a seconda che i fari siano accesi o 
spenti, ed inoltre una certa sensi¬ 
bilità termica, che rende critica la 
posizione nella quale questi dispo¬ 
sitivi devono essere installati. 

Il sistema di estensione del pun¬ 
to morto che stiamo per descrivere 
consente un aumento della potenza 
della scintilla elettrica prodotta dal¬ 
le candele, in corrispondenza di al¬ 
ti regimi di rotazione del motore, 
semplicemente allungando la dura¬ 
ta del punto morto con un sistema 
elettronico, pur impiegando soltan¬ 
to due collegamenti all’impianto 
pre-esistente. Premettiamo però che 
si tratta di un circuito già brevetta¬ 
to negli Stati Uniti, come sostiene 
la rivista Popular Electronics, dal¬ 
la quale l’idea è stata tratta, e che 
quindi non è suscettibile di sfrutta¬ 
mento commerciale. Ciò — tutta¬ 
via — non impedisce che chiunque 
possa realizzarne un esemplare in 


veste sperimentale, eventualmente 
con l’intento di apportare ad esso 
delle migliorìe, scaturite dalla sua 
fantasia e dalla sua iniziativa. 

L’apparecchio può essere installa¬ 
to su qualsiasi automobile o su 
qualsiasi motoscafo, a patto che lo 
impianto elettrico sia del tipo con 
negativo a massa. Oltre a ciò, può 
essere installato o rimosso nel vol¬ 
gere di pochi minuti, e le sue carat¬ 
teristiche di funzionamento sono 
indipendenti dal numero dei cilin¬ 
dri, a patto che l’impianto di ac¬ 
censione sia del tipo a spinteroge¬ 
no, con puntine di contatto azio¬ 
nate dal solito sistema eccentrico. 
Per contro, questo dispositivo non 
può essere usato su motori del tipo 
a volano-magnete, oppure del tipo 
a spinterogeno ma con impianto 
avente il polo positivo a massa. 

Prima di procedere, occorre an¬ 
cora precisare che il dispositivo 
non può aggiungere granché alle 
prestazioni di un motore nuovo, che 
si trovi in perfette condizioni di 
messa a punto, soprattutto se non 
si raggiungono elevate velocità in 
presa diretta. Tuttavia, per chi pos¬ 
siede una vettura che abbia già cor¬ 
so un certo chilometraggio (ad e- 
sempio che abbia già funzionato per 
più di 50.000 km), l’aggiunta di 
questo apparecchio può comporta¬ 
re notevoli miglioramenti nelle pre¬ 
stazioni, soprattutto per quanto ri¬ 
guarda i sorpassi (persino in sali¬ 
ta) , la durata delle candele ed il 
consumo di carburante. 

Un altro vantaggio derivante dal¬ 
l’impiego di questa semplice appa¬ 
recchiatura consiste in un minor 
consumo delle puntine, la cui dura¬ 
ta risulterà perciò molto maggiore. 
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Fig. l Schema illiisinmie le caratteristiche di funziunainento del dispositivo com 
veuzìoìuile di accensione, usato sui motori a scoppio del tipo a spinterogeno, col 
polo negativo della batteria a massa. «A» rappresenta le condizioni che sussistono 
quando le puntine sono aperte, e «B» la variazione che si verifica nel circuito nel- 
Fistante in cui le puntine si chiudono. 


TEORIA 

DI FUNZIONAMENTO 

11 rendimento di un motore a 
combustione interna dipende, in ul¬ 
tima analisi, dalle caratteristiche 
della miscela di benzina e di aria, 
che viene introdotta nei cilindri, e 
dairelTicacia con la quale questa 
miscela viene accesa tramite la scin¬ 
tilla elettrica prodotta dalle candele. 

Ciò premesso, se partiamo dal 
presupposto che il carburatore fun¬ 
zioni perfettamente, e che esso for¬ 
nisca al motore la miscela nelle 
proporzioni prestabilite, il modo 
migliore per aumentare il rendimen¬ 
to non può consistere in altro che 
neU’ottenimento della esatta quan¬ 
tità di energia della scintilla, per 
provocare Taccensione più efiicace. 

Per produrre la scintilla, la mag¬ 
gior parte dei motori convenzionali 
(che ammonta approssimativamen¬ 
te al 98% della produzione mon¬ 
diale) sfrutta il ben noto sistema 
a spinterogeno, consistente in una 
bobina con un avvolgimento prima¬ 
rio ed un avvolgimento secondario, 
ed in una coppia di puntine plati¬ 
nate — in serie al primario — azio¬ 
nate da un eccentrico, del tipo illu¬ 
strato alla figura 1. 

In questo sistema di accensione, 
il primario della bobina fa capo da 
un lato al polo positivo della batte¬ 
ria di alimentazione, e daH’altro a 
massa, e quindi al polo negativo 
deir’alimentazione. 11 terminale fa¬ 
cente capo a massa — tuttavia — 
passa attraverso un contatto inter¬ 


mittente costituito dalle puntine, 
che si aprono e si chiudono alter¬ 
nativamente, a seconda della posi¬ 
zione in cui si trova l’eccentrico che 
ne comanda il braccio mobile. 

Osservando la sezione A della 
figura 1, si nota che quando le pun¬ 
tine sono aperte, il terminale infe¬ 
riore del primario della bobina non 
può far capo a massa, per cui non 
si ha attraverso il primario stesso 
alcun passaggio di coirrente. In B 
si osserva invece che, quando lo 
eccentrico si trova in posizione a- 
datta,, le puntine si chiudono, met- 
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GIRI AL MINUTO 


Fig. 2 - Grafico illustrante la diminuzio¬ 
ne delFentità del flusso magnetico nel 
primario della bobina di accensione, con 
Vaurnentare del numero dei giri del mo¬ 
tore. Il flusso è espresso in mj, e la 
zona ombreggiata del grafico rappresen¬ 
ta le condizioni che sussistono in pros¬ 
simità del regime di giri al quale il mo¬ 
tore viene sottoposto, in condizioni nor¬ 
mali di impiego del mezzo mobile. La 
entità del campo magnetico, e quindi la 
potenza della scintilla, è massima in cor¬ 
rispondenza di bassi regimi di giri, ap¬ 
pena sufficiente in condizioni norma¬ 
li di impiego del motore, e diventa in¬ 
dubbiamente esigua quando il motore 
viene sfruttato al. massimo delle sue 
prestazioni. 


tendo in contatto diretto il termi¬ 
nale inferiore del primario della bo¬ 
bina con la massa, e quindi col 
polo negativo della batteria. 

In tali condizioni, Tintensità del¬ 
la corrente che scorre attraverso il 
primario crea nel nucleo ferro-ma¬ 
gnetico della bobina un intenso 
flusso magnetico, che aumenta gra¬ 
datamente durante Tintero periodo 
di tempo in cui le puntine rimango¬ 
no chiuse. Non appena l’eccentrico 
provoca nuovamente l’apertura del¬ 
le suddette puntine, ritornando alle 
condizioni illustrate in A, il passag¬ 
gio di corrente attraverso il prima¬ 
rio viene a mancare, il che provoca 
Timprovvisa cessazione del campo 
magnetico creatosi nel nucleo. Que¬ 
sto fenomeno provoca Tinduzio- 
ne nel secondario della bobina di 
una tensione assai elevata, grazie 
all’elevato rapporto del numero del¬ 
le spire tra primario e secondario. 
A causa di ciò, il secondario della 
bobina applica tra la massa ed il 
distributore una tensione di diverse 
migliaia di Volt, che viene smistata 
dal distributore stesso alle diverse 
candele, onde provocare la scintil¬ 
la nel momento opportuno, ossia 
quando la miscela di benzina e di 
aria si trova in fase di compressio¬ 
ne airinterno dei cilindri. 

La capacità C, collegata diretta- 
mente in parallelo alle puntine, ha 
il compito di ridurre la scintilla che 
tra esse si produce in corrisponden¬ 
za di ogni apertura del contatto, on¬ 
de limitarne il logorìo ed il feno¬ 
meno di perlinatura. 

Il periodo di tempo durante il 
quale le puntine rimangono chiuse, 
e permettono quindi il passaggio 
della corrente attraverso il primario 
della bobina, prende il nome di 
punto morto, e viene di solito pre¬ 
cisato dal fabbricante del motore 
con un valore espresso in gradi. 

Gli impianti di accensione di que¬ 
sto tipo funzionano di solito in mo¬ 
do assai soddisfacente, a meno che 
non vi siano dei guasti nei compo¬ 
nenti o degli errori di messa a pun¬ 
to, ma presentano alcuni svantaggi, 
tra i quali è bene citare in primo 
luogo la diminuzione delle presta¬ 
zioni in corrispondenza di alte velo¬ 
cità, e quindi con alti regimi di ro¬ 
tazione. Ciò in quanto, mano a ma¬ 
no che la velocità di rotazione del 
motore aumenta, la durata del pe- 
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riodo di tempo durante il quale le 
puntine rimangono chiuse diminui¬ 
sce proporzionalmente. 

Non appena il motore raggiunge 
una velocità di rotazione di 2.000 
giri al minuto o maggiore, le punti¬ 
ne si chiudono per un periodo di 
tempo talmente breve, che il cam¬ 
po magnetico che la corrente prima¬ 
ria provoca nel nucleo della bobina 
non riesce a raggiungere l’intensità 
massima. 

A causa di ciò, la potenza della 
scintilla elettrica diminuisce sensi¬ 
bilmente, col grave rischio di com¬ 
promettere Tefficacia agli effetti del¬ 
l’accensione della miscela. 

Osservando attentamente il gra¬ 
fico di figura 2, è possibile intuire 
che la curva che lo attraversa dia¬ 
gonalmente dall’angolo superiore si¬ 
nistro all’angolo inferiore destro 
rappresenta la variazione dell’ener¬ 
gia elettrica che viene dissipata nel¬ 
la bobina. La scala verticale sini¬ 
stra rappresenta infatti l’intensità 
del flusso magnetico prodotto dal 
primario della bobina, espresso in 
millijoule, mentre la scala inferiore 
orizzontale rappresenta diversi va¬ 
lori in progressione della velocità 
del motore espressi in giri/min. 

Dal momento che durante le ac¬ 
celerazioni ed i sorpassi il motore 
viene fatto funzionare con i regimi 
di rotazione più elevati, queste so¬ 
no appunto le circostanze nelle qua¬ 
li risultano più evidenti le mancan¬ 
ze di questo sistema di accensione, 
soprattutto quando i componenti 
sono piuttosto logorati, e quando la 
messa a punto non è molto preci¬ 
sa. 

Dal momento che la miscela non 
brucia completamente, questi in¬ 
convenienti danno anche luogo ad 
uno spreco di carburante, ed anche 
ad un maggior logorìo degli elettro¬ 
di delle candele, il che contribuisce 
ulteriormente a diminuire il rendi¬ 
mento del motore. 

Ora che i princìpi teorici del 
funzionamento del motore a scop¬ 
pio a spinterogeno sono stati chia¬ 
riti sotto i punti di vista che mag¬ 
giormente ci interessano, è oppor¬ 
tuno ribadire che il dispositivo che 
stiamo per descrivere è stato con¬ 
cepito proprio per ottenere una 
maggiore potenza della scintilla, in 
corrispondenza di regimi elevati di 
rotazione del motore. 



Fig. 3 - Circuito elettrico del dispositivo 
mediante il quale si ottiene il prolun¬ 
gamento del periodo in cui si verifica 
il punto morto. Esso consta complessi¬ 
vamente di sei componenti, che pos¬ 
sono essere alloggiati in un semplice 
dissipatore termico, i cui dettagli ven¬ 
gono forniti nel testo. 


FUNZIONAMENTO 
DELL’ESTENSORE 
DEL PUNTO MORTO 

La figura 5 illustra il circuito 
elettrico del dispositivo, come si ve¬ 
de assai semplice, in quanto consta 
soltanto di un rettificatore control¬ 
lato al silicio (RCSl), di un diodo 
(DI), di due resistenze (RI ed 
R2), e di due condensatori elettro- 
litici (CI e C2). 

Lo schema elettrico mette anche 
in evidenza il fatto che le connessio¬ 
ni facenti capo all’impianto normale 
di accensione del motore a scoppio 
sono soltanto due: il terminale su¬ 
periore deve essere infatti collegato 
al polo negativo della bobina di ac¬ 
censione, mentre il terminale infe¬ 


riore deve essere collegato a qual¬ 
siasi punto di massa della vettura 
o del motoscafo sul quale il disposi¬ 
tivo viene installato. 

Riferendoci ora alla figura 4, che 
rappresenta il normale impianto di 
accensione, con l’aggiunta del di¬ 
spositivo di cui alla figura 3, è pos¬ 
sibile comprendere quanto segue. 

Quando le puntine dello spintero¬ 
geno sono chiuse, il dispositivo elet¬ 
tronico al quale ci riferiamo risulta 
corto-circuitato, per cui il rettifica¬ 
tore controllato al silicio, RCSl, 
non è in stato di conduzione. Du¬ 
rante questo periodo di tempo, la 
corrente che scorre attraverso il pri¬ 
mario della bobina, tramite i con¬ 
tatti chiusi costituiti dalle due pun¬ 
tine platinate, crea il campo ma¬ 
gnetico nel trasformatore. 

Non appena le puntine si aprono, 
la forza elettro-motrice inversa, de¬ 
rivante dal crollo del campo ma¬ 
gnetico all’interno del suddetto nu¬ 
cleo, induce nel secondario della 
bobina una tensione di valore suf¬ 
ficientemente elevato per provoca¬ 
re la scintilla. 

Tuttavia, nell’istante in cui le 
puntine si aprono, accade anche un 
secondo fenomeno: esso consiste nel 
fatto che la tensione positiva for¬ 
nita dalla batteria risulta applicata 
—tramite il primario delle bobina 
—all’anodo del rettificatore control¬ 
lato al silicio, ed anche, attraverso 
una rete RC, costituita dalle due 
resistenze RI ed R2, e dalle due 
capacità CI e C2, all’elettrodo di 
controllo «gate» dello stesso retti¬ 
ficatore al silicio. A causa di ciò, il 



Fig. 4 - Circuito elettrico del dispositivo di accensione, costituito dalla bobina e dal¬ 
le puntine, con Faggiunta del sistema di prolungamento della durata del punto morto. 
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CATODO 



Fig. 5 - Disegno ilhistraiUe in sezione il 
metodo di montaggio del rettificatore 
controllato al silicio, per isolare l'anodo 
del dissipatore senza compromettere il 
raffreddamento. 

rettificatore passa improvvisamente 
allo stato di conduzione, e presen¬ 
ta quindi una bassissima resisten¬ 
za tra il terminale negativo della 
bobina e la massa. 

Quanto sopra equivale a ciò che 
accade quando le puntine platinate 
sono chiuse: di conseguenza, in que¬ 
ste circostanze il contatto tra il ter¬ 
minale negativo della bobina e la 
massa risulta chiuso elettricamente. 
Un brevissimo istante più tardi, es¬ 
se si chiudono anche meccanica- 
mente. Il risultato della sequenza 



Fig. 6 - Foto illustrante la basetta iso¬ 
lante vista dalFesterno, onde mettere in 
evidenza i due unici ancoraggi necessari 
per effettuare le connessioni all'impianto 
di accensione del motore. 


descritta consiste nel fatto che la 
aggiunta del dispositivo elettronico 
permette di prolungare il periodo di 
tempo durante il quale si crea il 
campo magnetico, fino a farlo cor¬ 
rispondere quasi all’intero ciclo, ad 
eccezione dell’istante della durata 
di circa 100 ps, durante il quale in¬ 
tervallo si verifica la scintilla. 

Ne consegue che l’intensità del 
campo magnetico che si produce 
nel nucleo dello spinterogeno è as¬ 
sai maggiore, per cui il distributo¬ 
re provoca in ciascuna candela una 
scintilla assai più intensa. In prati¬ 
ca, l’energia della scintilla viene ad 
essere quasi raddoppiata in corri¬ 
spondenza di alti regimi. 

Il diodo DI, visibile sia alla fi¬ 
gura 3, sia alla figura 4, è inserito 
nel circuito elettronico con polarità 
inversa rispetto al rettificatore con¬ 
trollato al silicio: esso ha sempli¬ 
cemente il compito di costituire un 
corto-circuito per gli impulsi di po¬ 
larità negativa, che si verificano 
inevitabilmente ogni qualvolta le 
puntine si aprono. 

DETTAGLI 

DELLA REALIZZAZIONE 

Durante le diverse prove effet¬ 
tuate per mettere a punto il dispo¬ 
sitivo, sono stati provati diversi ti¬ 
pi di rettificatori controllati al sili¬ 
cio, le cui caratteristiche sono 
piuttosto critiche in rapporto alle 
condizioni dinamiche di funziona¬ 
mento. I tipi che maggiormente si 
adattano alle esigenze sono il mo¬ 
dello 2N4173 di produzione Mo¬ 
torola, che può essere sostituito an¬ 
che dal modello Philips BTY 
79/500R, come pure dal modello 
5RC50, prodotto dalla IRCI: tutti 
questi rettificatori controllati al si¬ 
licio funzionano con una corrente 
diretta dell’ordine di 5-6 A, e con 
una tensione dell’ordine di 500 V. 

Per quanto riguarda invece il dio¬ 
do DI, si tratta di un elemento da 
2 A, caratterizzato da una tensione 
inversa di picco dell’ordine di 600 
V. A tale scopo è quindi possibile 
usare il tipo 2A600, oppure il mo¬ 
dello 20C6, prodotto dalla IRCI. 

Ciò che conta, è che il rettificato- 
re controllato al silicio sia in grado 
di sopportare le temperature estre¬ 
mamente elevate che sussistono in 
prossimità del motore, e che sia 


inoltre in grado di sopportare le 
tensioni inverse che si manifestano 
quando le puntine si aprono. 

Per il medesimo motivo, i con¬ 
densatori CI e C2 devono essere 
con dielettrico a base di tantalio, 
che può del pari sopportare tempe¬ 
rature elevate. 

In pratica, tutti i componenti 
possono essere montati su di un di¬ 
spositivo di dissipazione termica, 
come ad esempio il modello reperi¬ 
bile presso la G.B.C. Italiana, col 
numero di catalogo GC/1580-00, 
che potrà poi essere completato con 
l’aggiunta di un doppio coperchio 
che chiude da entrambi i lati lo 
spazio maggiore disponibile al cen¬ 
tro, tra le due serie di alette triple 
di dissipazione termica. 

Per prima cosa, converrà instal¬ 
lare il rettificatore controllato al si¬ 
licio in un foro centrale, come si 
osserva alla figura 5, aggiungendo 
uno spessore isolante in mica intor¬ 
no alla parte cilindrica che entra nel 
foro, ed una ranella isolante da cia¬ 
scun lato del supporto per la dissi¬ 
pazione. Naturalmente, occorrerà 
prevedere l’aggiunta di un terminale 
a ranella provvisto di paglietta, per 
realizzare il contatto tra l’anodo del 
rettificatore ed il polo negativo del 
primario della bobina dal lato delle 
connessioni. E’ del pari possibile 
ricorrere all’impiego di un segmen¬ 
to di tubetto isolante intorno alla 
parte cilindrica del rettificatore nel 
punto in cui esso passa attraverso 
il foro del dissipatore, sempre con 
l’aggiunti di due ranelle isolanti, 
onde evitare che la massa esterna 
del componente entri in contatto 
diretto con la massa della piastra 
di dissipazione termica. 

Non appena eseguito il montag¬ 
gio del rettificatore, è bene control¬ 
lare con un ohmetro che non vi sia 
alcun contatto tra l’anodo del retti¬ 
ficatore e la massa metallica del 
dissipatore: ciò — ovviamente — 
in quanto l’involucro esterno del 
rettificatore fa capo all’anodo, che 
deve essere invece isolato dalla mas¬ 
sa; quest’ultima fa capo al polo ne¬ 
gativo della batteria di alimentazio¬ 
ne, e quindi alla massa metallica 
del veicolo, ed anche al catodo del¬ 
lo stesso rettificatore controllato. 

Il doppio coperchio metallico che 
deve chiudere lo spazio disponibile 
da entrambi i lati al centro del dis- 
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AEROSTUOIO BORGHI 



Diodo 

controllato 

Serie 470 PA 

(740 A efficaci) 


Thyristor studiato appositamente per impianti di gran¬ 
de potenza. Ha un elevato IMed a richiesta viene 
fornito selezionato per tensioni fino a 1800 volt di 
picco. Questo componente offre migliorate caratte¬ 
ristiche di impedenza termica e di portata in corrente. 



_LJ Ponte 

controfase 

Serie 10 DC 


Un prodotto nuovo di bassissimo costo, incapsulato 
in resina, viene costruito nei tipi fino a 400 volt per 
un’erogazione di 1,8 Amp. Adatto in particolare modo 
per circuiti stampati e per qualunque applicazione 
nella quale vi sia poco spazio a disposizione. 



Diodo 
di potenza 
per tensioni 
elevate 

Serie 301UR 


Thyristor 
economico 

Tipo 40 RCS 

Diodo controllato da 40 A incapsulato in plastica, 
particolarmente adatto in applicazioni dove si desi¬ 
deri impiegare materiale di basso costo. Quest’ultima 
caratteristica non impedisce di avere ugualmente un 
prodotto di elevata affidabilità. La serie viene costruita 
fino a tensioni di 600 V. 



E" un nuovo diodo di potenza per tensioni fino a 
2400 volt. Viene impiegato su impianti di grande por¬ 
tata, quali le sottostazioni di conversione per trazione 
ferroviaria. Nonostante le caratteristiche professio¬ 
nali il prezzo è decisamente competitivo. 
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sipatore deve presentare una for¬ 
ma ad «U», e deve scorrere verso 
il basso da entrambi i lati. Dopo 
averlo allestito, occorre tagliare u- 
na delle estremità del coperchio, in 
modo da consentire l’applicazione 
di una basetta di ancoraggio a tre 
contatti di tipo isolato, nel modo 
illustrato alla figura 6. Le due pa¬ 
gliette esterne servono come anco¬ 
raggi per i componenti interni, 
nonché per il collegamento dei con¬ 
duttori esterni. 

Il contatto centrale viene invece 
usato semplicemente come ancorag¬ 
gio per le sole connessioni interne. 
Una volta ultimato l’allestimento 
del circuito, conviene spruzzare lo 
interno con uno strato di vernice 
anti-corrosiva, per determinare una 
certa difesa contro l’umidità. 

Si realizza quindi un secondo co¬ 
perchio sagomato ad «U» che possa 
chiudere Lestremità inferiore del 
dissipatore termico, coprendo com¬ 
pletamente i componenti elettroni¬ 
ci, ed isolandoli quindi dall’ambien- 
te esterno. 

Alle estremità del dissipatore ter¬ 
mico converrà praticare dei fori per 
il montaggio, ed inserire in questi 
ultimi due gommini passa-cavo, at¬ 
traverso i quali l’intero dispositivo 
potrà essere fissato ad un punto 
prestabilito della carrozzeria, otte¬ 
nendo in tal modo anche una buona 
protezione contro le vibrazioni. 

L’ultima operazione realizzativa 
consiste nell’identificare nel modo 
più chiaro possibile i due collega- 
menti esterni: uno di essi, e preci¬ 
samente quello facente capo all’ano¬ 
do del rettificatore controllato al si¬ 
licio, e quindi al catodo di DI e 
ad uno dei terminali della resisten¬ 
za RI, dovrà essere contrassegna¬ 
to in modo da chiarire la sua de¬ 
stinazione al terminale negativo del 
primario della bobina, mentre l’al¬ 
tro dovrà essere contrassegnato in 
modo da chiarirne la destinazione 
alla massa metallica della carroz¬ 
zeria. 

La figura 7 illustra l’aspetto del 
dispositivo a costruzione ultimata. 

INSTALLAZIONE 
DEL DISPOSITIVO 

In primo luogo, è opportuno sce¬ 
gliere il punto più adatto per l’in¬ 


stallazione dell’apparecchiatura; la 
sua posizione deve essere il più pos¬ 
sibile distante sia dalla massa me¬ 
tallica del monoblocco, sia dal ra¬ 
diatore. La scatoletta può essere fis¬ 
sata ad esempio sulla parete che se¬ 
para il vano motore dall’abitacolo, 
vedi figura 8 oppure all’interno del¬ 
l’abitacolo stesso. Assicurarsi co¬ 
munque che né la pioggia né la ne¬ 
ve (oppure gli spruzzi di acqua se 
si tratta di un motoscafo) possano 
raggiungere il dispositivo. Le con¬ 
nessioni facenti capo all’impianto 
elettrico di accensione del motore 
possono presentare una lunghezza 
massima di 180 cm. 

Successivamente, è indispensabi¬ 
le identificare i punti di collegamen¬ 
to sulla bobina di accensione: essa 
presenta di solito tre terminali, di 
cui uno costituito da un conduttore 
di grosso diametro, proveniente dal 
centro della sommità del corpo del¬ 
la bobina, e serve per l’applicazione 
dell’alta tensione al distributore: 
uno degli altri due viene collegato 
al commutatore di accensione, ed è 
di solito contrassegnato col segno 
« + », oppure colla dicitura 
«BATT». Il terzo terminale viene 
infine collegato direttamente al di¬ 
stributore, e precisamente alla pun¬ 
tina mobile, ed è di solito contras- 
segnato col segno « —», oppure con 
la dicitura «DISTRIBUT.». 

Quest’ultimo è proprio il termi¬ 
nale al quale occorre collegare il 
conduttore proveniente dall’anodo 
del rettificatore controllato al sili¬ 
cio. A tale scopo, allentare il dado 
che blocca il collegamento facente 
capo alla bobina, ed inserire al di 
sotto il terminale del conduttore 
proveniente da quel contatto. 

Durante questa operazione, si 
faccia bene attenzione a non stac¬ 
care qualcuno degli altri collega- 
menti già esistenti. Stringere quindi 
nuovamente a fondo il dado, assicu¬ 
randosi che tutti i collegamenti fa¬ 
centi capo a quel punto siano ben 
stretti sotto la ranella. 

Cercare quindi una posizione di 
massa conveniente, provvista di vi¬ 
te o di dado. Allentare questo com¬ 
ponente meccanico, ed inserire al 
di sotto, tra il bullone o la testa del¬ 
la vite, il conduttore proveniente 
dal terminale di massa del disposi¬ 
tivo, indi bloccare nuovamente. 



Fig. 7 - Aspetto del dispositivo intera 
mente montato: sono visibili le alette 
esterne di raffreddamento, i due caper- 
chi che proteggono i componenti inter¬ 
ni, ed uno dei gommini passanti, attra¬ 
verso i quali il corpo del dispositivo 
viene fissato al punto prescelto della car¬ 
rozzeria. In alto si osservano i due an¬ 
coraggi per le connessioni all’impianto 
di accensione. 

Per effettuare le connessioni tra 
l’espansore del punto morto e l’im¬ 
pianto elettrico di accensione del 
motore, conviene usare del condut¬ 
tore bipolare avente una sezione mi¬ 
nima di 2x2 mm. Naturalmente, 
per facilitare l’esecuzione dei sud¬ 
detti collegamenti, conviene muni¬ 
re i terminali del cavetto bipolare 
di due capicorda ad anello aperto. 

Se, dopo l’installazione, si pre¬ 
sentasse l’opportunità di sostituire 
le puntine, durante le operazioni di 
messa a punto è indispensabile stac¬ 
care provvisoriamente l’apparec¬ 
chiatura elettronica, cosa che può 
essere fatta semplicemente staccan¬ 
do il collegamento facente capo al 
polo negativo del primario della bo¬ 
bina dello spinterogeno. Una volta 
eseguita la messa a punto, il colle- 



l ig. 8 - Jisempio di posizione opportuna 
per l’installazione del dispositivo, all’in¬ 
terno del vano motore. 
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t'ig. 9 - Oscillograiìiiìii che rivelano le caratteristiche di junzionanieniu del dispo¬ 
sitivo: a siidstra, si nota il diverso andamento della corrente che scorre nel pri¬ 
mario della bobina di accensione, ed a destra il diverso andamento della tensione 
che provoca la scintilla. 


gamento provvisoriamente stacca¬ 
to può essere rimesso a posto. 

A montaggio ultimato, è possibi¬ 
le rendersi conto della diversità di 
funzionamento e di prestazioni del 
motore, sottoponendone le caratte¬ 
ristiche di funzionamento ad un 
controllo oscilloscopico. Ad esem¬ 
pio, con l’aiuto delle apparecchiatu¬ 
re necessarie, è possibile rilevare 
gli oscillogrammi illustrati alla figu¬ 
ra 9. 1 due oscillogrammi di sinistra 
rappresentano il diverso andamen¬ 
to della corrente primaria nella bo¬ 
bina di accensione, e precisamente 
senza il dispositivo (in alto) e con 
raggiunta dell’espansore del punto 
morto (in basso). Tali oscillogram¬ 


mi sono stati ottenuti con una de¬ 
flessione orizzontale pari a 5 ms 
per divisione, e con una intensità 
di 2,5 A per divisione verticale. Os¬ 
servando tali oscillogrammi, è fa¬ 
cile rilevare la maggiore durata del 
periodo di tempo durante il quale si 
ha un passaggio di corrente attra¬ 
verso il primario della bobina, con 
l’aggiunta del dispositivo. 

I due oscillogrammi di destra 
rivelano invece le caratteristiche 
della tensione secondaria, disponi¬ 
bile al contatto centrale del distri¬ 
butore, senza il dispositivo (in al¬ 
to) e con raggiunta del dispositivo 
(in basso). Per questi oscillogram¬ 
mi, la base tempi deiroscilloscopio 


I MATERIALI 

Numero 
di Codice 
G.B.C. 

Prezzo 

di 

Listino 

RI 

: resistore da 2,2 kH - 1 W 

DR/0161-55 

32 

R2 

: resistore da 120 O - 1 W 

DR/0160-95 

32 

CI 

: condensatore elettrolitico al tantalio da 

2 iiF - 25 V 

BB/3181-40 

200 

C2 

: come CI 

BB/3181-40 

200 

RCSl 

: rettificatore controllato al silicio da circa 

5 A - 500 V - BTY 79/500R oppure 
5RC50. 

YY/1904-00 

9.760 

DI 

; diodo da 3 A - 600 V di tensione inversa 
di picco, tipo 30S6 

YY/2252-06 

1.450 


1 - dissipatore termico 

GC/1580-00 

1.700 ] 


è stata azionata con caratteristiche 
corrispondenti ad 1 ms per divisio¬ 
ne orizzontale, e la sensibilità è pa¬ 
ri a 10 kV per ciascuna divisione 
verticale. Ciò che è più importante 
notare è la riduzione delle oscilla¬ 
zioni parassite e la maggiore am¬ 
piezza degli impulsi, che si otten¬ 
gono con raggiunta del dispositivo. 

CONCLUSIONE 

In pratica, come il Lettore avrà 
certamente constàtato, la realizza¬ 
zione di questo dispositivo non 
comporta gravi difficoltà, né un ec¬ 
cessivo. sacrificio economico. Tutti 
i componenti adottati sono di costo 
assai limitato, ed inoltre questa ap¬ 
plicazione risulta certamente allet¬ 
tante su di un motore a scoppio, 
grazie alla semplicità del circuito, 
ad alla completa assenza di qualsia¬ 
si operazione di messa a punto. 

Si tratta — in sostanza — di pro¬ 
curare un buon dissipatore termi¬ 
co, e di installare airinterno pochi 
componenti, effettuando poi il col- 
legamento dell’intero dispositivo 
mediante due semplici conduttori 
facenti capo a due punti dell’im¬ 
pianto di accensione, facilmente ac¬ 
cessibili per chiunque. 

Se al momento del collaudo si 
riscontrassero delle irregolarità di 
funzionamento, si rammenti che è 
sempre possibile variare il valore 
di RI e di R2, o quello di CI e di 
C2, per correggere il grado di ri¬ 
tardo con cui la tensione positiva 
viene applicata all’elettrodo «gate» 
di RCSl, per provocarne il passag¬ 
gio allo stato di conduzione. 

Come già è stato detto all’inizio, 
la presenza di questo dispositivo in 
un motore nuovo non comporta 
grandi vantaggi, se non un leggero 
aumento della ripresa, soprattutto 
con marce molto basse, e con regi¬ 
mi di giri del motore assai elevati. 
Per contro, chi dispone di un mo¬ 
tore già piuttosto logorato, e che si 
trovi quindi in condizioni prossime 
a quelle che impongono la revisio¬ 
ne, troverà indubbiamente un no¬ 
tevole vantaggio, in quanto riscon¬ 
trerà un minore consumo di car¬ 
burante, una maggiore durata delle 
puntine e delle candele, ed inoltre 
un certo «ringiovanimento» dello 
intero motore. 
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Moltissimi lettori desiderano 
ascoltare le comunicazioni tra 
aerei ed aeroporti, o le tra¬ 
smissioni meteorologiche del- 
Taeronaiitica. A questo scopo, 
spesso tentano di costruire 
complicati radioricevitori, che 
poi sovente deludono o si ri¬ 
fiutano di funzionare; oppure 
acquistano costosi apparati 
surplus che in seguito rivela¬ 
no la necessità di scoraggian¬ 
ti modifiche. Concetti errati, 
perché, come ora diremo, è 
facile ricevere la gamma «a- 
vio» con un semplice radiori¬ 
cevitore FM opportunamente 
«ritarato» unendo in tal mo¬ 
do basso costo, elevata effi¬ 
cienza e grande capacità! 



COME RICEVERE LE VHF 
CON UN RICEVITORE FM 



diernamente un ricevitore 
AM/FM di marca, dalla 
sensibilità di 10 mu¬ 

nito di 10-12 transistori, moderno e 
pratico, costa appena una dozzina 
di migliaia di lire grazie alla sem¬ 
pre maggiore diffusione che questi 
apparecchi incontrano, favorendo 
la produzione in grandi serie. 

Raggiunto un livello di costo tan¬ 
to limitato, appare interessante la 
trasformazione di uno di questi ap¬ 
parecchi in ricevitore «aeronauti¬ 
co»: trasformazione che poi si li¬ 
mita ad una taratura piuttosto ele¬ 
mentare, realizzabile anche da par¬ 
te di principianti. 

L’operazione, che ora descrivere¬ 
mo, noi l’abbiamo portata a termi¬ 
ne con ottimi risultati sui più vari 


e disparati «AM/FM»: da un vec¬ 
chio Grundig «Prima-Boy» ad un 
recente Sony, e persino su di un 
arcaico Telefunken «Operette»! 

Comunque, per essere ordinati 
inizieremo dal concetto fondamen¬ 
tale, dall’ovvia constatazione che 
qualsiasi ricevitore FM prevede la 
gamma 88^108 MHz, e che grazie 
al «front-end» apposito, esibisce su 
questa banda una sensibilità elevata, 
un ottimo guadagno. Ora, la gam¬ 
ma di lavoro per aeroporti aerei, 
torri, comunicazioni «avio», inizia 
subito «dopo» il termine elevato 
della FM, ovvero sui 110 MHz per 
salire, a seconda delle zone e degli 
Stati da 125-1-136 MHz. 

In altre parole, per ricevere aero¬ 
porti ed aerei con un normale rice¬ 


vitore FM non occorre poi una gros¬ 
sa modifica; basta spostare la sinto¬ 
nia VHF «in alto» di circa 10-15 
MHz, operazione fattibile anche 
senza sostituire parti, ma solo lavo¬ 
rando sugli organi di accordo del¬ 
l’apparecchio. 

A questo proposito, è da notare 
che la modifica è limitata al To¬ 
ner VHF/FM, mentre la sezione 
«AM» dell’apparecchio non sarà as¬ 
solutamente toccata: in tal modo, 
all’inizio dell’operazione avremo un 
ricevitore per radiodiffusione a on¬ 
de medie ed FM, poi un ricevitore 
per radiodiffusione a onde medie e 
gamma aeronautica. 

Ma entriamo direttamente in ma¬ 
teria. 
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Fig. 1 - Timer VilF (ritarato) appartenente ad un radioricevitore di produzione 
Grundig. 


Attualmente, i ricevitori AM/FM 
usano due tipi di montaggio; uno 
detto «alla giapponese» impiega un 
unico chassis che regge tutte le par¬ 
ti senza eccezioni o differenze per 
la sezione FM e quella AM. L’altro 
detto «all’europea» impiega a sua 
volta un circuito stampalo, ma le 
parti che formano il Tuner VHF 
(FM) sono solitamente raggruppate 
su di un sub-pannello distinto dal 
principale: per esempio, nella foto- 


Fig. l/a - Tipiche bobine osculatrici. 


grafia di figura 1 si nota il Tuner 
VFIF (ritarato) appartenente ad un 
ricevitore Grundig. 

Diremo subito che il modus ope¬ 
randi resta eguale in tutti e due i 
tipi di costruzione, ma nel caso de¬ 
gli chassis «tipo giapponese» oc¬ 
correrà una maggiore attenzione per 
individuare i componenti che a noi 
interessano; essi sono: la bobina 
oscìllatriee VHF, i compensatori 
delToscillatore locale VHF e dello 
ingresso. 

La figura 2 indica una tipica di¬ 
sposizione per queste parti, che 
d’altronde con un minimo di atten¬ 
zione non possono essere confuse; 
i compensatori infatti sono sempre 
montati sul dorso del variabile mul¬ 
tiplo e la bobina oscillatrice, così 
come quella d’ingresso, è priva di 
schermo a differenza dalla bobina 
oscillatrice per la conversione OM, 
nonché di tutti i trasformatori di 
media frequenza: 

Per il nostro lavoro, oceorre di¬ 
minuire il valore di induttanza del¬ 
la bobina oscillatrice, ed al tempo 
diminuire anche il valore dei eom- 
pensatori al fine di «riaccordare» 


il tutto «più in alto». Il lavoro però 
non deve essere eseguito a casaccio, 
ma con una certa pazienza. Se è 
disponibile un oscillatore modula¬ 
to, lo si regolerà su 110 MHz, poi 
si ruoterà la sintonia del ricevitore 
al limite inferiore della gamma, va¬ 
le a dire su 87-1-88 MHz: fig. 3. 

Di seguito si sviterà il nucleo del¬ 
la bobina sino a udire il segnale del 
generatore. Ciò fatto, sempre con 
la sintonia al limite «basso» della 
gamma coperta, si sposterà l’oscilla¬ 
tore verso i 112 MHz e si darà una 
ultima «giratina» alternativamente 
al nucleo ed al compensatore sino 
a «centrare bene» la portante mo¬ 
dulata. 

Per completare l’opera, si passe¬ 
rà al compensatore ed al nucleo del¬ 
la bobina dello stadio di ingresso 
che sarà allineato con la necessaria 
cura sino ad ottenere la migliore 
sensibilità. 

Se il generatore non fosse dispo¬ 
nibile, un allineamento analogo po¬ 
trà essere ottenuto sintonizzando al¬ 
l’inizio dell’operazione una stazione 
emittente FM che trasmetta al limi¬ 
te «superiore» della gamma, pro¬ 
prio verso il termine. Questo lavo¬ 
ro è bene sia fatto a notte fonda, 
quando oltre alle trasmissioni R.A.L 
è possibile captare anche qualche 
segnale straniero, più facilmente ri- 
conoscibile, o uno di quei miste¬ 
riosi «fischi» che di giorno non si 
odono, e che sembrano proprio «fat¬ 
ti apposta» per tarare Ì ricevitori. 
Ora, trovata la stazione che inte¬ 
ressa, o meglio il «fisehio-guida». si 
ripeterà la sequenza delle operazio¬ 
ni descritte prima per l’allineamen¬ 
to con il generatore di laboratorio. 

In altre parole, svitando il nu¬ 
cleo e lavorando sui compensatori 
si dovrà far «scendere» il segnale 
verso l’estremo basso della banda: 
ovviamente, noi diciamo di «fare 
scendere» il segnale per chiarire me¬ 
glio il concetto. Per altro, in ef¬ 
fetti, non è il segnale che scende, 
ma è l’aecordo del ricevitore che 
sale. Comunque, una volta ottenuto 
il nuovo accordo, i compensatori 
saranno bloccati con una goccia di 
collante RF, ed anche il nucleo sarà 
fermato con un adatto adesivo. 

Talvolta il nucleo deve essere 
completamente estratto dal suppor- 
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Un opera 
senza precedenti 
assolutamente 
indispensabile per chi 
opera nel campo 
della 

bassa frequenza. 








EHaiNlUE nilUCMIONE 


per i tecnici e gli appas¬ 
sionati dell’alta fedeltà, 
della stereofonia e della 
diffusione sonora. Una 
raccolta di schemi, per lo 
più inediti in Italia, di ap¬ 
parecchiature elettroni¬ 
che a tubi, a transistore, 
a circuiti integrati. 


Preamplificatori per gira¬ 
dischi, micro, nastro, stru¬ 
menti musicali. 


I Unità di potenza da 2 a 200 Watt 
■ Casse acustiche da 10 a 200 Watt 
Giochi di luci ed effetti psichedelici 


RICHIEDETELA SUBITO alla HIRTEL Costruzioni Elettroniche Corso Francia, 30 TORINO 
INVIANDO UN VAGLIA POSTALE DI L.3.750 (comprese spese di porto) 

riceverete in omaggio lo splendido catalogo HIRTEL HI-FI stereo 1971. 


Le Industrie Anglo-Americane in Italia Vi assicurano un avvenire brillante 

INGEGNERE 

regolarmente iscritto nelTOrdine di Ingegneri Britannici 

Corsi POLITECNICI INGLESI Vi permetteranno di studiare a casa Vostra e conseguire 
tramite esami, i titoli di studio validi: 

INGEGNERIA Elettronica - Radio TV - Radar - Automazione - Computers - Meccanica - 

Elettrotecnica ecc., ecc. 

LAUREATEVI 

all’UNIVERSITA' DI LONDRA 

seguendo i corsi per gli studenti esterni « University Examination »; Matematica ■ 
Scienze - Economia - Lingue ecc... 

RICONOSCIMENTO LEGALE IN ITALIA in base alla legge n., 1940 Gazz. Uff. n. 49 del 20 - 3 -'63 


• una carriera splendida 

• un titolo ambito 

• un futuro ricco 
di soddisfazioni 


Informazioni e consigli senza impegno - scriveteci oggi stesso 

§ BRI1ISH mn. Of EflGHIEERillG ^ 

I Italian Dìvision 

10125 TORINO • Via P. Giuria 4/s 
Sede centrale a Londra - Delegazioni in tutto il mondo 








Fig. 2 - Tipica disposizione della bobina osculatrice FM, dei compensatori FM e del¬ 
la bobina di ingresso Fi\4. 



Fig. 3 - Tramite un oscillatore modulato, regolato sui FIO MFÌz, si ruoterà la sin¬ 
tonia del rieevitore sugli S7^S8 MHz. 


to, per ottenere la eopertura della 
banda che ci interessa; in questo 
caso, esso potrà essere conservato 
per altri impieghi dato che non 
serve più. 

Racchiusa la scatola (il lavoro 
«meccanico» è infatti ultimato) si 
potrà passare al collaudo. Prima 
di tutto, allo scopo di verificare se 
durante la regolazione si è commes¬ 
so qualche eventuale «pasticcetto» 
(capita) si porterà il commutatore 
delPapparecchio su «Onde Medie» 
(AM) e si passerà alPascolto. 

In questa gamma il funziona¬ 
mento dovrebbe essere rimasto per¬ 
fettamente eguale a quello origina¬ 


rio; se invece si odono dei sibili, se 
la sensibilità è calata, se l’apparec¬ 
chio «non funziona bene», è sem¬ 
plicemente successo che il lettore 
ha ruotato per errore i compensa¬ 
tori dell’accordo ad Onde Medie, e 
se la frequenza FM è comunque sa¬ 
lita, ciò si deve solo allo spostamen¬ 
to del nucleo. In tal caso, il lettore 
non si preoccupi: ripristini sempli¬ 
cemente la posizione originale dei 
compensatori... «sbagliati», e rego¬ 
li gli altri due per la migliore rice¬ 
zione VHF come abbiamo detto. 

Se invece tutto è normale, nella 
prima prova, l’apparecchio dovreb¬ 
be poter ricevere le comunicazioni 


aeronautiche non appena è commu¬ 
tato nella gamma che inizialmente 
era quella FM. 

Se è disponibile il generatore, si 
potrà verificare l’attuale copertura 
VHF del ricevitore modificato, che 
nella maggioranza dei casi risulterà 
situata tra i 110 e 130 MHz, o si¬ 
mile. 

Essendo accessibile il generatore 
si potrà addirittura tracciare una 
nuova scala in MHz che, preparata 
con il normografo o caratteri decal- 
cabili su di una striscia di carton¬ 
cino, potrà poi essere applicata sul¬ 
la scala «FM» mediante un pochino 
di colla. 

Se il generatore di segnali non è 
disponibile, o se il lettore ritiene 
superflua la preparazione di una 
nuova scala, si potrà passare subito 
all’ascolto. 

Diremo subito che nella gamma 
«aeronautica» le comunicazioni non 
sono certo frequenti come in quella 
FM, o delle onde corte. 

Generalmente i segnali sono 
estremamente concisi e fitti di ter¬ 
mini convenzionali, come «Roger» 
per ricevuto, o vocaboli inglesi. 

Ogni volta i... «discorsi» durano 
quindi pochi secondi e risultano in¬ 
comprensibili al profano. Diversa- 
mente avviene se i segnali hanno 
luogo sulla frequenza di 121,5 MHz 
ma qui è forse meglio non riceverli 
essendo un canale che i piloti de¬ 
finiscono «iellato»; è infatti quello 
per le emergenze. 

Scherzi a parte, diremo che se il 
lettore non abita in una città muni¬ 
ta di un discreto aeroporto, difficil¬ 
mente udrà qualche segnale interes¬ 
sante durante la settimana, a parte 
dei vaghi brani insignificanti di co¬ 
municazioni lontane. 

Il sabato, o la domenica, o negli 
altri giorni festivi e prefestivi le 
comunicazioni aeronautiche si in¬ 
tensificano, poiché entrano in azio¬ 
ne anche gli Aeroclubs e tutti colo¬ 
ro che con un termine ingiustamen¬ 
te dispregiativo vengono definiti ap¬ 
punto «Piloti della domenica». 

In queste giornate, e specialmen¬ 
te in occasione di rnanifestazioni 
aeree, lanci di paracadutisti, gare 
di alianti e simili, l’ascoltatore-di-ae- 
rei potrà dar sfogo alla sua passione 
passando anche ore ed ore, se lo 
crede opportuno, in compagnia del¬ 
le «voci celesti». 
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I TRANSISTORI 
UNIGIUNZIONE 
E LORO APPLICAZIONI 

di G. KRUMREIN 



1 transistore «unigiunzio- 
ne» è un dispositivo se¬ 
miconduttore a tre termi¬ 
nali con una curva caratteristica 
costante di resistenza negativa di 
tipo «N» che offre una caduta di 
tensione di conduzione costante ad 
un bassissimo valore di corrente di 
innesco. A causa di queste caratte¬ 
ristiche esso è molto adatto ad es¬ 
sere usato nei generatori di impulsi, 
nei circuiti di temporizzazione e 
nei circuiti sensibili agli impulsi di 
tensione. Altro campo principale di 
applicazione è l’innesco di thyri- 
stori e «triac». 

Il circuito equivalente semplifi¬ 
cato (fig. 1 b) descrive il princi¬ 
pio operativo. Fra Bi e B 2 esiste 
una resistenza che si può misurare 
esternamente ed è definita resisten¬ 
za interbase Rbb. La resistenza è 
divisa in Rbi e Rb 2 dal collegamen¬ 
to dell’«emettitore» E. Il rapporto 
divisore è definito dal cosiddetto 
rapporto intrinseco che è dato da: 

Rbi 

Ti = - 

Rbb 

Se la tensione fra E e Bi è in¬ 
feriore a Vp = Vd + Tì • Vbb il 
diodo è bloccato e attraverso il dio¬ 
do e Rbi passa solo una corrente 
di interdizione Ieo che ha in ge¬ 
nere valore molto basso. Da ciò 
deriva un’impedenza di entrata di 
qualche Mfi. Se si aumenta la ten¬ 
sione fra E e Bi leggermente al di 
sopra della tensione di cresta Vp, 
si iniettano elementi di carica po¬ 
sitiva 0 «buchi» nel materiale di 



silicio e il valore di Rbi decresce 
essendo funzione della corrente del- 
l’«emettitore». Di conseguenza, si 
raggiunge la parte negativa della 
curva caratteristica. La fig. 2 mostra 
i cambiamenti di Rbi come funzione 
della corrente dell’«emettitore» nel¬ 
la parte negativa della curva carat¬ 
teristica. 

La curva caratteristica (fig. 3) 
descrive non solo il valore di cre¬ 
sta Ip, Vp, ma anche il valore mi¬ 
nimo Iv, Vv che è il valore simile 
a quello che si otterrebbe da una 
normale curva caratteristica di un 
diodo (linea tratteggiata). 

INFLUENZA 

DELLA TEMPERATURA 
SULLE CARATTERISTICHE 
DEL TRANSISTORE 
UNIGIUNZIONE 

Per ottenere una frequenza co¬ 
stante ed una costante ampiezza 
della tensione di uscita in un ge¬ 
neratore di impulsi, indipendente¬ 
mente dalla temperatura, il valore 
di cresta deve essere costante. 

Il valore di cresta è dato dall’ef¬ 
fetto combinato del divisore di ten¬ 
sione e della tensione di entrata 
del diodo Vd (circuito equivalente 
fig. 1 b). Il valore delle resistenze 
Rbi e Rb 2 e il diodo devono poi 
essere considerati in rapporto alla 
temperatura. Sebbene le resistenze 
abbiano un coefficiente di tempe¬ 
ratura di circa +0,8%/°C, il loro 
rapporto come divisori di tensione 
fra Rbi e Rb 2 rimane stabile in as¬ 
senza del circuito esterno (tensione 


Emcttitore^^rn^ ì 


Base 2 
^2 


Basel 


Fig. la - Rappresentazione schematica 
del transistore iinimmzione. 



Fig. Ib - Circuito equivalente semplifi¬ 
cato del transistore uniglunzione. 



lOgA WOpA JmA WmA ÌOOmA 


Fig. 2 - Variazioni di Rm in funzione 
della corrente di emettitore nella parte 
negativa della curva caratteristica. 
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F/'g. 5 - Curva caratteristica illusirante il 
valore di cresta I„, V, e il valore mi¬ 
nimo Ir, Vv. 



V 

0 

Fig. 4 - Aggiungendo la resistenza Rz si 
ottiene la stabilità termica della tensione 
di cresta. 

di alimentazione fra Bi e B 2 ), poiché 
le due resistenze cambiano con lo 
stesso rapporto. La tensione di en¬ 
trata del diodo Vd viene ridotta con 
l’aumento della temperatura. Ciò si¬ 
gnifica anche una riduzione della 
tensione di cresta. 

La stabilità termica della tensio¬ 
ne di cresta si ottiene aggiungendo 
la resistenza R 2 (fig. 4 ). 

Diversamente dalle resistenze in¬ 
terne Rbi e Rb 2 i Li resistenza R^ è 


praticamente indipendente dalla 
temperatura. Aumentando la tempe¬ 
ratura si riduce la corrente attra¬ 
verso R 2 , Rb2 e Rbi. Dal momento 
che R2 rimane costante, Vbb (fig. 4 ) 
aumenta con la tensione attraverso 
il punto di divisione con il rapporto 
appropriato. Questo si contrappone 
nello stesso modo alla diminuzione 
della tensione Vd. 

In pratica, si sono dimostrate 
adatte a compensare la temperatura 
resistenze da 150 lì a 500 O (R 2 ). 
Di regola si sceglie un Ri inferiore 
a 50 n. 

TRANSISTORE 
UNIGIUNZIONE 
A PROGRAMMA 

Il transistore unigiunzione a pro¬ 
gramma è un dispositivo pnpn e 
perciò il termine transistore uni- 
giunzione non è proprio corretto in 
questo caso. Il termine non deriva 
tanto dalla disposizione del circuito 
quanto dal modo di funzionare. 
Collegandolo opportunamente il di¬ 
spositivo può funzionare come tran¬ 
sistore unigiunzione. 

Senza i collegamenti elettrici 
esterni il transistore unigiunzione a 
programma corrisponde ad un thy- 
ristore complementare che funziona 
ed è eomandato con tensione ne¬ 
gativa dal lato delLanodo: può es¬ 
sere impiegato anche in questo 
modo. 

Il circuito del transistore uni- 
giunzione a programma con due re¬ 
sistenze Ri e R 2 , collegate esterna¬ 
mente, (fig. 5) ha proprietà simili 
a quelle di un normale transistore 
unigiunzione. 

Le resistenze Ri e R 2 si compor¬ 
tano come le resistenze interne 
Rbi e Rb2 del transistore unigiun¬ 
zione. 


Le modalità operative sono indi¬ 
cate nello schema del circuito equi¬ 
valente (fig. 6). Se la tensione Vf 
è inferiore alla somma della tensio¬ 
ne data dal rapporto divisore di Ri 
e R 2 e la tensione Veb (corrispon¬ 
dente, alla tensione d’entrata del 
diodo Vd ’hel transistore unigiun¬ 
zione) associata con lo stato di 
conduzione del transistore pnp, en¬ 
trambi i transistori risultano bloc¬ 
cati. Quando la tensione è supc¬ 
riore a Vp = T] ■ Vbb + Vfb, il 
transistore pnp è in conduzione. Nel 
transistore npn passa corrente nella 
base. Di conseguenza, anche il tran¬ 
sistore npn entra in conduzione e 
chiude la resistenza esterna R 2 in 
corto circuito. Quindi il transistore 
unigiunzione a programma con le 
resistenze Ri e R 2 ha la stessa curva 
caratteristica fra A e K del transi¬ 
store unigiunzione fra E e Bi. 

Le resistenze Ri e R2 collegate 
esternamente consentono la regola¬ 
zione dei seguenti parametri; 
rapporto divisore 
corrente di cresta 
corrente al punto 
minimo di innesco 
resistenza interbase 

La possibilità di 
questi importantissimi parametri è 
un vantaggio decisivo del transisto¬ 
re unigiunzione a programma nei 
confronti del normale transistore 
unigiunzione. Il rapporto divisore è 
regolabile da 0 a I scegliendo op¬ 
portunamente il rapporto resistenza 
R1/R2. La corrente di cresta e la 
corrente minima sono basse quando 
vengono usate resistenze di valore 
elevato e alte con resistenze di va¬ 
lore basso. Quindi l’arco doppio 
rappresentato dal parallelo Ri R2 
Ri • R2 

Re = - è determinante. 

R, + R2 


TQ 

Ip 

Iv 

Rbb = Ri + R2 
programmare 



Fig. 5 - Circuito del transistore unigiunzione a progratnma 
con due resistenze, esso ha proprietà simili a quelle di un 
normale transistore unigiunzione. 


Fig. 6 - Circuito equivalente del transistore unigiunzione a 
programma illustrante le modalità operative del iransistoie 
stesso. 
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LA VOSTRA FIDUCIA 

CE LA COSTRUIAAAO PEZZO PER PEZZO. 



CIRCUITO STAMPATO A DOPPIA TRACCIA 4J/3455/jyflM 
COSTRUITO NELLO STABILIMENTO TELEFUNKEN DI m&WSm 


FILTRI DI BANDA AM-FM 309.ÌÌÌ.601 - 309.121.621 
COSTRUITI NELLO STABILIMENTO TELEFUNKEN DI EMPELDE 


CIRCUITO INTEGRATO 41.5418.3.737264 COSTRUITO 
NELLO STABILIMENTO TELEFUNKEN D! INGOLSTADT 


STABILIZZATORI AL SILICIO BZ 102/0V7 - BZY 85/C13 
COSTRUITI NELLO STABILIMENTO TELEFUNKEN DI HEILBRONN 


TRANSISTORI FINALI DI POTENZA (PNP) AD 164 - (NPN) AD 165 
COSTRUITI NELLO STABILiMENTO» TELEFUNKEN DI HEILBRONN 


SELETTORE SINTONIA F.M. SU CIRCUITO STAMPATO 
41/3455/009/02 COSTRUITO NELLO STABILIMENTO 


LE NOSTRE REFERENZE SONO DENTRO. ^ 

TELEFUNKEN^ 




Fig. 7 - Schema elettrico di un semplice 
generatore di impulsi. 



Fig. S - Questo circuito consente di otte¬ 
nere un’onda lineare a denti di sega. 



-J0.30V 


Fig. 9 - Schema elettrico di un genera¬ 
tore di impulsi impiegante il transistore 
imlgiimzione a programma. 


L»:t 



Fig. 10 - Circuito che consente di otte¬ 
nere un impulso di innesco in ogni 
semionda. 



Fig. 11 - Circuito che può essere impie¬ 
gato con notevoli vantaggi in sostitu¬ 
zione di quello racchiuso nel tratteggio 
in figura 10. 


Infatti nel foglio delle caratteristi¬ 
che Rg è indicato come un pa¬ 
rametro. 

Per esempio, per il BSV 58A è 
garantita una corrente massima 
Ip ^ 0,15 pA a Rp = 1 MH. In 
confronto al transistore unigiunzio- 
ne BSV 56A (BSV 57A) questa 
corrente è inferiore di un ordine di 
grandezza. Usando quindi il transi¬ 
store unigiunzione a programma si 
possono progettare circuiti con un 
consumo molto più basso di energia. 


USO DEL TRANSISTORE 
UNIGIUNZIONE 
E UNIGIUNZIONE 
A PROGRAMMA 

Gli esempi qui descritti sono ap¬ 
plicazioni tipo. 

GENERATORE DI IMPULSI 

La figura 7 mostra lo schema di 
principio di un semplice generato¬ 
re di impulsi. 

Quando si applica la tensione di 
alimentazione il condensatore Ct è 
caricato attraverso Rt. Se la tensio¬ 
ne attraverso il condensatore è su¬ 
periore al valore di cresta Vp, si 
riduce la resistenza interna di base 
Rbi del transistore unigiunzione e 
il condensatore viene scaricato per 
mezzo di Rbi - Ri alla tensione di 
entrata delP«emettitore» - base 1 - 
diodo. A questo punto non è possi¬ 
bile raggiungere di nuovo il valore 
di cresta per cui Ct si ricarica. La 
resistenza Rt deve essere scelta in 
modo che la sua curva caratteristica 
intersechi, nel campo della resisten¬ 
za negativa, la curva caratteristica 
del transistore unigiunzione. In pra¬ 
tica, Rt dovrebbe essere ^10 kn. 
Il tempo di carica è di un ordine di 
grandezza o più lungo del tempo di 
scarica, perciò in E si produce una 
tensione quasi a denti di sega la 
cui frequenza è determinata dal 
tempo di carica. Questo si può cal¬ 
colare approssimativamente per 
mezzo delLequazione 

1 

t = Rt • Ct • In -—. 

1 - Tì 

Per deduzione il valore di cresta 
è stato fissato a Vp ^ iq. Vbb, cioè 
non è stato tenuto conto della ten¬ 


sione d’entrata del diodo Vd 
(fig. 1 b). 

Durante il periodo di scarica at¬ 
traverso Rbi e Ri passa una cor¬ 
rente di valore elevato che può es¬ 
sere utilizzata per ottenere l’inne¬ 
sco del thyristore. 

Per ottenere un’onda lineare a 
denti di sega si può usare, per ca¬ 
ricare Ct (fig. 8), una sorgente di 
corrente costante invece di Rt. 

La figura 9 mostra il circuito del 
generatore di impulsi per il transi¬ 
store unigiunzione a programma. 

Qui Rt può essere stabilito ad 
un valore minimo di 200 kD, Ri e 
R 2 possono essere arbitrariamente 
scelte e determinare il rapporto t]. 

CIRCUITO DI INNESCO 
DI UN COMANDO SINCRONO 
A THYRISTORE DI POTENZA 

Usando il circuito della fig. 10 
in ogni semionda si produce un 
impulso di innesco. La differenza di 
fase rispetto al punto di incrocio 
dell’asse zero viene ottenuta me¬ 
diante la regolazione del potenzio¬ 
metro. Per la durata 2 ps la corrente 
di scarica arriva a circa 500 mA. 
In sostituzione del circuito racchiu¬ 
so nel quadrato tratteggiato della 
fig. 10, si può usare un dispositivo 
realizzato con un transistore uni- 
giunzione a programma (fig. 11). 

I vantaggi in questo caso sarebbero: 
minor consumo di energia del cir¬ 
cuito di innesco, mantenendosi iden¬ 
tico il valore della corrente di im¬ 
pulso con una capacità però infe¬ 
riore. 

CIRCUITI 

DI TEMPORIZZAZIONE 

A causa della stabilità a lungo 
termine della tensione di cresta e 
dell’alta impedenza di entrata al di 
sotto del valore di cresta, si possono 
progettare semplici circuiti di tem- 
porizzazione. La fig. 12 mostra un 
circuito di temporizzazione che ren¬ 
de possibile un ritardo fino a circa 
100 secondi. Il tempo può essere 
variato agendo sul potenziometro. 

II relè, una volta eccitato, è tenuto 
automaticamente chiuso per mezzo 
del contatto del relè «a» fino a che 
esso non viene sganciato nuovamen¬ 
te dall’interruttore a ritardo a pul¬ 
sante T. 
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Fig. 12 - Circuito di temporizzazione^ che 
rende possibile un ritardo fino a 100 s. 



Fig. 13 - Circuito di temporizzazione che 
consente un ritardo fino a 1 h. 


La fig. 13 mostra un circuito di 
temporizzazione con il transistore 
unigiunzione a programma. La bas¬ 
sa corrente di cresta del BSV 58A 
consente fuso di una resistenza di 
altissimo valore, ottenendosi così 
la carica del condensatore mediante 
un circuito ad alta impedenza. In 
confronto ai circuiti conformi al 
principio della fig. 12, con conden¬ 
satori molto più piccoli si possono 
ottenere analoghi ritardi. Tuttavia 
si deve tener presente che la cor¬ 
rente di fuga del condensatore deve 
essere inferiore alla corrente di cre¬ 
sta del transistore unigiunzione a 
programma. 

Il circuito illustrato nella fig. 13 
consente un ritardo di circa 1 ora. 
Il tempo può essere variato per 
mezzo del potenziometro. 

Al termine della costante di tem¬ 
po il tetrodo a thyristore BRY 49 
viene innescato dall’impulso di sca¬ 
rica. Si ottiene un nuovo ritardo 
interrompendo la tensione di ali¬ 
mentazione (interruttore a pulsan¬ 
te) . Un condensatore in parallelo al 
tetrodo a thyristore impedisce un 
aumento di tensione troppo rapido 
(dv/dt), per cui il tetrodo a thyri¬ 
store potrebbe innescarsi quando 
viene premuto l’interruttore a pul¬ 
sante. 
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Se Voi preferife 

un indicatore con un oscilloscopio 
invece di uno sfrumento.... 

questo è un tubo da 1' 
di qualità professionale 
a bassissimo prezzo 


Le moderne tecniche di produzione adottate 

dalla Thorn hanno reso possibile la realizzazione 

di un tubo a raggi catodici da 1” di caratteristiche professionali 

ad un prezzo estremamente competitivo. 

Il tubo Brimar D3 - 130 GH è stato 
espressamente progettato per Timpiego come monitor 
in apparecchiature dove le semplici indicazioni di voltmetro 
e milliamperometro sono inadeguate. 

Le principali caratteristiche sono: 

Deflessione e fuoco elettrostatici 
Spot di piccole dimensioni 

Minima distorsione e buona uniformità di fuoco 
Elevata sensibilità per funzionamento a transistor. 



RappresenCanCe per r Italia 



Thorn Radio Valves 
&Tubes Limited 


Società Generale Elettronica Italiana S.p.A. 
20125 MILANO - Via Gluck, 55 - Tel. BBO-OB5 




fatti 
e 1*0111 111 enti 


uno sguardo 
airelettronìca 
del domani 

seconda parte a cura di L. BIANCOLI 


Dopo la lunga introduzione che ha 
costituito la prima parte di questo 
articolo, in questa ultima parte 
non ci resta che esaminare i prin¬ 
cipi sui quali si basa una nuova 
tecnologia che — abbinando alcuni 
fenomeni di acustica ad altri di 
vera e propria elettronica — co¬ 
stituisce una sensazionale innova¬ 
zione. La prossima attuazione, che 
sembra peraltro imminente, deter¬ 
minerà forse uno sconvolgimento 
apprezzabile in molti campi tecno¬ 
logici, ma rappresenterà ciò che si 
riesce a fare a dispetto di tutte le 
apprensioni di natura politica, eco¬ 
nomica e sociale attualmente in atto. 

□ acustica e Telettronica han¬ 
no trovato in passato dei 
punti in comune soltanto 
nei confronti dell’alta fedeltà, ai so¬ 
li effetti dell’ascolto di musica ri¬ 
prodotta. Ai nostri tempi, siamo in¬ 
vece giunti agli albori di una nuova 
scienza, che verrà probabilmente 
chiamata acusto-elettronica. Essa si 
basa sul fatto che un corpo di ma¬ 
teriale piezoelettrico può trasforma¬ 
re un campo elettrico in vibrazioni 
meccaniche, e viceversa (vedi fi¬ 
gura 1). 

Esistono anche numerose possibi¬ 
lità che questa nuova tecnologia 
elettronica assuma una notevole im¬ 
portanza, nonostante il fatto che la 
unica vera e propria novità consi¬ 
sta semplicemente in un nuovo mo¬ 
do di utilizzare componenti già esi¬ 
stenti: premettiamo inoltre che la 
applicazione che stiamo per descri¬ 
vere sommariamente può apparire 


al lettore come un semplice rivale 
rispetto al «laser», in quanto offre 
splendide soluzioni per problemi 
che sono già stati affrontati in pre¬ 
cedenza. 

Esiste tuttavia un problema che 
l’acusto-elettronica può risolvere as¬ 
sai bene ed immediatamente, ossia 
l’immagazzinamento e l’elaborazio¬ 
ne di segnali negli impianti funzio¬ 
nanti a microonde, e nelle apparec¬ 
chiature «laser». Il dispositivo fon¬ 
damentale, che probabilmente non 
è ancora stato citato in alcuna let¬ 
teratura tecnica, si basa sull’impie¬ 
go di un cristallo piezoelettrico la 
cui superficie è perfettamente levi¬ 
gata. Il substrato potrebbe essere un 


pezzo di niobiato di litio o di quar¬ 
zo, le cui perdite intrinseche della 
struttura sarebbero inferiori se si 
trattasse di un singolo cristallo, seb¬ 
bene non si abbia notizia fino ad 
ora di esperimenti compiuti su di 
un esemplare omogeneo. 

Sulla sommità di questo corpo so¬ 
lido viene applicato un sistema me¬ 
tallico di ingresso, sotto forma di un 
trasduttore costituito da coppie di 
elettrodi interdigitali, che prendono 
tale nome in quanto assomigliano 
a due pettini i cui elettrodi (dita) 
sono appunto interlacciati. 

Questi elettrodi trasferiscono il 
segnale elettromagnetico nel mate¬ 
riale piezoelettrico, sotto forma di 


CONTATTI IN ORO SONORE 

SALDATI A 

TERMOCOMPRESSIONE 


TRASDUTTORE 

ELETTRICO- 

INTERDIGITALE 


TERMINALE NON 
RIFLETTENTE IN 
CERA NERA 


Fig. 1 - L’acusto-eleitronica si basa sulla conversioue di uu segnale elettrico in un 
flusso di onde Rayleigh, di natura acustica, che si spostano lungo una superficie 
solida. La suddetta superficie deve essere perfettamente levigata, onde consentire 
Vapplicazione di elettrodi interdigitali che costituiscono il trasduttore. 
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t'ig. 2 - Esempio di segnale ad impulsi, la 
cui forma d’onda originale è illustrata in 
alto (A), ed il cui aspetto risulta note¬ 
volmente frastagliato a seguito della so¬ 
vrapposizione di un rumore di fondo 
di notevole intensità, come si osserva in 
basso (B). Le due forme di onda si 
assomigliano nonostante la frastagliatu¬ 
ra, ed è quindi evidente che — con la 
aggiunta di un filtro appropriato — può 
sussistere la possibilità di eliminare le 
irregolarità, e di ripristinare la forma di 
onda originale del segnale. 

una serie di onde, dette onde di 
Rayleigh, ossia di onde acustiche 
che si spostano lungo una superfi¬ 
cie elastica, e che si propagano in 
direzione assiale in entrambi i sensi. 


Quelle che si spostano verso una 
delle due direzioni vengono estinte, 
e se ne impedisce la riflessione al- 
Tinterno del cristallo mediante la 
applicazione di una striscia di cera 
assorbente. L’altro treno di onde, 
corrispondente con la massima pre¬ 
cisione alle caratteristiche del se¬ 
gnale di ingresso, per quanto ri¬ 
guarda la frequenza e l’ampiezza, 
può essere elaborato in vari modi. 

L’impiego più ovvio per il dispo¬ 
sitivo elettro-acustico testé citato 
è proprio l’immagazzinamento di 
segnali. In passato, questi segnali 
— probabilmente sotto forma di on¬ 
de complesse e codificate, contenen¬ 
ti dati a frequenza elevata — veni¬ 
vano immagazzinati in linee di ri¬ 
tardo costituite da cavi coassiali o 
dai cosiddetti «stripline», entrambi 
metodi ingombranti ed inefficaci, 
nei quali il segnale si attenuava ra¬ 
pidamente. In alcuni casi era stato 
possibile ottenere risultati migliori 
accoppiando il segnale elettroma¬ 
gnetico a ciascuna estremità di un 
blocco di materiale piezoelettrico 
tramite appositi trasduttori, nel 
qual caso si constatò che le onde 
acustiche si spostavano con una ve¬ 
locità inferiore di un milione di vol¬ 
te, oltre al fatto che le onde inter¬ 
namente al cristallo erano inaccessi¬ 
bili, e di difficile manipolazione. 


Il moderno dispositivo ad onde 
di superficie consente invece una 
istantanea accessibilità alle onde 
acustiche, ed apre la strada ad una 
infinità di ulteriori possibili svilup¬ 
pi. L’unica difficoltà consiste nel 
depositare il trasduttore sulla super¬ 
ficie con sufficiente precisione: per 
ottenere un’adeguata separazione ed 
una buona risoluzione, il procedi¬ 
mento deve presentare una preci¬ 
sione migliore di un micron alle 
frequenze elevate. Un’altra difficol¬ 
tà risiede nel fatto che i dispositivi 
che funzionano con una frequenza 
dell’ordine di 100 MHz presentano 
una lunghezza pari approssimativa¬ 
mente a quella di una matita, men¬ 
tre — per ridurne le dimensioni ad 
un valore adatto a consentirne la 
introduzione in una «fetta» di cri¬ 
stallo omogeneo di silicio — la fre¬ 
quenza deve essere pari a 2 GHz 
o ancora maggiore, il che impone 
una precisione attualmente irragiun- 
gibile. 

Tra le ricerche che vengono svol¬ 
te in questo campo, sono da citare 
quelle basate sull’impiego di raggi 
elettronici di scansione che esplora¬ 
no superfici foto-resistive, nonché 
l’introduzione diretta di ioni in un 
materiale solido. 

Tra i vari laboratori di maggiore 
importanza che si sono occupati di 
questa branca tecnologica sono da 
citare la Autonetics, che realizzò nel 
1960 il sistema di guida «minute- 
man», e la Stanford University, che 
iniziò a svolgere indagini su questi 
dispositivi circa quattro anni or so¬ 
no. 

Verso il 1968 erano già stati rea¬ 
lizzati alcuni «strip» di tipo speri¬ 
mentale, in grado di trasformare un 
segnale elettromagnetico di ingres¬ 
so in un campo elettrico variabile 
in senso spaziale, e quindi in onde 
acustiche di superficie. In pratica, 
erano dispositivi aventi una lun¬ 
ghezza compresa tra 150 e 200 mm, 
e nel 1969 si riscontrò la possibilità 
di accoppiare tra loro qualsiasi nu¬ 
mero di tali componenti, col 100% 
di trasmissione di energia delle on¬ 
de, invertendo ciascuno di essi ri¬ 
spetto al precedente, con la sovrap¬ 
posizione di un numero dispari di 
quarti di lunghezza d’onda. Si con¬ 
statò inoltre la possibilità di otte¬ 
nere un ritardo variabile, inclinan- 



Fig. 5 - Esempio di struttura di un filtro di compressione, nel quale le onde sonore 
(riprodotte in colore) si spostano nella direzione indicata dalle frecce. Il primo tra¬ 
duttore a sinistra è costituito da elettrodi di notevole spessore, e fortemente distan¬ 
ziati. Mano a mano che si procede verso destro, la larghezza degli elettrodi e la loro 
distanza diminuisce progressivamente, hi basso è riprodotta la forma d’onda dei 
segnali, che risultano sempre più compressi lungo la striscia. Usandolo a ritroso — 
naturalmente — si ottiene il fenomeno contrario di espansione. 
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e co 111 111 e liti 


uno sguardo 
all’elettronica 
del domani 

seconda parte a cura di L. BIANCOLI 


Dopo la lunga introduzione che ha 
costituito la prima parte di questo 
articolo, in questa ultima parte 
non ci resta che esaminare i prin¬ 
cipi sui quali si basa una nuova 
tecnologia che — abbinando alcuni 
fenomeni di acustica ad altri di 
vera e propria elettronica — co¬ 
stituisce una sensazionale innova¬ 
zione. La prossima attuazione, che 
sembra peraltro imminente, deter¬ 
minerà forse uno sconvolgimento 
apprezzabile in molti campi tecno¬ 
logici, ma rappresenterà ciò che si 
riesce a fare a dispetto di tutte le 
apprensioni di natura politica, eco¬ 
nomica e sociale attualmente in atto. 

acustica e l'elettronica han¬ 
no trovato in passato dei 
punti in comune soltanto 
nei confronti dell'alta fedeltà, ai so¬ 
li effetti deH'ascolto di musica ri¬ 
prodotta. Ai nostri tempi, siamo in¬ 
vece giunti agii albori di una nuova 
scienza, che verrà probabilmente 
chiamata acusto-elettronica. Essa si 
basa sul fatto che un corpo di ma¬ 
teriale piezoelettrico può trasforma¬ 
re un campo elettrico in vibrazioni 
meccaniche, e viceversa (vedi fi¬ 
gura 1). 

Esistono anche numerose possibi¬ 
lità che questa nuova tecnologia 
elettronica assuma una notevole im¬ 
portanza, nonostante il fatto che la 
unica vera e propria novità consi¬ 
sta semplicemente in un nuovo mo¬ 
do di utilizzare componenti già esi¬ 
stenti: premettiamo inoltre che la 
applicazione che stiamo per descri¬ 
vere sommariamente può apparire 


al lettore come un semplice rivale 
rispetto al «laser», in quanto offre 
splendide soluzioni per problemi 
che sono già stati affrontati in pre¬ 
cedenza. 

Esiste tuttavia un problema che 
l’acusto-elettronica può risolvere as¬ 
sai bene ed immediatamente, ossia 
l’immagazzinamento e l’elaborazio¬ 
ne di segnali negli impianti funzio¬ 
nanti a microonde, e nelle apparec¬ 
chiature «laser». Il dispositivo fon¬ 
damentale, che probabilmente non 
è ancora stato citato in alcuna let¬ 
teratura tecnica, si basa sull’impie¬ 
go di un cristallo piezoelettrico la 
cui superficie è perfettamente levi¬ 
gata. Il substrato potrebbe essere un 


pezzo di niobiato di litio o di quar¬ 
zo, le cui perdite intrinseche della 
struttura sarebbero inferiori se si 
trattasse di un singolo cristallo, seb¬ 
bene non si abbia notizia fino ad 
ora di esperimenti compiuti su di 
un esemplare omogeneo. 

Sulla sommità di questo corpo so¬ 
lido viene applicato un sistema me¬ 
tallico di ingresso, sotto forma di un 
trasduttore costituito da coppie di 
elettrodi interdigitali, che prendono 
tale nome in quanto assomigliano 
a due pettini i cui elettrodi (dita) 
sono appunto interlacciati. 

Questi elettrodi trasferiscono il 
segnale elettromagnetico nel mate¬ 
riale piezoelettrico, sotto forma di 


CONTATTI IN ORO qNDE SONORE 



CERA NERA 


Fig. 1 - Vaciisio-elettronica si basa sulla conversione di un segnale elettrico in un 
flusso di onde Rayleigh, di natura acustiea, ehe si spostano lungo una superficie 
solida. La suddetta superficie deve essere perfettamente levigata, onde consentire 
l’applicazione di elettrodi interdigitali che costituiscono il trasduttore. 
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Fig. 2 - Esempio di segnale ad impulsi, la 
cui forma d'onda originale è illusi rata in 
alto (A), ed il cui aspetto risulta note¬ 
volmente frastagliato a seguito della so¬ 
vrapposizione di un rumore, di fondo 
di notevole intensità, come si osserva in 
basso (B). Le due forme di onda si 
assomigliano nonostante la frastagliatu¬ 
ra, ed è cpiindi evidente che — con la 
aggiunta di un filtro appropriato — può 
sussistere la possibilità di eliminare le 
irregolarità, e di ripristinare la forma di 
onda originale del segnale. 

una serie di onde, dette onde di 
Rayleigh, ossia di onde acustiche 
che si spostano lungo una superfi¬ 
cie elastica, e che si propagano in 
direzione assiale in entrambi i sensi. 



Quelle che si spostano verso una 
delle due direzioni vengono estinte, 
e se ne impedisce la riflessione al- 
Tinterno del cristallo mediante la 
applicazione di una striscia di cera 
assorbente. L'altro treno di onde, 
corrispondente con la massima pre¬ 
cisione alle caratteristiche del se¬ 
gnale di ingresso, per quanto ri¬ 
guarda la frequenza e Tampiezza, 
può essere elaborato in vari modi. 

L'impiego più ovvio per il dispo¬ 
sitivo elettro-acustico testé citato 
è proprio l'immagazzinamento di 
segnali. In passato, questi segnali 
— probabilmente sotto forma di on¬ 
de complesse e codificate, contenen¬ 
ti dati a frequenza elevata — veni¬ 
vano immagazzinati in linee di ri¬ 
tardo costituite da cavi coassiali o 
dai cosiddetti «stripline», entrambi 
metodi ingombranti ed inefficaci, 
nei quali il segnale si attenuava ra¬ 
pidamente. In alcuni casi era stato 
possibile ottenere risultati migliori 
accoppiando il segnale elettroma¬ 
gnetico a ciascuna estremità di un 
blocco di materiale piezoelettrico 
tramite appositi trasduttori, nel 
qual caso si constatò che le onde 
acustiche si spostavano con una ve¬ 
locità inferiore di un milione di vol¬ 
te, oltre al fatto che le onde inter¬ 
namente al cristallo erano inaccessi¬ 
bili, e di difficile manipolazione. 



Il moderno dispositivo ad onde 
di superficie consente invece una 
istantanea accessibilità alle onde 
acustiche, ed apre la strada ad una 
infinità di ulteriori possibili svilup¬ 
pi. L’unica difficoltà consiste nel 
depositare il trasduttore sulla super¬ 
ficie con sufficiente precisione; per 
ottenere un'adeguata separazione ed 
una buona risoluzione, il procedi¬ 
mento deve presentare una preci¬ 
sione migliore di un micron alle 
frequenze elevate. Un'altra difficol¬ 
tà risiede nel fatto che i dispositivi 
che funzionano con una frequenza 
dell'ordine di 100 MHz presentano 
una lunghezza pari approssimativa¬ 
mente a quella di una matita, men¬ 
tre — per ridurne le dimensioni ad 
un valore adatto a consentirne la 
introduzione in una «fetta» di cri¬ 
stallo omogeneo di silicio — la fre¬ 
quenza deve essere pari a 2 GHz 
o ancora maggiore, il che impone 
una precisione attualmente irragiun- 
gibile. 

Tra le ricerche che vengono svol¬ 
te in questo campo, sono da citare 
quelle basate sull'impiego di raggi 
elettronici di scansione che esplora¬ 
no superfici foto-resistive, nonché 
l'introduzione diretta di ioni in un 
materiale solido. 

Tra i vari laboratori di maggiore 
importanza che si sono occupati di 
questa branca tecnologica sono da 
citare la Autonetics, che realizzò nel 
1960 il sistema di guida «minute- 
man», e la Stanford University, che 
iniziò a svolgere indagini su questi 
dispositivi circa quattro anni or so¬ 
no. 

Verso il 1968 erano già stati rea¬ 
lizzati alcuni «strip» di tipo speri¬ 
mentale, in grado di trasformare un 
segnale elettromagnetico di ingres¬ 
so in un campo elettrico variabile 
in senso spaziale, e quindi in onde 
acustiche di superficie. In pratica, 
erano dispositivi aventi una lun¬ 
ghezza compresa tra 150 e 200 mm, 
e nel 1969 si riscontrò la possibilità 
di accoppiare tra loro qualsiasi nu¬ 
mero di tali componenti, col 100% 
di trasmissione di energia delle on¬ 
de, invertendo ciascuno di essi ri¬ 
spetto al precedente, con la sovrap¬ 
posizione di un numero dispari di 
quarti di lunghezza d’onda. Si con¬ 
statò inoltre la possibilità di otte¬ 
nere un ritardo variabile, inclinan- 


Fig. 5 - Esempio di struttura di un filtro di compressione, nel quale le onde sonore 
(riprodotte in colore) si spostano nella direzione indicata dalle frecce. Il primo tra¬ 
duttore a sinistra è costituito da elettrodi di notevole spessore, e fortemente distan¬ 
ziati. Aduno a mano che si procede verso destra, la larghezza degli elettrodi e la loro 
distanza diminuisce progressivamente. In basso è riprodotta la forma d'onda dei 
segnali, che risultano sempre più compressi lungo la striscia. Usandolo a ritroso — 
naturalmente — si ottiene il fenomeno contrario di espansione. 
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do ciascun componente rispetto a 
quello adiacente, in modo da costi¬ 
tuire uno spigolo, e facendo inoltre 
scorrere in senso assiale ciascuna dì 
esse rispetto alFaltro, per variare 
il tempo di ritardo. 

Verso l’inizio del 1960, alcuni 
tecnici americani stavano costruen¬ 
do linee di ritardo funzionali, aven¬ 
ti caratteristiche che ne consenti¬ 
vano già la produzione industriale. 
Essi pensavano già di poter promet¬ 
tere la realizzazione pratica di fil¬ 
tri e di elaboratori di segnali per 
«radar», per TV, per «sonar», ed 
anche per calcolatori, caratterizzati 
da un funzionamento logico assai 
rapido di tipo acustico (rapido no¬ 
nostante il fatto che la velocità del 
suono è relativamente ridotta). 

In quale modo è dunque possibi¬ 
le sfruttare il principio delEacusti- 
co-elettronica? Un semplice esem¬ 
pio illustra come è possibile realiz¬ 
zare un filtro con adeguato adatta¬ 
mento. Quando un segnale viene ri¬ 
cevuto in presenza di un rumore di 
notevole entità (vedi figura 2), be¬ 
ninteso purché si tratti non di ru¬ 
more udibile, bensì di rumore di na¬ 
tura elettrica proveniente da appa¬ 
recchiature elettroniche, da cavi, da 
fenomeni atmosferici o comunque 
da interferenze, la forma d’onda del 
segnale ricevuto è caratterizzata da 
un’apparenza assai frastagliata, che 
assomiglia solo superficialmente al 
segnale originale. 

Nel caso del «radar», è essenzia¬ 
le stabilire esattamente il punto in 
cui hanno origine i fenomeni di 
eco, mentre nel campo delle comu¬ 
nicazioni il problema consiste nel 
determinare se il picco di una qual¬ 
siasi forma d’onda è un vero e pro¬ 
prio impulso del segnale, oppure 
appartiene al rumore di fondo. 

Naturalmente, è abbastanza faci¬ 
le filtrare tutto ciò che si trova al 
di sotto di un particolare livello di 
soglia, sebbene ciò possa provocare 
sia la perdita dì una parte del se¬ 
gnale, sia la rimanenza di alcuni pic¬ 
chi di rumore che risultano sovrap¬ 
posti al segnale utile. 

Ciò premesso, un filtro caratte¬ 
rizzato da un adeguato adattamento 
confronta il segnale ricevuto con 
quello presunto, in modo da fornire 
una correlazione virtualmente per¬ 
fetta. Per ottenere questo risultato, 
il segnale deve essere accessibile in 


numerosi punti contemporaneamen¬ 
te, cosa impossibile con le linee di 
ritardo di vecchio tipo. 

Nei confronti delle onde acusti¬ 
che che si spostano nel corpo soli¬ 
do, è possibile applicare delle pre¬ 
se intermedie in una cinquantina di 
punti disposti nel senso della lun¬ 
ghezza, grazie alla possibilità di ap¬ 
plicare i pettini dei trasduttori con 
notevole precisione. In tal caso, la 
forma d’onda del segnale si aggiun¬ 
ge direttamente, mentre gii impulsi 
di rumore si aggiungono soltanto in 
funzione della radice quadrata della 
loro ampiezza, per cui il segnale 
utile aumenta progressivamente ri¬ 
spetto all’entità del rumore di 
fondo. 

In questo caso specifico, tanto 
per cominciare, i principi dell’acu- 
sto-elettronica sembrano essere mi¬ 
gliori di qualsiasi altro. Questo è 
il motivo per il quale verso la fine 
dello scorso anno, la Autonetics 
realizzò un filtro di quarzo a cin¬ 
quanta prese proprio dì questo ti¬ 
po, adatto a funzionare con un rit¬ 
mo di impulsi pari a 5 MHz, che 
rappresentava certamente un passo 
in avanti nella direzione giusta. 

Un altro tipo di applicazione del 
componente di natura piezoelettri¬ 
ca consiste nella possibilità di rea¬ 
lizzare un filtro di compressione 
o di espansione. 


I moderni impianti «radar» im¬ 
pongono l’impiego di filtri di com¬ 
pressione per convertire impulsi di 
lunga durata in altri assai più bre¬ 
vi, e di filtri di espansione per otte¬ 
nere il risultato opposto. Sotto que¬ 
sto aspetto, i filtri di attuale impie¬ 
go sono molto complessi e costosi: 
il medesimo risultato può invece 
essere ottenuto in modo assai più 
facile applicando trasduttori con 
caratteristiche adatte su di un unico 
«strip» di tipo acustico-elettronico. 

Nei confronti di un filtro di 
espansione, i trasduttori devono es¬ 
sere all’inizio muniti di elettrodi as¬ 
sai sottili ed a minima distanza uno 
dall’altro, in modo da poter reagi¬ 
re nei confronti delle frequenze ele¬ 
vate: devono quindi continuare nel 
senso della lunghezza aumentando 
sia lo spessore, sia la distanza che 
li separa, ed infine gli ultimi elet¬ 
trodi devono presentare uno spes¬ 
sore notevolmente maggiore, e de¬ 
vono essere fortemente distanziati 
tra loro. La medesima sequenza vie¬ 
ne quindi ripetuta come un’immagi¬ 
ne riflessa in uno specchio. Non ap¬ 
pena un segnale «radar» passa at¬ 
traverso la striscia sotto forma di 
onda acustica, le frequenze che lo 
compongono vengono ritardate di 
un diverso ammontare, per cui l’im¬ 
pulso esce sotto forma complessa. 



RfPRODUZ. VISfVA 

Fig. 4 - Struttura di principio di un sistema di riproduzione visiva che potrebbe 
col tempo sostituire il classico tubo a raggi catodici. Un raggio di luce provoca una 
foto-emissione da parte di un foto-catodo semitrasparente, applicato sulla striscia 
acusto-elettronica. Una griglia centrale di accelerazione, polarizzata con un poten¬ 
ziale adeguato, provoca Faccelerazione degli elettroni, che bombardano in tal caso 
uno schermo trasparente munito di un fosforo alluminizzato. 
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GRUPPO 

HI 

- FI 

MONO 

Q Gruppo comandi mono 

UK130 


8 W 

Q Alimentatore 18 Vcx. 1 A 

UK605 



Q Amplificatore HI-FI 8 W 

UK115 

€fÌTRDi^ 






LIK 605 - Alimentatore 18 Vc.c. - 1A 

L’UK 605 è un alimentatore semplicissimo costituito da 
1 trasformatore, 2 diodi ed un condensatore elettrolitico. 
Questo alimentatore consente l'applicazione ad amplifica¬ 
tori audio, motorini in corrente continua, bagni galvanici 
ecc., per i quali necessiti una tensione di 18 Vc.c. Princi¬ 
palmente, però, esso è adatto ad alimentare l'amplificatore 
da 8 W di picco HIGH-KIT - UK 115 per il qriale è stato 
espressamente progettato. 

Caratteristiche tecniche 
Tensione in uscita: 

Corrente massima: 

Alimentazione: 

Diodi impiegati: 

Prezzo netto imposto L. 2.900 


18 Vc.c. 
1 A 

110 ^ 220 Vc.a. 
2 X 10 D 1 


UK115 - Amplificatore HI-FI 8 W 

Questo amplificatore è stato studiato per soddisfare tutti 
coloro che desiderano costruirsi un amplificatore HI-FI 
di elevate prestazioni. In particolare l’UK 115 può rappre¬ 
sentare il nucleo di base per la realizzazione di un gruppo 
completo HI-FI mono da 8 W o stereo da 8 + 8 W. 


Caratteristiche tecniche 

Potenza di uscita: 
Risposta di frequenza- 
sensibilità: 

Impedenza: 
Alimentazione: 
Transistori impiegati: 


8 W di picco 
20 -4- 20.000 Hz 
2 mV 

8 n 


18 Vc.c. 

BC108B - AC127 - AC128 
AC187K - AC188K 


Prezzo netto imposto L. 3.800 
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QRUPPO HI-FI STEREO 

8 + 8 W 

Q Gruppo comandi stereo UK 1 25 
Q Alimentatore 18 Vc.c. 1 A UK 605 
Q Amplificatori HI-FI 8 W UK 115 




UK 130 - Gruppo comandi mono 

Questa scatola di montaggio è stata studiata espressamen¬ 
te e solamente per funzionare in unione agli amplificatori 
HIGH-KIT - UK 115 da 8 W e UK 120 da 12 W. Questa limi¬ 
tazione è data dalla particolare disposizione circuitale del 
controllo dei toni bassi, che consente le migliori presta¬ 
zioni degli amplificatori stessi. Il circuito elettrico è sem¬ 
plicissimo e le funzioni più importanti sono svolte da 
tre potenziometri che consentono, impiegando questo kit 
in unione ad uno degli amplificatori citati, di ottenere una 
regolazione dei toni di 20 dB a 100 e 10.000 Hz. 

Prezzo netto imposto L. 2.600 


UK 125 ■ Gruppo comandi stereo 

Questa scatola di montaggio è stata progettata esclu¬ 
sivamente per funzionare in unione agli amplificatori di 
tipo UK 115 ed UK 120. Questa specifica applicazione 
è dovuta alla particolare disposizione circuitale del con¬ 
trollo dei toni bassi, la quale consente di ottenere le 
migliori prestazioni degli amplificatori citati. L'UK 125 è 
eccellente sotto tutti i punti di vista in quanto risulta 
facile da regolare, altamente funzionale, esteticamente 
pregevole e di basso costo. E' altresì interessante notare 
che la regolazione dei toni, in unione agli amplificatori 
citati permette una attenuazione di 20 dB a 100 e 10.000 Hz. 

Prezzo netto imposto L. 4.600 
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CIRCUITI INTEGRATI SUPR DI SILICIO 



/ ZONA FUNZIONALE 
DI5P ELETTROACUSTICI 

Fig- 5 - Esempio ipoletico di «Lurge 
Scale Array» realizzato su di un substra¬ 
to di silicio, lungo i quattro bordi del 
quale sono applicati numerosi circuiti 
integrati, che costituiscono gli ingressi 
e le useite. Nella zona centrale del cri¬ 
stallo di silicio vengono invece appliea- 
te le strisce aciisto-elettroniche, che 
provvedono alla trasformazione della 
natura dei segnali elaborati. 


Naturiilmente, un filtro di com¬ 
pressione funziona in modo esatta¬ 
mente opposto, come si osserva al¬ 
la figura 3. Un tipico impianto «ra¬ 
dar» potrebbe funzionare con un 
filtro di espansione e con tre filtri 
di compressione; tutte queste fun¬ 
zioni possono essere svolte da una 
unica striscia di materiale acusto- 
elettronico, con maggiore efficacia 
e precisione che non quelle otteni¬ 
bili con i dispositivi attualmente in 
uso. 

Le nuove possibilità di impiego 
dell’acusto-elettronica si suggerisco¬ 
no da sole. Una di esse è già stata 
sperimentata e consiste nella codi¬ 
ficazione dei segnali delle apparec¬ 
chiature «radar» o degli impianti di 
comunicazione, per consentire una 
sincronizzazione precisa e stabile. 
Ad esempio, quattro cicli fondamen¬ 
tali della portante elettromagnetica 
possono costituire un impulso, men¬ 
tre sette di essi possono costituire 
una parola codificata. Per poi leg¬ 
gere correttamente il segnale, set¬ 
te trasduttori interdigitali dovrebbe¬ 
ro essere depositati fra i trasduttori 
di ingresso e di uscita, con una spa¬ 
ziatura pari a quattro volte l’equi¬ 
valente acustico della lunghezza di 
onda della portante. 


Un altro modo per sfruttare que¬ 
sta nuova tecnologia consiste nel 
costruire un sistema di riproduzio¬ 
ne visibile (vedi figura 4), sfrut¬ 
tando i campi elettrici associati alle 
onde Rayleigh, per controllare una 
emissione foto-elettronica. Questo 
principio, escogitato dalla Arizona 
State University, può costituire 
un’altra possibilità di sostituire il 
tubo a raggi catodici. La tensione 
delle onde di superficie che sussiste 
tra le creste delle onde Rayleigh può 
corrispondere ad un’energia di 1 V, 
per potenze acustiche minime, an¬ 
che dell’ordine di 10 mW/mm. 

Per combinazione, questo poten¬ 
ziale è proprio quello necessario per 
controllare l’emissione elettronica 
da parte di un foto-catodo di tipo 
solido. Di conseguenza, ciò che oc¬ 
corre consiste semplicemente nel de¬ 
positare una superficie foto-emitten¬ 
te su di un substrato piezoelettrico 
mediante un procedimento noto col 
termine di crescita etero-epitassiale. 

A patto che venga adeguatamente 
illuminata dal retro, questa superfi¬ 
cie emette un flusso di elettroni che 
può essere reso visibile accelerando¬ 
lo mediante una griglia polarizzata 
con un potenziale di 10 KV (parte 
centrale di figura 4) in modo da 
proiettarla contro uno schermo sul 
quale sia depositato uno strato di 
fosforo alluminizzato. 

Un sistema di questo genere tra¬ 
sforma le onde acustiche in un’im¬ 
magine visibile, che viene riprodot¬ 
ta per scansione su di uno scher¬ 
mo con una velocità delle onde Ray¬ 
leigh, pari approssimativamente al¬ 
la velocità con la quale il suono 
si sposta sul substrato. 

Naturalmente, è possibile aggiun¬ 
gere anche una scansione verticale, 
applicando contemporaneamente un 
raggio acustico ortogonale al sub¬ 
strato. 

L’istituto di Tecnologia dell’Illi- 
nois sta sperimentando i raggi elet¬ 
tronici per controllare la propaga¬ 
zione delle onde di superficie nei 
«radar», impiegando come disposi¬ 
tivo di controllo un convertitore di 
immagine di tipo ultrasonico, op¬ 
pure un microscopio elettronico a 
scansione. Ovviamente, l’informa¬ 
zione presente nell’onda elettroma¬ 
gnetica originale non deve essere 


persa né a causa dell’onda acustica, 
né a causa del raggio elettronico. 

A questo punto, è possibile in¬ 
trattenerci sul principio di funzio¬ 
namento dei dispositivi logici fun¬ 
zionanti con sistema acustico. Gli 
impulsi di ingresso devono perveni¬ 
re attraverso un «gate» di ingresso 
sotto forma di segnali aventi la fase 
appropriata, e devono essere tra¬ 
sformati in onde di superficie, dal¬ 
le quali i trasduttori logici possono 
estrarre le unità binarie «0» e «1», 
a seconda dell’ampiezza degli im¬ 
pulsi stessi. In alcuni laboratori a- 
mericani sono stati intensamente 
sperimentati alcuni «gate» logici di 
tipo ad inversione «OR» e 
«NANO», con ritmi superiori a 
5 MHz, e con una frequenza di 
120 MHz, ed inoltre durante lo 
scorso anno sono stati tradotti in 
pratica due stadi logici, che funzio¬ 
navano senza amplificazione. Il ri¬ 
sultato pratico è consistito nella rea¬ 
lizzazione di «computer» funzio¬ 
nanti con maggiore rapidità. 

La figura 5 suggerisce un tipo di 
struttura LSI che potrebbe essere 
realizzato nell’eventualità che i di¬ 
spositivi di natura acusio-elettroni- 
ca debbano funzionare con frequen¬ 
ze di 2 GHz o ancora più elevate, 
con dimensioni abbastanza ridotte 
da consentirne l’introduzione nella 
regione funzionale, al centro di una 
grossa striscia di silicio, del tipo che 
oggi potrebbe essere occupata da un 
dispositivo di memoria. Lungo i 
bordi si nota la presenza delle se¬ 
rie periferiche di circuiti integrati 
per il pilotaggio e l’uscita, realizza¬ 
ti direttamente nel silicio, mentre 
le strisce piezoelettriche visibili al 
centro possono presentare una lun¬ 
ghezza di 25 mm, grazie alla rea¬ 
lizzazione consentita dal procedi¬ 
mento di fabbricazione escogitato. 

L’accoppiamento alla struttura 
del silicio potrebbe essere ottenuto 
in vari modi, sebbene occorrerebbe 
controllare con molta cura i feno¬ 
meni di interazione tra i campi 
elettrici dei vari elementi presenti 
nell’intero dispositivo. Come mini¬ 
mo, gli elementi acusto-elettronici 
devono essere disposti in modo da 
accogliere la metà della lunghezza 
d’onda tra un’estremità e l’altra, per 
consentire l’accoppiamento e l’am¬ 
plificazione tra due tipi di onde. 
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¥ig. 6 - Disegno illiistranie la nuova lecnologia per la realizzazione di giunzioni di 
notevole lunghezza, l'ali giunzioid sono per ora irrealizzabili, ma sussistono nume¬ 
rose possibilità di tradurle in pratica depositando uno strato epitassiale di silicio o 
di qualsiasi altro materiale semiconduttore, su di un substrato di tipo piezoelettrico. 
In tal caso, l’iniezione di un segnale può produrre spostamenti modulati di cariche, 
basati sul principio precedentemente descritto. 


Col valore attuale della frequen¬ 
za di 150 MHz, ciò significa una 
lunghezza di circa 200 mm, ma le 
possibilità di sfruttamento sono evi¬ 
denti. 

Un’altra possibilità potrebbe con¬ 
sistere nell’ impiego delle strisce 
acusto-elettroniche in modo tale che 
la loro superficie contenga le sedi 
di cariche positive spaziate tra loro 
in base alla metà della lunghezza 
d’onda, in modo da costituire dei 
percorsi stabili per le onde elettro- 
magnetiche: in altre parole, esse si 
comporterebbero alla stessa stregua 
di un’antenna di tipo solido. 

Una ulteriore possibilità di impie¬ 
go delle strisce piezoelettriche po¬ 
trebbe essere quello di realizzare 
delle giunzioni «p-n» molto lunghe, 
come si osserva alla figura 6. At¬ 
tualmente, queste giunzioni sono di 
realizzazione virtualmente impos¬ 
sibile, in quanto la regolare distri¬ 
buzione delle impurità non può es¬ 
sere controllata con sufficiente pre¬ 
cisione. Ragionando però per assur¬ 
do, e prescindendo dalle difficoltà 
che derivano dall’inserimento delle 
impurità, supponiamo che una giun¬ 
zione di lunghezza adeguata venis¬ 
se applicata sulla superficie di un 
substrato di natura piezoelettrica. 
L’accoppiamento nei confronti del 
sistema elettronico sarebbe in tal 
caso di nuovo tipo, e le cariche pro¬ 
dotte in corrispondenza della giun¬ 
zione potrebbero essere manipolate 
ad opera delle onde acustiche in 
movimento nella parte inferiore. 

Anche questo concetto implica 
la crescita etero-epitassiale, ed il 
substrato dovrebbe essere necessa¬ 
riamente un cristallo omogeneo, l 
percorsi modulati delle ceramiche 
potrebbero essere mobili o stabili, e 
ciascun lato della giunzione potreb¬ 
be essere del tipo «n» oppure del 
tipo «p». Un sistema di questo tipo 
costituirebbe un nuovo amplificato- 
re parametrico, ossia una giunzione 
polarizzata in senso inverso, in gra¬ 
do di comportarsi esattamente alla 
stessa stregua di un condensatore 
variabile. Si tratta forse di una so¬ 
luzione che implica ulteriori proble¬ 
mi, ma sulla quale vale la pena di 
investigare. 


Supponiamo inoltre di poter rea¬ 
lizzare una giunzione impiegando 
un materiale che consenta il passag¬ 
gio sia di onde acustiche, sia di on¬ 
de luminose, e che le onde acusti¬ 
che possano dare adito a radiazioni 
visibili da parte del diodo semicon¬ 



duttore, facente parte integrante 
della giunzione. Un dispositivo si¬ 
mile potrebbe essere usato per rea¬ 
lizzare un sistema di fotoscrittura, 
vale a dire una memoria di lettura 
ottica-elettronica, del tipo illustrato 
alla figura 7. I punti di luce si 


MATR. DI LETTURA 
A FOTODIODI 50VRAPR 



fig. 7 - Aspetto tipico di un sistema di memoria per «computer», basato sullo sfrut¬ 
tamento delle strisce acusto-elettroniche impieganti giunzioni a diodo semicondut¬ 
tore. In primo piano si nota la matrice di lettura, costituita da foto-diodi applicati 
sul supporto trasparente. 
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sposterebbero con la velocità del 
suono lungo il materiale acusto-elet- 
tronico, e potrebbero essere letti dal 
foto-diodo tramite una matrice di 
uscita sistemata a 90", per fornire 
un’uscita riferita alle posizioni co¬ 
ordinate. 

Al di sopra di queste idee appe¬ 
na abbozzate è possibile suggerire 
una tecnologia magneto-elettronica 
leggermente diversa, basata sull’im¬ 
piego di onde magnetiche di super¬ 
ficie. In questo caso, il substrato 
dovrebbe essere analogo al materia¬ 
le non magnetico denominato «G3» 
elaborato col sistema epitassiale in 
presenza di vapore. 

Questo tipo di dispositivo po¬ 
trebbe funzionare con frequenze fi¬ 
no ad almeno 5 GHz, valore note¬ 
volmente più elevato dell’indice im¬ 
posto dalle onde Rayleigh con l’at¬ 
tuale precisione di fabbricazione, in 
quanto le perdite in propagazione 
risulterebbero proporzionali soltan¬ 
to alla frequenza, e non al quadra¬ 
to della frequenza. Anche ciò signi¬ 
fica la creazione di una tecnologia 
completamente nuova. 

Quanto detto sin qui lascia in¬ 
dubbiamente supporre quanto sia 
elevato il numero delle idee che pos¬ 
sono esplodere nel futuro. Molte di 
queste idee potranno essere sfrutta¬ 
te per eampi di attività eterogenei, 
sebbene sia assai probabile che gli 
sviluppi più importanti consiste¬ 
ranno nel fatto che l’elettronica del 
futuro comporterà notevoli progres¬ 
si in fatto di fisiologia, di psicolo¬ 
gia e di neurologia, particolarmente 
in rapporto allo sviluppo delle atti¬ 
vità didattiche. Naturalmente, sarà 
necessario rivedere i metodi di la¬ 
voro dei tecnici che si occupano 
dell’uso dei «computer», e sarà inol¬ 
tre necessario prestare maggiore at¬ 
tenzione ai sistemi di comunicazio¬ 
ne tra gli esseri umani e le maechi- 
ne. Le comunicazioni dirette con i 
calcolatori, indubbiamente all’ordi¬ 
ne del giorno per quanto riguarda la 
impostazione dei dati, verrà note¬ 
volmente facilitata grazie all’acusto- 
elettronica, che sta diventando sem¬ 
pre più una tecnica familiare. Ciò 
a prescindere dal fatto che i mezzi 
di rappresentazione visiva assume¬ 
ranno indubbiamente un’importan¬ 
za maggiore. 

Entro i prossimi dieci anni, l’elet¬ 
tronica permetterà di tradurre in 


pratica molte delle attività che so¬ 
no state fino ad ora limitate esclu¬ 
sivamente allo stesso essere umano, 
usufruendo invece di macchine e di 
dispositivi. Fino ad oggi, molti tec¬ 
nici hanno svolto ricerche per chia¬ 
rire i principi di funzionamento in¬ 
trinseco del cervello umano. Tut¬ 
tavia, ora che i «computer» vengo¬ 
no usati per controllare il funziona¬ 
mento di impianti assai complessi, 
abbiamo già realizzato la copia dei 
mezzi sensibili e di controllo che 
esistono tra il nostro cervello ed il 
nostro sistema nervoso. E’ quindi 
assai probabile che entro il 1980 si 
riuscirà a tradurre in pratica ciò 
che viene normalmente definito col 
termine di «grand-system». 

Ad esempio, anziché collegare 
migliaia di pezzi di natura micro¬ 
elettronica con l’aiuto di connettori 
e di collegamenti, la funzione di 
collegamento verrà probabilmente 
assolta impiegando onde di superfi¬ 
cie, per ottenere un accoppiamento 
assai più simile a quello che sussi¬ 
ste nel vero e proprio sistema ner¬ 
voso tipico degli esseri viventi. 

In pratica, sembra addirittura 
possibile (per quanto non sia lo¬ 
gico prevederne l’epoca) ottenere 
caratteristiche di sensibilità, di tem¬ 
pestività e di controllo da parte di 
una macchina, persino superiori a 
quelle dell’essere umano più dotato. 

Molti di noi non avranno sfortu¬ 
natamente la possibilità di assistere 
neppure ai primi sviluppi che deri¬ 
veranno indubbiamente da queste 
nuove idee, mentre altri, più fortu¬ 
nati in quanto nati in un’epoca più 
recente, potranno non solo assiste¬ 
re a questi nuovi sviluppi, ma per¬ 
fezionarli a loro volta. Ciò in base 
al ben noto principio secondo il 
quale maggiore è il numero delle 
idee tradotte in pratica, più rapido 
è lo sviluppo di nuove teorie e di 
nuove applicazioni. 

Le possibilità offerte dalla tecnica 
elettronica sono praticamente infini¬ 
te, ed è proprio questo il motivo 
per il quale i tecnici di domani do¬ 
vranno necessariamente essere in 
possesso di nozioni tecnico-scienti¬ 
fiche adeguate, a patto beninteso 
che si sviluppi parallelamente an¬ 
che il cosidetto senso morale, sul 
quale si basa il benessere dell’inte^ 
ra umanità 


PRIMO COMPONENTE 
LOGICO MSI 
INSENSIBILE AI RUMORI 
DISPONIBILE 
SUL MERCATO 

Un nuovo circuito integrato com¬ 
plesso che in 4 mm^ integra 20 
porte, è stato realizzato nei labo¬ 
ratori di ricerca della SGS, Socie¬ 
tà Generale Semiconduttori: l'H 
157. Esso si aggiunge alla ben no¬ 
ta famiglia HLL insensibile ai di¬ 
sturbi elettrici. 

L’H 157 è un contatore decade 
sincrono 8421 BCD con caratte¬ 
ristiche tali da farne il disposi¬ 
tivo ideale per molte applicazio¬ 
ni, particolarmente nel campo in¬ 
dustriale e della telefonia dove 
l’esigenza di alta immunità al ru¬ 
more impedisce l’uso di circuiti 
integrati a bassa soglia. 

Fra le molte ed importanti pro¬ 
prietà di questo dispositivo, citia¬ 
mo: un comando di azzeramento 
asincrono, un comando asincro¬ 
no esso pure, ehe permette di pre¬ 
disporre le uscite su qualsiasi ci¬ 
fra, e la possibilità di pilotare fi¬ 
no a 25 carichi. Esso può lavora¬ 
re in una vasta gamma di tensione 
di alimentazione (da 10,8 a 20 V) 
ed ha una immunità al rumore 
in DC di ± 5 V, con una tensione 
di alimentazione di 15 V. 

Il funzionamento sincrono è otte¬ 
nuto mediante un amplificatore di 
clock che pilota i «flip-flop fK 
master-slave» in parallelo. L’in¬ 
formazione è ricevuta dal master 
quando sia l’ingresso di clock che 
l’ingresso di abilitazione di clock 
sono alti. 

La transizione dell’ingresso di 
clock da alto a basso inibisce lo 
accesso al master e trasferisce la 
informazione, memorizzata nel 
master, allo slave, presentandola 
in uscita. Sono previsti 4 ingressi 
asincroni di predisposizione che 
permettono di posizionare il con¬ 
tatore su qualsiasi eifra da 0 a 9. 
L’H 157 è garantito nell’interval¬ 
lo di temperatura da O^C a -h75^'C 
ed è disponibile nel contenitore 
DIP di ceramica a 14 piedini. 
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Hi-Fi stereo: 
perfeznne 

Lesa 




Giradischi 
professionale. 
Regolazione fine 
delia velocità 
con stroboscopio 
incorporato 
Mod. PRF6. 


Chiedete prospetti: 

LESA - Via Bergamo 21 - 20135 MILANO 


Giradischi professionali, amplificatori, sintonizzatori, 
cofani altoparlanti, componenti riuniti in 
ampiicadis e sintamplicadis: la gamma più vasta. 


Tutti gli apparecchi ad Alta Fedeltà LESA 
rispondono alle norme DIN 45500. 
Prove di ascolto nei migliori negozi. 



































MICROAMPEROMETRI - VOLTMETRI 


Microamperometro 

subminiatura 

Portata: 500 liA 
Dimensioni: 0 12,5x19,5 
Lunghezza conduttori: 120 

TS/0063-00 


Microamperometro 

subminiatura 

A bobina mobile per controllo 
di sintonia o batteria 
Portata: 500 pA 
Dimensioni scala: 14x7 

TS/0068-00 


Microamperometro 

subminiatura 

A bobina mobile per controlli 
di livello di registrazione 
e batteria 
Portata: 200 iiA 
Dimensioni scala: 18 x 12,5 
TS/0069-00 


Microamperometro 

A bobina mobile con zero 
centrale per il controllo del 
bilanciamento in apparecchiature 
stereofoniche 
Portata: 200 pA 
Dimensioni scala: 23x9,5 
TS/0180-00 



Microamperometro 

A bobina mobile per misure 
di percentuale di modulazione 
e d’uscita dei registratori 
Portata: 

200 pA - Scala da 0 '-h 10 
Dimensioni scala: 23x9,5 

TS/0185-00 


Microamperometro 

A bobina mobile per misure 
di percentuale di modulazione 
e d'uscita dei registratori 
Portata: 

200 pA - Scala da 0 -i- 10 
Dimensioni scala: 23x8 

TS/0188-00 


Microamperometro 

A bobina mobile 
per il controllo di livello 
dei registratori 
Portata: 200 pA 
Dimensioni scaia: 34x14 
TS/0190-00 


Voltmetro da pannello 
«Hìghi-Kit» 

A bobina mobile 
500 pA fondo scala 
Portata: 0 ^ 12 Vc.c. 
Dimensioni scala: 21,5x36,5 

TS/0200-00 


RICHIEDETE I PRODOTTI SANKO A: 

G.B.C. Italiana s.a.s. - Viale Matteotti, 66 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano) 
























il meraviglioso 
mondo 
delle fibre 
ottiche 

di Alberto BASSO-RICCI 
prima parte 


Con Tottica alla nostra destra, Telet- 
tronica alla nostra sinistra, avanze¬ 
remo in un campo che ci presenterà 
nuovi e inaspettati fenomeni alla 
portata della nostra facile speri¬ 
mentazione. Una difficoltà sempre 
presente per chi si accinge a trat¬ 
tare Targomento è quello di stabi¬ 
lire fino a che punto deve essere 
portata una «spiegazione teorica», 
perché faccia onore al significato 
delle parole «Fibre-ottiche». 

Qui conviene «congelare» in una 
successione di tre o quattro articoli 
con un livello di spiegazioni a tutti 
accessibile le risposte «ultime e de¬ 
finitive» possibili, con la perfetta 
coscienza di esporsi alFaccusa da 
parte dei grandi maestri della Fisi¬ 
ca-Ottica di non avere «spiegato 
tutto». 

L'autore, avendo coscienza di tro¬ 
varsi di fronte ad un materiale piut¬ 
tosto complesso, ha la speranza di 
riuscire ad ordinarlo e ad organiz¬ 
zarlo. E' un panorama affascinante 
che si apre davanti ai nostri occhi; 
anche se ci sembrerà di doverci ta¬ 
lora accontentare di soluzioni teo¬ 
riche a metà, di spiegazioni appros¬ 
simate, non di meno apriremo una 
grande porta sulla parte sperimen¬ 
tale, alla portata di tutti. 

Nella seconda parte di questo artico¬ 
lo ci accingeremo alla realizzazione 
di un «cervello ottico» presentato in 
anteprima assoluta. Questo «Cer¬ 
vello Ottico» risponderà alla nostra 
chiamata non fornendoci dati o se¬ 
gni a tratto come un elaboratore, 
ma ci fornirà addirittura autentiche 
immagini e fotografie. 


Fig. 1 ~ Esposizione di fibre ottiche al Salone dei Componenti Elettronici di Parigi. 


COME SONO REALIZZATE 
LE FIBRE OTTICHE 

I fasci di fibre ottiche vengono 
oggi prodotti in due classi ben di¬ 
stinte: quelli per trasmissioni di 
luci detti FASCI NON COEREN¬ 
TI, che sono formati da una multi- 
formità di fibre riunite con non ec¬ 
cessiva precisione all’estremità, e 
quelli per trasmissioni di immagini 
che permettono l’integrale costru¬ 
zione del soggetto e vengono chia¬ 
mati FIBRE A FASCI COERENTE 

In questo secondo tipo le posi¬ 
zioni spaziali delle fibre sono le 
stesse per tutte e due le sezioni di 
uscita del fascio. 

Non occorre dilungarci troppo 
per capire come sfruttando questa 


seconda soluzione un’immagine ri¬ 
presa su un’estremità venga fedel¬ 
mente trasmessa sull’altra e non va 
dimenticato che ogni singola fibra 
conduce volendo il corrispettivo 
«elementino» dell’immagine. 

Un vecchio proverbio ci ricorda 
che nulla di nuovo nasce sotto il 
Sole. In un certo qual modo le fan¬ 
tastiche applicazioni delle fibre ot¬ 
tiche erano conosciute fin dall’anti¬ 
chità — figura 4 —. 

Gli Ebrei prima di Cristo sapeva¬ 
no foggiare tondelli di vetro con 
arte cosi accurata da poterli riunire 
in fasci assottigliati per mezzo di 
una attrazione a caldo, quindi siste¬ 
mati su una figura, l’immagine ap¬ 
pariva sulla sezione trasversale del 
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fascio di «fibre» assai rimpicciolita; 
tutto ciò appare oggi molto strano 
se si pensa che ancor oggi per va¬ 
riare di dimensione ^immagine ot¬ 
tenuta nei fasci di fibre ottiche si 
usa la stessa tecnica. 

Compiendo un gran salto nel 
tempo dobbiamo risalire al lavoro 
di Hopkins e Boyer che sviluppa¬ 
rono a fondo le proprietà, ma altri 
15 anni furono necessari perché al¬ 
tri scienziati potessero mettere a 
punto la costruzione di fibre in se¬ 
rie. In Europa, salvo errori, esiste 
una sola industria in grado di fab¬ 
bricare le fibre-ottiche. 

Diremo subito che la fibra ottica 
è un conduttore flessibile della luce 
costruttivamente realizzata con una 
anima di vetro filiforme inguainata 
dentro una protezione di materiale 
vetroso di diversa densità. Ci tro¬ 
viamo a dover spiegare il motivo di 
questa diversa «densità» necessaria 
a realizzarsi perché si possa con¬ 
durre la luce. La figura 2 mostra un 


recipiente contenente delEacqua in 
cui è immerso un cacciavite, l’effet¬ 
to ottico che si ottiene si avvicina 
assai bene al concetto fisico su! qua¬ 
le si basa la fibra ottica. 

La superficie dell’acqua riflette 
l’immagine così come la può riflet¬ 
tere uno specchio, ma a sua volta 
anche la parte immersa del caccia¬ 
vite riflette sulla stessa superficie la 
propria immagine. Il fenomeno è 
noto come «riflessione totale» sul 
quale noi non ci soffermeremo, esso 
occupa un importante capitolo del¬ 
l’ottica. Diremo soltanto che si ha 
tale effetto sulla superficie di sepa¬ 
razione di due corpi di diversa den¬ 
sità (in questo caso acqua e aria) 
trasparenti alla luce, tutte le volte 
che un raggio luminoso colpisce 
questa superficie. 

Le fibre ottiche, come illustra la 
figura 3, sono formate da fili fles¬ 
sibili di vetro; recentemente secon¬ 
do nuove tecnologie si realizzano 
anche in materiale plastico e posso¬ 


no essere lunghi svariati metri, la 
luce che entra nella sezione d’entra¬ 
ta esce all’altra estremità comunque 
sia attorcigliato o curvato il fascio 
come illustra la figura 3. 

Nel corso di questi articoli ve¬ 
dremo le importanti e svariate fun¬ 
zioni delle fibre ottiche, ne antici¬ 
piamo una fra le più importanti che 
interessano i tecnici della televisio¬ 
ne. La Società Italiana di gastroen- 
terolaparoscopia che si occupa del¬ 
lo studio e della cura dei tumori, in 
Milano, dispone, fra le altre sue 
numerosissime attrezzature di un 
impianto televisivo a colori a cir¬ 
cuito chiuso. Le fibre ottiche che 
incorporano anche una minuscola 
sorgente luminosa costituiscono la 
sonda che viene inserita nell’addo¬ 
me del paziente. Le fibre, collegate 
al tubo di ripresa della telecamera, 
consentono che l’immagine possa 
essere osservata su un grande scher¬ 
mo per mezzo del proiettore televi¬ 
sivo a colori. 

Elenchiamo ora qualche impor¬ 
tante qualità delle fibre. La più evi¬ 
dente sembra essere quella che la 
luce raccolta all’estremità del fascio 
di fibre non irradia praticamente 
energia termica: l’estremità è a tem¬ 
peratura ambiente anche se l’altro 
capo è prossirno alla lampada calda. 
Per questo importante attributo si è 
soliti chiamare le fibre col nome 
di trasmettitori di luce fredda, l’uti¬ 
lità appare immediata se si pensa 
di «illuminare» a mezzo di fibre 
dei vetrini in esame al microscopio 
sui quali qualsiasi innalzamento del¬ 
la temperatura altererebbe ad esem¬ 
pio il preparato biologico in esa¬ 
me. Ma vediamo ora il meccanismo 
per il quale un raggio luminoso 
passando nella fibra ottica segue 
tutte le curvature. 

Già l’abbiamo detto esso è co¬ 
stituito da un esile filamento nel 
quale si distinguono, potremmo 
dire, un «core» ossia la parte più 
interna e una copertura esterna 
composta da una sostanza con un 
diverso indice di rifrazione di quel¬ 
la del «core». 

E’ proprio questa diversità di ma¬ 
teriale che consente un diverso in¬ 
dice di rifrazione del «core», in 
parole più semplici possiamo dire 



Fig. 2 - La rijraziofie ja vedere i corpi immersi nell'acqua più alti del vero. 



Fig. 5 - Una fibra ottica ripiegata su se stessa permette sempre il passaggio della luce. 
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tecn^Cco^ 

CHINAGLIA 


Sede: Via Tiziano Vecellìo, 32 - 32100 BELLUNO • Telefono 25.102 


Cortina Major 

56 portate sensibilità 40.000 lì/Vc.c. - c.a. 

Analizzatore universale ad alta sensibilità. Dispositivo di 
protezione, capacimetro e circuito in c.a. compensato 

SCATOLA in ABS elastica ed infrangibile, di linea moderna con flangia -Granluce» 
in metacrilato. Dimensioni 156 x 100 x 40. Peso gr. 650. 

STRUMENTO a bobina mobile e nucleo magnetico centrale, insensibile al campi 
magnetici esterni con sospensioni elastiche antiurto CI, 1,5. 

OHMMETRO in c.c.; completamente alimentato da pile interne; lettura diretta da 
0,05 n a 100 Mfi. 

OHMMETRO in c.a.: alimentato dalla rete 125-220 V; portate 10-100 
CAPACIMETRO a reattanza con tensione di rete da 125 V - 220 V. 

DISPOSITIVO di protezione dello strumento contro sovraccarichi per errate inserzioni, 
COSTRUZIONE semiprofessionale: nuovo concetto costruttivo con elementi facil¬ 
mente sostituibili per ogni riparazione. Componenti elettrici professionali di qualità, 
ACCESSORI in dotazione: astuccio in materiale plastico antiurto, coppia puntali 
rosso-nero, cavetto d’alimentazione per capacimetro, istruzioni dettagliate per 
l'impiego. 

INIETTORE di segnali universale USI, a richiesta, transistorizzato per RTV. Frequenze 
fondamentali 1 e 500 kHz, frequenze armoniche fino a 500 MHz. 

PRESTAZIONI 


V cc 

8 portate 

420 

mV 

1,2 3 12 30 

120 300 1200 V (30KV1* 

V ca 

6 portate 

3 

12 

30 120 300 

1200 V 

A cc 

6 portate 

30 

300 

uA 3 30 mA 

0,3 3 A 

A ca 

5 portate 

300 uA 

3 30 mA 0,3 

3 A 

Output in dB 

6 portate 

da - 

-10 £ 

ì +63 


Output in VBF 

6 portate 

3 

12 

30 120 300 

1200 

n cc 

6 portate 

2 

20 

200 2 20 

200 Mn 

il ca 

6 portate 

20 

200 Mn 


Cap. a reattanza 

2 portate 

50.000 

500.000 pF 


Cap. balistico 

6 portate 

10 

100 

1000 10.000 

100.000 uF 1 F 


3 portate 50 500 5000 


' _ 1 , ’* J* *• * » 




I *•' 
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• mediante puntale alta tensione a richiesta AT. 30 KV. 


analizzatore CORTINA 

cStinor 

38 portate 20 kn - V c.c. 4 kH - V c.a. 

SCATOLA: in ABS elastica ed infrangibile, di linea mo¬ 
derna con flangia « Granluce » in metacrilato. Dimensioni: 
150 x85 x 40, Peso gr. 350. 

STRUMENTO: a bobina mobile e nucleo magnetico centralo, 
insensibile ai campi magnetici esterni, con sospensioni ela¬ 
stiche antiurto CI. 1,5/40 p,A. 

OHMMETRO: completamente alimentato con pile interne; 
lettura diretta da 0,5 0 a 10 MO 

DISPOSITIVO di protezione dello strumento contro sovrac¬ 
carichi per errate inserzioni. 

CABLAGGIO: eseguito su piastra a circuito stampato. 
BOCCOLE: di contatto di nuovo tipo con spine a molle. 
COSTRUZIONE semiprofessionale; nuovo concetto costrutti¬ 
vo con elementi facilmente sostituibili per ogni riparazione. 
COMPONENTI elettrici professionali di qualità. 

ACCESSORI: in dotazione, coppia puntali ad alto Isolamento 
rosso-nero; istruzioni dettagliate per l'impiego. A richiesta 
astuccio in materiale antiurto. 

INIETTORE DI SEGNALI UNIVERSALE (USI) transistorizzato 
per Radio e TV; frequenze fondamentali 1 KHz 500 KHz; fre¬ 
quenze armoniche fino a 500 MHz (solo per la versione 

CORTINA Minor USI). 

Minor L. 9.900 Minor USI L. 12.500 

astuccio compreso 





















































Fig. 4 - Gli antichi ebrei riuscivano a comporre filati di tondelli di vetro capaci di 
condurre le immagini. 



Fig. 5 - Disegno illustrante il prineipio fisico ottico di una fibra. 


che ciò consente la riflessione tota¬ 
le dei raggi verso Tinterno del fila¬ 
mento. Dunque dobbiamo parlare 
di una serie infinita di riflessioni in 
virtù delle quali i raggi percorrono 
rimerà fibra da un’estremità all’al¬ 
tra. E’ quel che è più interessante 
è che i conduttori flessibili di luce 
possono essere realizzati a uno o 
più braccia. Essi servono per con¬ 
durre della luce verso una o più 
traiettorie volute per scopi diversi, 
in modo molto semplice e per la 
flessibilità dei movimenti relativi 
fra la sorgente luminosa e il punto 
di ricezione. Le condutture di luce 
(fibre ottiche) convengono alla tra¬ 
smissione di luce fredda per rischia¬ 
rare spazi cavi sensibili al calore 
G che presentano pericoli di esplo¬ 
sioni. Gli elementi caldi della luce 
possono volendo essere eliminati a 
mezzo di filtri prima che la luce 
penetri nella fibra ottica. Nell’ese- 
cuzione a più braccia questi con¬ 
duttori di luce sono utilizzati par¬ 
ticolarmente per delle barriere ri¬ 
piegate. 

Quando la luce è introdotta per 


mezzo di uno dei bracci del fascio, 
la luce riflessa per mezzo del cavet¬ 
to è condotta da un altro braccio 
verso il punto di ricezione. Per la 
scelta di conduttori di luce partico¬ 
larmente ridotti è possibile realizza¬ 
re delle barriere riflesse miniaturiz¬ 
zate. 

Con questa disposizione tali siste¬ 
mi possono essere usati vantaggio¬ 
samente in occasione di esami di 
superfici colorimetriche, è possibile 
condurre la luce di riflessione attra¬ 
verso i differenti rami verso dei ri¬ 
cettori a sensibilità spettrali diffe¬ 
renti. 

I conduttori flessibili di luce sono 
composti da un fascio di fibre se¬ 
parate, conduttrici di luci che sono 
legati all’estremità da un anello di 
resina. Esse entrano in un tubo il 
più denso possibile le cui pareti 
frontali sono lisce — figura 6 — 
Nelle condutture flessibili di luce 
a più braccia le fibre dei diversi 
bracci si riuniscono in un fascio 
unico in una guaina metallica. La 
parte mediana delle fibre si trova 
in canne flessibili in PVC o metal¬ 


lici per protezione contro distru¬ 
zioni meccaniche. 

PRINCIPIO FISICO OTTICO 
DELLE FIBRE-OTTICHE 

Una fibra-ottica è in realtà una 
fibra composta, costituita: 

1) dal «cuore» di un materiale a 
elevato indice di rifrazione ni, 
il suo ruolo è di trasmettere i 
raggi luminosi; 

2) da un rivestimento, di un ma¬ 
teriale di indice di rifrazione 112 , 
più basso, che impedisce alla 
luce di uscire dal condotto e 
assicura così la propagazione 
della luce. 

Se in sostituzione di una fibra 
composta, la fibra fosse costituita 
da un solo tipo di vetro, la condi¬ 
zione ni > n 2 sarebbe ugualmente 
rispettata, poiché l’indice di rifra¬ 
zione dell’aria è uguale 1. 

Dunque perché usare un vetro 
di rivestimento? 

In pratica la fibra ottica è utiliz¬ 
zata sotto forma di fascio. Per il 
contatto fra le fibre, il flusso lumi¬ 
noso passerebbe da una fibra al¬ 
l’altra, disperdendosi invece di pro¬ 
pagarsi. 

L’apertura numerica 

A - Come per l’apertura di un 
obiettivo, l’apertura di una fi¬ 
bra ottica definisce l’angolo 
sotto il quale la luce può pene¬ 
trare e propagarsi nel condut¬ 
tore. Nel caso particolare della 
figura 5, il raggio luminoso 
posto nel piano meridiano del¬ 
la fibra giunge in A, sotto un 
angolo d’entrata ^ rispetto alla 
sezione della faccia. Soggetto 
alla legge della rifrazione (an¬ 
golo 0), incontra in B la su¬ 
perficie del vetro di rivesti¬ 
mento sotto un angolo «. 

Perché questo raggio possa se¬ 
guire il suo cammino nella fibra, 
bisogna che abbia riflessione totale 
in B. 

L’angolo « dovrà dunque essere 
superiore all’angolo limite definito 
dalla relazione: 

n2 

(1) sen cv = -con ni > n 2 . 

ni 

Partendo dalle relazioni elemen¬ 
tari dell’Ottica Geometrica, è facile 
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Ilg. ò - Sezione dei fasci di fibre ottiche seeondo i vari casi. 


Stabilire che questa condizione è 
rispettata quando Tangolo del rag¬ 
gio luminoso incidente è inferiore 
all’angolo limite definito dalla rela¬ 
zione: 

(2) sen = Y ni' — nz'. 

L’espressione sotto radice può 
prendere dei valori superiori a 1, 
in quanto al seno perde dunque 
in questo caso ogni significato. In 
pratica i ricercatori utilizzano più 
comunemente l’espressione «apertu¬ 
ra numerica». 

B - L’influenza della copertura 
della fibra sul cammino dei 
raggio luminoso è considera¬ 
to come trascurabile, perché 
essa fa sentire la sua influenza 
solo sui raggi alle coperture in¬ 
feriori al raggio di copertura 
che può tollerare la fibra di ve¬ 
tro. 

C - Non tenendo conto dei fenome¬ 
ni di mancata collimazione, si 
può dire, molto approssim.ati- 
vamente, che il raggio partico¬ 
lare posto in un piano m.eri- 
diano e che tocca la fibra sotto 
un angolo fS, uscirà dalla fibra 
sotto il medesimo angolo 
D - Nel caso generale: 

r) Il raggio luminoso non è 
in un piano meridiano e la 
apertura numerica varia in 
funzione della distanza com¬ 
presa nella traccia del raggio 
luminoso e l’asse della fibra. 
2"") Gli indici considerati nel¬ 
la formula (2) corrispondono 
a quelli correntemente utilizza¬ 
ti nell’ottica classica, cioè ad 
esempio per la riga — d — 
dell’Elio (5876 A"). 

Si trova per ogni lunghezza d’on¬ 
da un’apertura numerica legger¬ 
mente diversa. 

Rendimento luminoso 

E’ definito dal rapporto fra l’in¬ 
tensità del flusso trasmesso dalle 
fibre ottiche e l’intensità del flusso 
incidente. 

Questo rendimento dipende: 

— dalla sezione efficace 

— dalla qualità della trasmissione 
e della riflessione. 

A - Sezione Efficace 

La figura 6 rappresenta in sezio¬ 
ne dei fasci di fibre ottiche secon¬ 
do vari casi. Appare chiaramente 


che il modo col quale si sistemano 
le fibre ottiche (allineate o no) 
e lo spessore del vetro di rivesti¬ 
mento fanno variare il rapporto 
sezione efficace 

sezione apparente 

Se si considera, per esempio, un 
conduttore di 3 mm di diametro, co¬ 
stituito da un fascio di fibre ottiche 
circolari di 60 micron di diametro, 
il vetro di rivestimento ha uno 
spessore di 1 micron. 

Un buon montaggio permette di 
sistemare a scacchiera 2.100 fibre 
nei puntali, quando la sezione in¬ 
terna di questi puntali equivale alla 
sezione di 2.500 fibre. Il fattore 
di sistemazione è dunque dell’84%. 

11 rapporto 

sezione del cuore delle fibre 

sezione totale delle fibre 
tenuto conto del rivestimento è 
uguale al 93,3%. 

In queste condizioni, la sezione 
efficace del conduttore non rappre¬ 
senta che il 78,4% della sua sezio¬ 
ne apparente. 

B - Perdite per riflessione 
e trasmissione 

Perdite per riflessione sulle 
facce d’entrata e di uscita. 

Si considera, in prima approssi¬ 
mazione, che il 4% del flusso inci¬ 
dente è riflesso sulla faccia d’entra¬ 
ta delle fibre e sulla loro faccia di 
uscita. 

Perdite per trasmissione 

L’attenuazione del fascio lumino¬ 
so dovuta all’assorbimento del ve¬ 
tro è dell’ordine di 0 , 1 % per centi- 
metro attraversato relativamente ai 
vetri usati per l’ottica industriale e 
per tutta l’estensione dello spettro. 

Il vetro rappresenta oggi uno dei 
più interessanti temi di studio. Al 
British Museum è stata aperta una 
nuova sezione che testimonia attra¬ 


verso i secoli la realizzazione di 
meravigliosi oggetti in vetro, lo svi¬ 
luppo della produzione tecnica ve¬ 
traria a partire dal tempo degli egi¬ 
ziani fino al secolo XIX. Visitando 
questa mostra viene subito da pen¬ 
sare come un materiale fra i più an¬ 
tichi e destinato per millenni a fun¬ 
zioni prevalentemente artistiche, sia 
riuscito nel giro di pochi lustri a 
mettere a disposizione mirabolanti 
soluzioni alle tecnologie odierne. 

Assistiamo a una rivalutazione 
del vetro da parte delle più attrezza¬ 
te Università e di Istituti specializ¬ 
zati nella ricerca. Un recente conve¬ 
gno tenutosi a Londra ne ha dato 
testimonianza con la presenza di 
mille delegati di trenta paesi. Oggi 
si ha la coscienza, nonostante tutto 
ciò, di sapere ancora molto poco sul 
vetro e di dover attendere previsioni 
più avanzate, si lavora con ogni 
mezzo per dare nuove composizio¬ 
ni ai vetri che non si limitano a 
quelle tradizionali a base di silice, 
calce e soda. 

Il settore deU’ottica chiede sem¬ 
pre maggiore collaborazione all’elet¬ 
tronica e le applicazioni dell’energia 
nucleare presentano costantemente 
nuovi problemi che chiamano in 
campo le fibre ottiche. 11 vetro è 
in grado di offrire alla tecnica mo¬ 
derna altre novità. E’ stato ricordato 
che nel settore delle comunicazioni 
una sola fibra di vetro può essere in 
grado di convogliare tutte le con¬ 
versazioni telefoniche che in un 
giorno hanno luogo tra Manchester 
e Londra. 

Anche non volendoci allontanare 
dal campo specifico delle fibre ot¬ 
tiche dobbiamo ricordare l'impiego 
sempre maggiore del vetro nelle au¬ 
tovetture, del sempre più accentua¬ 
to sviluppo delle libre sia per la 
possibilità di rinforzo che le fibre 
di vetro offrono alle materie pla¬ 
stiche nelle carrozzerie e alla gom¬ 
ma nelle ruote. 
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E’ stato perfino presentato un 
modello di un nuovo tipo di imbar¬ 
cazione che potrebbe rivoluzionare 
la navigazione a vela. In altre paro¬ 
le in sostituzione delle comuni vele 
si realizzano delle strutture quasi 
completamente in vetro che presen¬ 
tano la grande caratteristica di es¬ 
sere manovrabili e orientabili con 
estrema semplicità. 

Affrontando Targomento della 
costruzione tecnologica delle fibre 
ottiche, poiché ogni variazione nel¬ 
lo spessore dei filamenti della fibra 
porterebbe ad una distorsione delle 
immagini, dobbiamo dire che la dif¬ 
ficoltà maggiore nella loro costru¬ 
zione è stata quella di creare mac¬ 
chine tanto precise da produrre fi¬ 
lamenti di fibra ottica del diametro 
di 0,01 (siamo nell’ordine del dia¬ 
metro di un capello) millimetri, per¬ 
fettamente uguali in tutta la lun¬ 
ghezza. 

Per questo eontrollo è stato in¬ 
ventato uno strumento ehe misura 
e controlla gli spessori con una pre¬ 
cisione superiore al milionesimo di 
millimetro. 


APPLICAZIONI AVANZATE 
DELLE FIBRE-OTTICHE 

Un campo di applicazione il cui 
futuro non è lontano sarà quello che 
cercherà di arrivare a percepire 
quanto viene detto in una stanza 
chiusa per poterlo direttamente re¬ 
gistrare all’esterno senza bisogno 
di piazzare aleun microfono visibi¬ 
le. Siamo di fronte all’uso di un po¬ 
deroso mezzo di spionaggio. Come 
mierofono possono infatti funziona¬ 
re le lastre stesse di vetro delle fi¬ 
nestre che riflettono all’esterno un 
raggio laser e che trasformano quin¬ 
di delle oscillazioni acustiche in mo¬ 
dulazioni di luce. Per prelevare la 
immagine basterà invece che di na¬ 
scosto entri una fibra ottica volen¬ 
do munita di un sistema ottico super¬ 
miniaturizzato alla sua estremità. 

Un semplice fascio di fibre la cui 
estremità sia collocata sulle lampa¬ 
de dei fanali di un’automobile, in¬ 
dicherà al conducente se quel tale 
circuito di illuminazione è acceso o 
se per caso i fari sono spenti. Non 
deve sottovalutarsi l’importante ri¬ 


sultato fisico che con una sola lam¬ 
pada ed un fascio di fibre ottiche 
a più ramificazioni si può portare 
l’illuminazione in vari punti. 

Uno dei campi di applicazioni 
che stanno gradatamente interessan¬ 
do gli studiosi è quello del trasporto 
di energia per particolari usi. Si è 
soliti fare l’esempio del Laser. Il 
suo raggio è luce e come tale può es¬ 
sere «incanalato» in un fascio di fi¬ 
bre ottiche e ne seguirà il percorso. 

Un connubio felice sarà la risul¬ 
tante delle tecniche delle fibre ot¬ 
tiche applicate ai Laser per le quali 
dovremo aspettarci le più straordi¬ 
narie soluzioni. Il Laser può essere 
applicato per immagazzinare e re¬ 
cuperare una notevole quantità di 
informazioni, nei «cervelli» elettro¬ 
nici del futuro. Il nuovo sistema del 
dottor Di Chen, esperto di fisica 
dello stato solido, della Noneywell, 
di Minneapolis consente di costrui¬ 
re «memorie» sempre più capaci 
e di dimensioni ridottissime. 

Queste memorie pellicolari sono 
costituite di manganese-bismuto, at¬ 
traverso cui viene proiettato un pic¬ 
colissimo raggio Laser che imprime 
le informazioni. Ebbene, questi rag¬ 
gi Laser si possono trasportare a di¬ 
stanza convogliandoli in fibre otti¬ 
che. 

I sistemi di memoria a Laser pos¬ 
sono immagazzinare una quantità di 
dati trenta volte maggiore rispetto a 
tutti i sistemi attualmente utilizzati 
e consentono di reperire le informa¬ 
zioni ad una velocità di cento volte 
più elevata di quanto non sia pos¬ 
sibile attualmente. 

Oggigiorno in tutti i settori si 
devono registrare e memorizzare in¬ 
formazioni. I procedimenti finora co¬ 
nosciuti sono; registrazioni su sche¬ 
de perforate, nastri perforati, dischi 
fonografici, nastri e dischi magneti¬ 
ci. Con le fibre ottiche si può svi¬ 
luppare un procedimento che ridu¬ 
ce notevolmente l’ingombro delle 
informazioni memorizzate usando 
la registrazione di raggi Laser che 
arrivano con delle fibre ottiche su 
sottili nastri metallizzati. 

Con un raggio laser è possibile 
incidere tracce su un sottile strato 
metallico che viene vaporizzato su 
un film trasparente di materia pla¬ 
stica. La traccia dell’incisione ha 
un diametro massimo di 5 millesi¬ 
mi di millimetro. Rammentiamo per 



f'ig. 7 - La figura mostra uu ingrandimento 40 : 1 di un processo di registrazione. 
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I TELEVISORI ADMIRAL NASCONO PER DIVENTARE MAGGIORENNI PER QUESTO 
SIAMO SEMPRE I PRIMI NEL MONDO E NE SIAMO ORGOGLIOSI. 

QUESTA AFFERMAZIONE FATEVELA CONFERMARE DA UN VOSTRO E NOSTRO 
AMICO. SCELTO A CASO TRA I MILIONI DI ACQUIRENTI ADMIRAL, CHE DA VEN¬ 
TANNI POSSIEDE UN NOSTRO APPARECCHIO. 


Mtlmtral lorm&nt! 


IN ITAUA ADMIRAL FORNENTI $.pJ^. CONCOREZZO (MI 
STABILIMENTI ADMIRAL IN TUTTO IL MONDO 





confronto che il procedimento del 
nastro magnetico per la stessa in¬ 
formazione richiede una superficie 
50 volte maggiore. Possiamo ben 
concludere che è possibile ottenere 
un'incisione così minuscola solo im¬ 
piegando raggi laser combinati con 
un sistema ottico elettronico. Un 
grosso problema da superare è stato 
quello della distanza focale esatta, 
superato elegantemente con un siste¬ 
ma completamente automatico dei 
ricercatori del gruppo Bosch. 

Come applicazione in campo me¬ 
dico già si è accennato in parte, al¬ 
tro uso è quello che le fibre ottiche 
unitamente al laser favoriranno gli 
interventi e le operazioni interne. E’ 
sorta addirittura una nuova discipli¬ 
na la «optroniea» (etimologicamen¬ 
te risulta formata dall’unione di 
«optics» e «electronics») che sta a 
significare lo studio di apparecchia¬ 
ture come certi calcolatori di nuo¬ 


va concezione fatti in parte di com¬ 
ponenti elettronici, in parte di siste¬ 
mi ottici nei quali le «fibre» hanno 
un ruolo determinante. 

Nella diagnostica le fibre otti¬ 
che coerenti possono aiutare il me¬ 
dico per vedere in posti inaccessi¬ 
bili all’occhio umano e ai raggi X. 

Si useranno due fasci di fibre, 
uno per illuminare e uno coerente 
per il prelievo delle immagini. In 
questo modo si riesce a vedere, con 
i colori al vero, parte interne del 
corpo umano e volendo anche di 
tutti gli organi. 

Un altro campo di grande inte¬ 
resse riguarda quello della realizza¬ 
zione di dispositivi di sicurezza per 
macchine industriali. In Europa è 
stato messo a punto un apparecchio 
a fibre che legge un codice lumino¬ 
so impresso su film e capace di tra¬ 
smettere ai telai di un opificio degli 
ordini sottoforma di impulsi lumi¬ 


nosi che, disponendo opportuna¬ 
mente ad ogni battuta ordita e tra¬ 
ma, consentono di tessere la stoffa 
seguendo fedelmente un disegno 
campione. 

Già abbiamo chiarito il meccani¬ 
smo di funzionamento delle fibre 
ottiche, non è lo scopo nostro quel¬ 
lo di addentrarci in una complessa 
ricerca dal punto di vista analitico 
e matematico; si aggiungerà soltan 
to che il raggio luminoso passa nel¬ 
la fibra ottica seguendo tutte le cur¬ 
vature, alla stessa stregua potremmo 
dire di un liquido o di un gas entro 
un tubo. Il grande beneficio è quel¬ 
lo che a differenza delle onde elet¬ 
tromagnetiche che, come noto, si 
propagano soltanto in linea retta, la 
fibra ottica fatta di vetro o di spe¬ 
ciali materiali plastici o anche di 
minerali come l’ulexite conduce at¬ 
traverso guide comunque disposte. 

(continua) 
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IL BEOMASTER 1200 


□ a nascita di un nuovo ap¬ 
parecchio Bang & Olufsen 
è sempre un avvenimento 
di notevole interesse per gli ama¬ 
tori dell’Hi-Fi, e Tamplificatore-sin- 
tonizzatore Beomaster 1200 confer¬ 
ma pienamente questa regola. 

I famosi designer della B. & O., 
hanno creato una nuova linea per 
l’apparecchiatura base di ogni im¬ 
pianto Hi-Fi. Il mobile, come è nel¬ 
la norma B. & O., resta anche in 
questa versione molto piatto, ma i 
comandi e le scale sono sistemati 
sulla parte superiore. Questa dispo¬ 
sizione. che rappresenta una solu¬ 
zione originale e avveniristica offre 
la possibilità di avere a disposizione 
una scala mollo ampia, e quindi 
facilmente leggibile, e dei tasti di 
comando molto larghi. 

COME SI PRESENTA 
IL BEOMASTER 1200 

Come abbiamo già detto, il mo¬ 
bile è molto piatto, il suo spessore 
è di 78 mm, la sua larghezza di 
545 mm e la sua profondità è di 
205 mm. Due piedini pieghevoli 
consentono di fare funzionare l’ap¬ 
parecchio in tre posizioni diverse: 

1) In posizione orizzontale 

2) In posizione inclinata come un 
leggio 

3) In posizione verticale 


In quest’ultimo caso l’apparec¬ 
chio non può essere appoggiato sul 
suo spessore a causa delle piccole 
dimensioni dello stesso, ma i pie¬ 
dini pieghevoli consentono di poter¬ 
lo fissare su una parete e ciò costi¬ 
tuisce una vera e propria novità. 

Le prese sono sistemate in un 
ampio vano in modo tale che i 
connettori non sporgono. Questo ar¬ 
rangiamento risulta molto vantag¬ 
gioso e va sempre più generalizzan¬ 
dosi. Nel vano relativo alle prese 


del Beomaster 1200 vi è una presa 
per antenna AM, una presa per an¬ 
tenna FM - 75 n, le due prese per 
i diffusori, un ingresso per registra¬ 
tore e un ingresso per pick-up. 

Quest’ultimo, grazie ad un com¬ 
mutatore, può adattare sia pick-up 
magnetici che pick-up ceramici. 

Sulla parte superiore del Beoma¬ 
ster 1200 vi è un largo cursore in 
plexiglas per la sintonizzazione del¬ 
la stazione radiofonica preferita. 
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Vista parziale delle ampie scale di sin.- 
onia. 


0 



Come si vede in questa foto la sinto¬ 
nia fine si ottiene in modo semplicissi¬ 
mo. 


Sopra le scale di sintonia relati¬ 
ve alle onde lunghe, medie e ¥W\, 
si trovano a sinistra due potenzio¬ 
metri a cursore che permettono di 
regolare il volume di ogni canale, 
R-destro L-sinistro, in modo indi- 
pendente. A destra di questi poten¬ 
ziometri ve ne sono altri due dello 
stesso tipo per la regolazione dei to¬ 
ni acuti e dei toni bassi. Questi due 
controlli agiscono sui due canali si¬ 
multaneamente. A destra di questi 
due potenziometri a cursore vi è 
una serie di tasti che comandano le 
differenti funzioni delhamplificato- 
re-sintonizzatore. Cdi ultimi tre di 
questi tasti consentono Tascolto di 
tre sezioni FM pre-sintonizzate. 
Queste pre-sintonizzazioni si otten¬ 
gono attraverso tre potenziometri re¬ 
golabili che sono nascosti da un pic¬ 
colo coperchio scorrevole con dici¬ 
tura FM Program, posto nel prolun¬ 
gamento dei tasti. 

L’insieme è in alluminio spazzo¬ 
lato. 


LA TECNICA 

Questo amplificatore-sintonizzato¬ 
re è capace di fornire una potenza 
elFicace di 2 x 15 W (2 x 20 W 
musicali) ed impiega nuovi semi- 
conduttori, come ad esempio tran¬ 
sistori ad effetto di campo e diodi 
a capacità variabile sul gruppo di 
alta frequenza FM. La concezione 
generale è comunque molto clas¬ 
sica. 

Abbiamo poi provveduto ad un 
esame più approfondito dell’appa¬ 
recchio effettuando alcune misure 
che hanno dato i risultati ripor¬ 
tati in tabella L 

SEZIONE 

SINTONIZZATORE FM 

— FM stereo - separazione dei 
canali: 32,5 dB a 1 kHz 

— deenfasi: 18 dB a 5 kFfz 

— Circuito di deenfasi: esso cor¬ 
risponde esattamente alle nor¬ 
me 50 u/s; noi non abbiamo 
rilevato alcuno scarto a 80 Ftz, 
1000 Hz e 5000 Flz fra il risul¬ 
tato della misura e le curve 
raccomandate. 

—- Nelle condizioni solite di misu¬ 
ra Fazione del Controllo Auto¬ 
matico di Frequenza (AFC) a- 
gisce su ± 1 MHz circa. 

SEZIONE 

SINTONIZZATORE AM 

L’apparecchio non dispone di al¬ 
cuna antenna in ferrite incorporata 
per cui necessita collegare una an¬ 
tenna esterna. A questo scopo noi 
consigliamo di impiegare preferibil¬ 
mente, invece di un’antenna posta 
all’interno dell’appartamento, una 
antenna classica. Infatti, abbiamo 
effettuato una prova collegando 
l'apparecchio ad un’antenna collet¬ 
tiva e abbiamo ottenuto ricezioni 
veramente perfette senza alcun di¬ 
sturbo parassita, 

SEZIONE AMPLIFICATORE 

Durante le nostre prove la curva 
di risposta a 1 W e a 15 W, quando 
i controlli di tonalità erano in posi¬ 
zione zero, è risultata veramente 
piana. L’azione dei potenziometri di 
tonalità è risultata leggermente su¬ 
periore a quella indicata dalla Casa. 
Ogni canale amplificatore è equi¬ 


paggiato di un correttore lisiologi- 
co collegato al potenziometro di vo¬ 
lume. Le curve di risposta riportate 
in tabella 1 sono state ottenute 
con i potenziometri di volume in 
posizione massima per eliminare 
l’azione del correttore fisiologico ad 
essi collegato. 

Questo tipo di montaggio del cor¬ 
rettore fisiologico è accettabile, ma 
è doveroso considerare che Fazione 
del correttore è funzione della ten¬ 
sione d’ingresso; dato che general¬ 
mente le tensioni delle sorgenti non 
sono le stesse. Inoltre l’apparec¬ 
chio non è munito del dispositivo 
di bilanciamento degli ingressi e ci 
si può dolere del fatto che il cor¬ 
rettore fisiologico non sia elimina¬ 
bile. In effetti, comunque, durante 
il nostro test questo inconveniente 
non si è fatto notare in quanto le 
enormi possibilità dei controlli di 
tonalità hanno consentito di com¬ 
pensare largamente gli effetti del 
correttore fisiologico automatico. 

La correzione RIAA, come si può 
rilevare dalla tabella II, è veramen¬ 
te ottima, tuttavia, come in molti 
altri amplificatori l’uscita per regi¬ 
stratore si ottiene su un divisore di 
tensione. A causa di ciò c evidente 
che il cavo di collegamento dovrà 
essere molto buono e il più corto 
possibile, in modo da evitare una 
leggerissima perdita sugli acuti nel¬ 
la registrazione (3 dB a 15 kHz). 

La sensibilità degli ingressi dalle 
prove riportate in tabella IH è ri¬ 
sultata uguale 0 addirittura miglio¬ 
re rispetto a quanto dichiarato dalla 
Casa costruttrice. 

Un’altra sorpresa ci è stata ri¬ 
servata durante la prova della di¬ 
storsione armonica i cui risultati so¬ 
no riportati in tabella IV. Infatti le 
distorsioni sono risultate veramente 
insignificanti per l’ascolto in qual¬ 
siasi condizione di potenza d’uscita. 

TECNOLOGIA 

Dalla foto riprodotta nella pri¬ 
ma pagina di questo articolo si 
può dedurre facilmente che il 
Beomaster 1200 è composto da due 
parti. Quando viene aperto, per 
eventuali riparazioni, tutta la parte 
elettronica risulta facilmente acces¬ 
sibile e ciò costituisce un altro in¬ 
dubbio pregio di questo apparec¬ 
chio. 
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1 componenti sono tutti di buona 
qualità, e il montaggio risulta ef¬ 
fettuato in modo scrupoloso. 

I transistori di uscita non sono 
montati su radiatore, ma diretta¬ 


mente sul fondo dello chassis, pro¬ 
tetti da un involucro plastico. Dopo 
un’ora di funzionamento la tempe¬ 
ratura dello chassis è risultata di 
50''C e ciò praticamente non crea 
alcun inconveniente. 


TABELLA I 

Curva di risposta in posizione lineare 

Azione dei controlli di toni 

Frequenza 

1 w 

15 W 

- 

-h 

40 Hz 

-0,5 clB 

-^0,5 dB 

-19 dB 

+ 17 dB 

100 Hz 

-0,5 clB 

0 dB 

-14 dB 

+ 15 dB 

200 Hz 

-0,5 dB 

0 dB 

- 9 dB 

+ 8 dB 

500 Hz 

-0.5 dB 

0 dB 

- 2 dB 

+ 1 dB 

1.000 Hz 

0 dB 

0 dB 

0 dB 

0 dB 

2.000 Hz 

0 dB 

0 dB 

- 2 dB 

+ 2 dB 

5.000 Hz 

0 dB 

0 dB 

- 8 dB 

+ 9 dB 

10.000 Hz 

0 dB 

0 dB 

-13 dB 

+ 13 dB 

15.000 Hz 

0,2 dB 

0 dB 

-15 dB 

+ 16 dB 

20.000 Hz 

0,2 dB 

0 dB 

-- 



TABELLA II 

Frequenza 

Curva di risposta 
del preamplificatore 

Curva RIAA 

40 Hz 

+ 16 dB 

+ 18 dB 

100 Hz 

+ 13,5 dB 

+ 15,1 dB 

500 Hz 

F 3 dB 

+ 2,7 dB 

1.000 Hz 

0 dB 

0 dB 

5.000 Hz 

- 8 dB 

- 8,2 dB 

10.000 Hz 

- 13 dB 

- 13,8 dB 

15.000 Hz 

— 16 dB 

- 17,2 dB 


TABELLA 

111 



Ingresso 

Sensibilità 

massima 

Tensione 

massima 

ammissibile 

Caratteristiche 
del costruttore 
sensibilità 
massima 

Pick-up magnetico 

3 mV 

70 mV 

4 mV 

Pick-up ceramico 

200 mV 

>1 V 

200 mV 

Registratore 

200 mV 

>1 V 

200 mV 


TABELLA IV 


Percentuale di distorsione armonica 

Frequenze 

Potenza 

d'uscita 


1 W 

15 W 

40 Hz 

0,006% 

0,090%! 

1.000 Hz 

0,005% 

0,012% 

10.000 Hz 

0,005% 

0,012%o 



Come si può iioiare spostando un pic¬ 
colo coperchio c possibile accedere a 
tre potenziometri per prc-sintonizzarc 
ire stazioni 



La foto illiistru i potenziometri regola¬ 
tori di volume a sinistra e i potenziome¬ 
tri per il controllo dei toni a destra. 


CONCLUSIONE 

Dalle prove da noi effettuate è 
risultato chiaramente che Tamplifi- 
catore sintonizzatore stereo Beoma- 
ster 1200 ò uno dei migliori appa¬ 
recchi oggi disponibili in commer¬ 
cio. Sotto alcuni aspetti esso rap 
presenta anche una originale novi¬ 
tà mentre sotto altri esso non fa 
che confermare la famosa ed ap¬ 
prezzata tradizione B. & O. 

Gli unici appunti che si possono 
muovere ad una simile realizzazio¬ 
ne sono: 

— Assenza del dispositivo di bilan¬ 
ciamento fra i diversi ingressi. 

— Assenza di un’antenna in ferrite 
per AM. 

— Controlli di tonalità che agisco¬ 
no simultaneamente sui due ca¬ 
nali, diversamente da ciò che 
viene attuato su molti apparec¬ 
chi di alta classe come questo. 

I pregi di questa apparecchiatura 
sono invece innumerevoli e fra que¬ 
sti citiamo i più importanti: 

— Ubicazione delle prese (poste in 
un vano) 

— Prese DIN standardizzate. 
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— Regolazione indipendente del 
volume sui due canali. 

— Eccellente separazione fra i ca¬ 
nali in FM stereo. 

— Tre stazioni pre-sintonizzabili in 
FM. 

— Ottima protezione dei transisto¬ 
ri di potenza. 

— Notevole semplicità di sintoniz¬ 
zazione su tutte le gamme. 

— Eccellente musicalità. 

— Aspetto nuovo ed originale. 

Per concludere possiamo afferma¬ 
re che il rapporto qualità/prezzo è 
eccellente la tecnologia molto buo¬ 
na, la tecnica avanzatissima, la li¬ 
nea elegante ed originale, le pre¬ 
stazioni veramente notevoli. 

SPECIFICHE 

DEL COSTRUTTORE 

SEZIONE SINTONIZZATORE 

Gamme d'onda: FM-OL-OM 
Sensibilità: FM 2 pV/26 dB s/d 
OL 22 pV/lO dB s/d 
OM 25 uV/10 dB s/d 

Sintonia FM mediante diodi 
varicap: 

3 stazioni pre-sintonizzabili 

Decoder stereo incorporato 
Separazione fra i canali: 30 dB a 

1 kHz 

Soppressione delle frequenze pilota: 
35 dB 

Distorsione armonica: < 0,5% 

SEZIONE AMPLIFICATORE 

Potenza d’uscita: 

2x15 W indistorti 
Risposta di frequenza: 

20 40.000 Hz a ± 1,5 dB 

Distorsione armonica: 

< 1% a 15 W 

Controlli di toni: 

bassi +16 - 8 dB a 40 Hz; 

acuti -f 14 - 13 dB a 12.500 Hz 
Sensibilità degli ingressi: 
pick-up magnetico 4 mV/47 kH; 
pick-up ceramico 200 mV/470 kO; 
registratore: 200 mV/470 kH 
Uscita 4 -i- 16 H; 

Uscita cuffia: 100 iì 
Rapporto segnale/disturbo: 

65 dB a 15 W 
Dimensioni: altezza 78 mm 
larghezza 546 mm 
profondità 205 mm 
Peso: 6 kg 



millivoltmetro 
larga banda 

€ÌÌTRl> 


MILLIVOLTMETRO A LARGA BANDA 

La misura di piccole tensioni alternate ha assunto una notevole importanza 
nel campo delle applicazioni elettroniche. Un requisito essenziale per gli 
strumenti adatti a queste misure è che la loro inserzione non perturbi le 
condizioni del circuito su cui si fa la misura. 

La curva di risposta dev'essere fedele per tutte le frequenze della banda 
passante. Numerose sono le applicazioni possibili di un buon millivoltme¬ 
tro, come rUK 430/A. Può essere usato per misure di rumore di fondo, 
di disturbo residuo, di alternata sugli alimentatori, per misure delle caratte¬ 
ristiche di frequenza e guadagno sugli amplificatori, per il rilievo di 
caratteristiche sui quadripoli attivi e passivi, come rivelatore esterno in 
misure con ponti a bassa e alta frequenza ecc. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 


Gamme di tensione: 
Decibel: 

Campo di frequenza: 
Taratura: 

Precisione di taratura: 
Resistenza di ingresso: 

Alimentazione. 
Transistori impiegati: 
Diodi impiegati: 


10-30-100-300 mVc.a. 
1-3-10-30-100-300 Vc.a. 
—40 a -fSO dB in 10 gamme 
da 10 Hz a 3 MHz 
ifalore efficace per tensione sinusoidale 

5% 

500 kn per la sensibilità da 10 mVc.a. a 1 VcJi. 
1 MH per la sensibilità da 3 a 300 Vcji. 

pila da 9 Vc.c. 
4 X AF172 
4 X AA138 


Prezzo netto imposto L. 6.500 * 

* Escluso contenitore e strumento. 
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I comandi a pedale 
per strumenti musicali 

prima parte di L. BIANCOLI 


Qualsiasi complesso orchestrale moderno è oggi paragonabile ad una pic¬ 
cola centrale elettrica, a seguito dell’enorme sviluppo degli strumenti mu¬ 
sicali elettronici. Indipendentemente dalla loro natura, ossia dal fatto che 
si tratti di una chitarra, di un organo, di una fisarmonica amplificata, o 
altro, i comandi a pedale sono oggi una necessità assoluta, in quanto 
lasciano libere le mani dell’esecutore per svolgere altri compiti indi¬ 
spensabili. Ebbene, in questa prima parte dell’articolo esamineremo come 
è possibile trasformare in comando a pedale un controllo pre-esistente 
dell’amplificatore (qualunque esso sia), mentre nella seconda descri¬ 
veremo la tecnica realizzativa della più moderna innovazione in fatto 
di produzione di suoni insoliti, che certamente molti dei nostri lettori 
vorranno tradurre in pratica. 



ei moderni complessi or¬ 
chestrali sussiste sempre 
più la tendenza ad otte¬ 
nere dagli strumenti musicali suo¬ 
ni ed effetti acustici insoliti, atti a 
colpire la fantasia e la sensibilità 
del pubblico, e ad attribuire agli 
esecutori la massima possibile ori¬ 
ginalità di stile. 

Da questa tendenza è derivato lo 
sforzo dei tecnici, attraverso il qua¬ 
le è stato possibile realizzare stru¬ 
menti musicali elettronici in grado 
di imitare i suoni prodotti da vari 
tipi di strumenti noti, nonché mo¬ 
dulare Tintensità e la frequenza di 
tali suoni, per ottenere i cosiddetti 
effetti speciali. Ad esempio, sappia¬ 
mo bene che i moderni organi elet¬ 
tronici permettono di variare il re¬ 
gistro dei suoni prodotti, mediante 
opportuni stadi distar sori, tanto da 
imitare il suono del violino, quello 
del sassofono, della chitarra, del 
flauto, dello stesso organo classico, 
ecc. 


L’imitazione del timbro viene ot¬ 
tenuta facendo in modo che i se¬ 
gnali prodotti vengano modificati 
nella forma d’onda, aggiungendo 
alla frequenza fondamentale diver¬ 
se armoniche, dosate nell’ordine e 
nell’entità in modo controllabile at¬ 
traverso gli appositi comandi di re¬ 
gistro. Nella chitarra elettrica, 
sfruttando le leggi che governano 
i moti oscillatori delle corde, è pos¬ 
sibile variare in modo gradevole il 
timbro usufruendo alternativamen¬ 
te o in combinazione di captatori 
magnetici sistemati in varie posizio¬ 
ni lungo lo sviluppo lineare delle 
corde. In altri strumenti ancora 

— invece — il timbro viene altera¬ 
to mediante la semplice aggiunta 

— lungo il percorso del segnale 
in seno all’amplificatore — di spe¬ 
ciali filtri selettivi che mutilano il 
segnale di alcune sue parti esaltan¬ 
done altre, o di speciali stadi fun¬ 
zionanti in prossimità delle condi¬ 
zioni di saturazione o di interdizio¬ 



ne, col conseguente effetto di inter¬ 
ruzione improvvisa dei suoni pro¬ 
dotti. 

Qualunque sia l’alterazione che 
si desidera ottenere, essa è di soli¬ 
to regolabile mediante appositi con¬ 
trolli. il cui intervento permette di 
dosare l’effetto ottenibile a secon¬ 
da delle esigenze, dell’intensità, del¬ 
la frequenza, del tipo di esecuzio¬ 
ne, e dei gusti deH’esecutore. 

Orbene, tali controlli sono a vol¬ 
te costituiti da commutatori, le cui 
manopole di comando sono a por¬ 
tata di mano del musicista; molto 
più spesso — tuttavia — sono co¬ 
stituiti da potenziometri, comandati 
attraverso un’apposita manopola 
presente sul pannello frontale della 
parte elettronica. 

Nella maggior parte delle appa¬ 
recchiature moderne, alcuni di que¬ 
sti comandi vengono realizzati sot¬ 
to forma di pedali, collegati all’ap¬ 
parecchio mediante cavi schermati 
flessibili e di lunghezza adeguata. 

Esistono però numerose apparec¬ 
chiature nelle quali l’uso di coman¬ 
di a pedale sarebbe comodo, ma 
non è stato attuato. Di conseguen¬ 
za, può essere certamente utile esa¬ 
minare quali sono le applicazioni in 
cui un comando può essere trasfor¬ 
mato dal tipo manuale al tipo a pe¬ 
dale, e conoscere i sistemi più sem¬ 
plici per realizzare la trasformazio¬ 
ne, con una modifica che può es¬ 
sere facilmente tradotta in pratica 
da chiunque lo desideri, con poco 
sforzo, spesa limitata, ed un po’ di 
pazienza e di abilità. 
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I VARI TIPI DI COMANDI 
A PEDALE 

In qualsiasi strumento musicale 
funzionante con un amplificatore 
(come ad esempio la chitarra elet¬ 
trica nelle sue innumerevoli ver¬ 
sioni, il «basso elettronico», ecc.), 
il comando più importante è certa¬ 
mente quello che permette di dosa¬ 
re l’intensità del suono, vale a dire 
il controllo di volume. 

In genere, ogni amplificatore ne 
prevede due; uno di essi stabili¬ 
sce la potenza massima che l’alto¬ 
parlante deve essere in grado di ero¬ 
gare, a seconda del volume della 
sala, dell’affollamento, e del tipo di 
musica. L’altro, di uso più frequen¬ 
te, serve per inserire o disinserire 
Lamplificazione elettronica, con va¬ 
rie gradazioni intermedie. 

Nelle chitarre elettriche, questo 
comando è spesso costituito da una 
manopola che si trova direttamen¬ 
te sulla cassa dello strumento; in 
tal caso, la sua regolazione implica 
inevitabilmente un sia pur breve al¬ 
lontanamento della mano dalle cor¬ 
de, approfittando di una pausa a 
volte non voluta. 

Per evitare ciò, può essere utile 
realizzare questo comando nella 
versione a pedale, come si osserva 
nello schema a blocchi di figura 1. 
In essa, S rappresenta lo strumen¬ 
to munito del suo o dei suoi trasdut¬ 
tori. Il segnale elettrico in tal modo 
ottenuto viene applicato all’ingres¬ 
so di un preamplificatore (P), il 


cui collegamento all’amplificatore 
di potenza (A), munito del control¬ 
lo di intensità, viene effettuato ap¬ 
punto attraverso il comando a pe¬ 
dale. Di conseguenza, una volta sta¬ 
bilita la potenza massima tramite il 
comando manuale presente nell’am¬ 
plificatore di potenza, il pedale per¬ 
mette di inserire, disinserire e do¬ 
sare l’amplificazione a seconda del¬ 
le esigenze, liberando quindi com¬ 
pletamente le mani dell’operatore. 

Un effetto del tutto analogo può 
essere ottenuto nei confronti della 
variazione del tono: anche questo 
comando è spesso presente sulla 
cassa della chitarra, sotto forma di 
un potenziometro munito di mano¬ 
pola di comando, e può assumere 
invece la forma di comando a pe¬ 
dale come si osserva nello schema 
a blocchi di figura 2. Il comando 
agisce naturalmente nei confronti 
del preamplificatore, provvedendo 
al taglio o all’esaltazione delle alte 
o delle basse. In alcuni casi, è pos¬ 
sibile con un unico comando otte¬ 
nere un responso lineare al centro 
della rotazione e l’attenuazione di 
un’estremità della gamma con esal¬ 
tazione simultanea dell’altra da un 
lato dell’escursione, e l’opposto dal¬ 
l’altro lato. 

La figura 5 illustra una terza pos¬ 
sibilità di applicazione del coman¬ 
do a pedale, che agisce in questo 
caso nei confronti del cosiddetto di- 
storsorCy che conferisce al suono un 
effetto del tutto particolare. 


Il leiLui'e rammenterà certamente 
che un tipo di distorsore è stato a 
suo tempo descritto nef^numero 5 
del 1969 di Sperimentare, a pag. 
561. Tale dispositivo comprendeva 
due diversi comandi, di cui uno per 
il timbro ed uno per il volume. Or¬ 
bene, uno di essi può appunto es¬ 
sere realizzato nella versione a pe¬ 
dale, con evidenti vantaggi. 

L’effetto acustico di uno strumen¬ 
to musicale può essere reso ancora 
più gradevole modulandolo in in¬ 
tensità, cosa facilmente ottenibile 
ad esempio con l’aggiunta del «vi¬ 
brato» all’amplificatore di una chi¬ 
tarra elettrica, oppure modulandolo 
in frequenza con l’aggiunta del co¬ 
siddetto «tremolo» in uno strumen¬ 
to nel quale i suoni vengano pro¬ 
dotti da circuiti oscillatori elettro¬ 
nici. 

Nel primo caso, si fa uso di uno 
stadio ad amplificazione variabile, 
la cui polarizzazione di griglia o di 
base (a seconda che si tratti rispet¬ 
tivamente di una valvola o di un 
transistore) viene variata ritmica- 
mente con un segnale avente una 
frequenza di pochi Hertz. In tal 
caso, variando l’ampiezza di questo 
segnale di polarizzazione, è possi¬ 
bile variare l’entità della modula¬ 
zione di ampiezza, ottenendo l’ef¬ 
fetto del vibrato. 

Nel secondo, la variazione viene 
invece apportata direttamente sulla 
frequenza delle oscillazioni prodot¬ 
te per ciascuna nota, tramite uno 



Fig. 1 - Schema a blocchi illustrante Vapplicazione di un co¬ 
mando a pedale tra il preamplificatore (P) e Pamplificatore 
(A), per controllare il volume dei suoni prodotti dalValto- 
parlante, e provenienti dallo strumento S. 



Fig. 2 - Lo stesso principio di cui alla figura 1 può essere 
sfruttato per controllare il tono, attenuando le alte o le basse 
mediante un potenziometro azionato a pedale, facente capo 
al preamplifìcatore. 


Fig. 5 - Il comando a pedale può essere applicato anche ad 
un distorsore, per dosare la variazione del timbro dei suoni 
prodotti dallo strumento. 



Fig. 4 - Anche il vibrato può essere dosato con un comando a 
pedale, cosa che consente di ottenere effetti assai gradevoli, 
specie su accordi di riempimento delle pause musicali, o sui 
motivi lenti suonati in «assolo». 
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F/g. 5 - Schema a blocchi illustrante la posizione del dispositivo «Uaa-Uaa», di cui 
diremo nella seconda parte di questo articolo, con relativo comando a pedale. 


Stadio a «reattanza». In entrambe 
le applicazioni — comunque — il 
fenomeno può essere reso regolabile 
con un controllo potenziometrico, 
realizzato a pedale e disposto nel 
modo indicato alla figura 4. 

Non è certamente questa l'occa¬ 
sione adatta per descrivere sistemi 
di distorsione, di vibrato o di tre¬ 
molo, in quanto già numerose altre 
volte ci siamo occupati di questi 
argomenti: il lettore che volesse do¬ 
cumentarsi in merito non dovrà 
fare altro che sfogliare le ultime 
annate sia della Rivista Selezione 
di Tecnica Radio TV, sia della con¬ 
sorella Sperimentare. Una recentis¬ 
sima innovazione — certamente 
non ancora nota a tutti — è inve¬ 
ce — quella del dispositivo definito 
con lo strano termine onomatopei¬ 
co di «Uaa-Uaa», che forse rende 
abbastanza bene l'idea dell’effetto 
che esso consente di ottenere. 

In pratica, si tratta di un circuito 
speciale che viene inserito tra lo 
strumento (o per meglio dire tra il 
suo trasduttore) e il preamplifica¬ 
tore, mediante il quale è possibile 
modificare gradatamente la curva 
di responso nei confronti delTintero 
segnale complesso, tramite l’intro¬ 
duzione in serie di speciali filtri 
selettivi. 

Anche in questo caso, il coman¬ 
do può essere del tipo a pedale 
(come si nota alla figura 5), adot¬ 
tando però criteri diversi da quelli 
fino ad ora citati. Della realizzazio¬ 
ne di questo dispositivo — comun¬ 
que — ci occuperemo nella secon¬ 
da ed ultima parte di questo arti¬ 
colo. 

Se ora consideriamo a titolo di 
curiosità i diversi effetti che è pos¬ 
sibile ottenere in un'esecuzione or¬ 
chestrale, disponendo di tutti gii 
accorgimenti citati, non è difficile 
intuire i vantaggi derivanti dalla 
disponibilità di un impianto di am¬ 
plificazione come quello illustrato 
alla figura 6. In esso, Io strumento 
S (ad esempio una chitarra elettri¬ 
ca) è di per se stesso munito di 
tre trasduttori (o captatori magne¬ 
tici) disposti in tre diverse posizio¬ 
ni (vedi articolo su Sperimentare 
N. 7 1969, pag. 511) e seleziona¬ 
bili mediante un apposito commu¬ 
tatore a portata di mano del musi¬ 
cista. Segue il dispositivo «Uaa- 
Uaa» di cui si è detto, con relativo 


comando a pedale. Il segnale elet¬ 
trico viene successivamente appli¬ 
cato al preamplificatore, dopo di 
che passa attraverso il distorsore ed 
il dispositivo per il vibrato, prima 
di raggiungere l’amplificatore finale. 

In totale, sono dunque presenti 
ben quattro comandi a pedale, cia¬ 
scuno dei quali compie una funzio¬ 
ne specifica. Naturalmente, i tre 
pedali per il controllo dell’effetto 
«Uaa-Uaa», della distorsione e del 
vibrato, sono tutti subordinati a 
quello del volume. Quando questo 
non viene azionato, nessun suono 
apprezzabile esce dall’altoparlante, 
per cui gli altri tre comandi per¬ 
dono totalmente la loro importanza. 

Considerando però il fatto che il 
musicista ha le mani completamen¬ 
te libere, e che dispone invece di 
due piedi con i quali azionare i vari 
comandi, è possibile ottenere le se¬ 
guenti combinazioni, basate sul fat¬ 
to che uno dei due piedi è inevita¬ 
bilmente impegnato dal comando a 
pedale per il volume. 

1) Lo strumento può funzionare 
senza amplificazione, con volu¬ 
me a pedale escluso, per il solo 
effetto di accompagnamento. 

2) Conferendo un’ amplificazione 
dosata tramite il pedale del vo¬ 
lume, sono possibili sia l’accom¬ 
pagnamento semplice amplifica¬ 
to, sia l’esecuzione di brani co¬ 
me «solista». 

3) Il suono amplificato può essere 
dosato come intensità, ed abbi¬ 
nato all’effetto «Uaa-Uaa» a pia¬ 



cere, mediante il secondo piede 
ed il relativo pedale. 

4) Sempre dosando Tamplificazio- 
ne con un piede, è possibile va¬ 
riare il timbro con l’altro, trami¬ 
te il distorsore. 

5) Ogni qualvolta lo si ritiene op¬ 
portuno per un effetto speciale, 
il suono può essere vibrato azio¬ 
nando col secondo piede l’appo¬ 
sito pedale. 

6) Infine, se è stata prevista la 
possibilità di fissare in una po¬ 
sizione prestabilita il pedale del 
volume, (ad esempio con una 
staffa ad «U» che blocca il pe¬ 
dale del volume in una data 
posizione), è possibile combina¬ 
re tra loro (grazie alla disponi¬ 
bilità di due piedi liberi) due 
dei tre effetti disponibili, vale a 
dire «Uaa-Uaa» con vibrato o 
distorsione, oppure distorsione 
con vibrato, dosandoli indipen¬ 
dentemente. 

Ora che abbiamo chiarito le di¬ 
verse possibilità di sfruttamento del 
comando a pedale di tipo potenzio¬ 
metrico, non ci resta che esami¬ 
narne i criteri realizzativi. 


REALIZZAZIONE 
DI COMANDI 
A PEDALE 

Per consentire l’uso di un piede 
per provocare il movimento rotato¬ 
rio dell’albero di comando di un 
potenziometro nei due sensi, è in¬ 
dispensabile trasformare un movi- 



Fig. 6 - Altro schema a blocchi illustrante un impianto di amplificazione con quattro 
comandi a pedale, per ottenere vari effetti dosabili a piacere, anche con eventuali 
abbinamenti. 
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SENSI DI ROTAZIONE 



fig. 7 - Esempio di struttura del comando 
a pedale del tipo a pedana rotante. 

mento lineare in una rotazione, cosa 
che può essere agevolmente tradot¬ 
ta in pratica mediante due diversi 
sistemi: il primo di essi è di più 
facile attuazione, ma presenta una 
minore sicurezza di funzionamento, 
mentre il secondo è più complesso 
ma assai più duraturo. 

Naturalmente, sarebbe sempre 
possibile realizzare un pedale nel 
modo illustrato alla figura 7, me¬ 
diante due contenitori cilindrici si¬ 
stemati uno nelhaltro, di cui quello 
superiore fissato al perno del po¬ 


tenziometro, e quello inferiore al 
corpo dello stesso. In tal caso — 
però — il piede dovrebbe agire 
di per se stesso in senso rotatorio, 
con difficoltà notevoli perfettamen¬ 
te intuibili. 

IL SISTEMA A PULEGGIA 

La figura S è un disegno che il¬ 
lustra il principio più semplice del 
sistema di conversione del movi¬ 
mento meccanico. Il potenziome¬ 
tro viene fissato ad una squadretta 
ad «L», in modo che —alLinter- 
no del pedale — Lalbero di coman¬ 
do risulti orizzontale, e perpendico¬ 
lare alla lunghezza del pedale 
stesso. 

Al suddetto albero viene fissata 
una puleggia, il cui diametro deve 
essere calcolato come vedremo tra 
breve, facendo in modo che essa si 
trovi alla distanza di qualche mil¬ 
limetro dal dado di fissaggio del 
potenziometro. 

Il gancio visibile in alto viene fis¬ 
sato al di sotto delLestremità ante¬ 
riore della parte superiore mobile 
del pedale. Ad esso fa capo una fu¬ 
nicella di nailon (del tipo per can¬ 
ne da pesca, con diametro di circa 
1 mm), che compie un giro ed un 


quarto intorno alla puleggia. L’estre¬ 
mità opposta della funicella viene 
poi annodata ad una molla di tra¬ 
zione a spirale, realizzata in ac¬ 
ciaio armonico da 1,5 mm di dia¬ 
metro, e consistente in 25 spire af¬ 
fiancate, avvolte su di un perno ci¬ 
lindrico del diametro di 6 mm. 

L’estremità opposta di questa 
molla di trazione viene a sua volta 
fissata ad un alberello trasversale, 
che viene teso parallelamente al¬ 
l’albero del potenziometro, nella 
parte posteriore del corpo fisso del 
pedale. 

A questo punto risulterà intuitivo 
per il lettore il fatto che quando 
il pedale viene abbassato, il gancio 
scende, e cede alla trazione della 
funicella di nailon dovuta alla mol¬ 
la a spirale. La funicella, durante 
il suo movimento, provoca la rota¬ 
zione della puleggia, che la trasmet¬ 
te meccanicamente al potenziome¬ 
tro. Quando invece il pedale viene 
lasciato libero, la forza che lo co¬ 
stringerà a riassumere la posizione 
originale (di cui diremo, e che deve 
essere maggiore di quella della mol¬ 
la a spirale) provoca l’effetto op¬ 
posto. 

Una volta chiarito il metodo di 
conversione del movimento lineare 
in movimento rotatorio, la figura 9 
chiarisce in tutti i dettagli la strut¬ 
tura del pedale. Esso può essere fa¬ 
cilmente realizzato modificando op¬ 
portunamente un pedale per mac¬ 
china da cucire, in fusione di allu¬ 
minio, dopo averne asportato il 
reostato contenuto per variare la ve¬ 
locità del motorino elettrico. 

Il numero 1 indica la base di 
appoggio al suolo, e 2 indica invece 
la parte mobile (vista in sezione 
trasversale), ruotante intorno al per¬ 
no 5 per tutta l’escursione delimi¬ 
tata dal fermo 4 nello spazio iden¬ 
tificato dal numero 5. 

Al perno 6 viene fissata la molla 
a spirale (vedi figura 8). Il numero 
7 indica la squadretta che supporta 
il potenziometro, mentre la puleg¬ 
gia non è visibile in quanto è na¬ 
scosta dal corpo della squadretta 
stessa e dal potenziometro. La funi¬ 
cella di nailon 8 viene poi aggancia¬ 
ta all’anello della vite 9, fissata nella 
sporgenza della fusione indicata 
dal numero 10. 

La molla 11, rappresentata late¬ 
ralmente, mantiene il pedale in po- 



Fig. 8 - Principio di junzionamento del sistema di trasmissione meccanica a 
puleggia, impiegante una funicella di nylon ed una molla di richiamo. Questa 
molla deve essere sempre sotto tensione meccanica, anche quando il potenziometro 
è al minimo, o quando il piede non è sul pedale. 
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sizione sollevata, e la sua energia 
meccanica deve essere tale da pro¬ 
vocare la tensione della molla a 
spirale 12 fino al punto di fermo 
dell’escursione del pedale. Il nu¬ 
mero 15 identifica infine il cavetto 
schermato, che — partendo dai tre 
contatti del potenziometro — per¬ 
mette il collegamento al dispositi¬ 
vo elettronico da controllare. 

Vediamo ora come è possibile 
calcolare il diametro della puleggia. 
In genere, i potenziometri sono 
provvisti di un albero, che può 
compiere una rotazione di un cer¬ 
to numero di gradi, solitamente pari 
a 270. Ove ciò non corrisponda alla 
realtà, sarà possibile accertare la ro¬ 
tazione esatta consultando i catalo¬ 
ghi della fabbrica che ha prodotto 
il potenziometro usato a tale scopo. 

Noto dunque l’angolo di rotazio¬ 
ne, è necessario misurare con pre¬ 
cisione la lunghezza dell’escursione 
del pedale. Essa potrà ammontare a 
vari millimetri, che indicheremo con 
«1». Ciò premesso, occorrerà che 
tale lunghezza corrisponda ad una 
frazione della circonferenza della 
gola della puleggia, in relazione al 
rapporto tra un giro completo 
(di 560'’) e l’angolo effettivo di 
rotazione. 

Indicando con «a» l’angolo di 
rotazione in gradi, il rapporto «r» 
tra la circonferenza e la lunghezza 
dell’escursione è dato da: 
r = 360 : a 

Una volta eseguita questa sem¬ 
plice divisione, non resterà che mol¬ 
tiplicare la lunghezza «1» dell’escur¬ 
sione per il valore ottenuto, per 
ricavare la circonferenza interna 
della gola della puleggia. 

Facciamo ora un esempio pra¬ 
tico. Supponiamo che il potenzio¬ 
metro consenta una rotazione di 
265'^, e che l’escursione del pedale 
(N" 5 alla figura 9) sia di 50 mm. 
Avremo perciò: 

r = 560 : 265 = 1,55 circa 

La circonferenza utile «c» della 
puleggia sarà pari a: 

c = 50 X 1,55 = 40,5 mm 

Dividendo ora tale valore della 
circonferenza per il fattore 5,14, ot¬ 
terremo il diametro interno, pari a 
40,5 X 5,14 ^ 12,89 mm 
che potrà essere arrotondato a 
15 mm. Le eventuali tolleranze in 



Fig. 9 - Disegno illustrante in sezione la struttura del pedale con trasmissione 
a puleggia, onde mettere in evidenza la posizione dei diversi componenti. 


gioco potranno forse impedire che 
il potenziometro raggiunga esatta¬ 
mente la posizione di massima o di 
minima rotazione: in genere — tut¬ 
tavia — l’errore ottenuto può esse¬ 
re considerato trascurabile agli ef¬ 
fetti pratici. 

La figura 10 illustra dunque il 
profilo della puleggia adatta al caso 
dell’esempio, mettendo in evidenza 
i punti nei confronti dei quali oc¬ 
correrà controllare il diametro. Le 
pulegge di questo tipo sono dispo¬ 
nibili in commercio in varie misure, 
sebbene possa essere difficile trovare 
proprio quella adatta. In ogni mo¬ 
do, si rammenti che basterà acqui¬ 
starne una leggermente maggiore 
del necessario, ed adattarla facil¬ 
mente mediante tornitura. Diver¬ 
samente, si potrà fissarla ad un al¬ 
berello di diametro adatto, e farla 
ruotare velocemente con un trapa¬ 
no elettrico. In tali circostanze, con 
una semplice limetta triangolare 
sarà possibile regolarne il diametro 
al valore voluto. 

La molla che provoca il ritorno 
del pedale alla sua posizione origi¬ 
nale quando viene tolta la pressio¬ 
ne del piede deve essere ricavata da 
un nastro di acciaio avente una lar¬ 
ghezza di circa 20-25 mm, ed uno 
spessore di almeno 10-15 decimi 
di millimetro. Essa verrà sagomata 
nel modo illustrato alla figura 11, q 
verrà installata in modo che passi 
dietro all’alberello trasversale indi¬ 
cato dal numero 6 alla figura 9. 

Per quanto riguarda le connes¬ 
sioni tra il cavetto schermato ed il 
potenziometro, esse sono del tutto 
convenzionali, nel senso che — co¬ 
me accade in genere — la funzione 



VITE DI 
FISSAGGIO 


0 6 mm 



13 mm 


T 


Fig. 10 - Aspetto della puleggia di tra¬ 
smissione, vista di profdo, con un diame¬ 
tro riferito alFesempio fatto net testo. 
Il diametro interno del foro passante 
deve essere adatto alFalbero del poten¬ 
ziometro. Le pulegge di questo tipo sono 
reperibili presso la G.B.C. Italiana, tra i 
componenti meccanici per scale parianti 
di ricevitori radio ecc. 



Fig. 11 - Aspetto della molla in nastro di 
acciaio, mediante la quale si provoca il 
ritorno del pedale alla posizione origi¬ 
nale, quando viene meno la pressione 
del piede. 
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SEGNALE 
DA DOSARE 


Fig. 12 - Connessioni al polenziomeiro 
del doppio cavetto schermato, disposto 
in modo tale da ottenere un aumento del 
segnale dosato con la pressione sul pe¬ 
dale, corrispondente alla rotazione in 
senso orario del perno. 

di controllo viene svolta nei con¬ 
fronti di un segnale che deve es¬ 
sere attenuato rispetto ad un valore 
massimo. Occorrono perciò due ca¬ 
vetti schermati, di cui uno facente 
capo al segnale da dosare (ingresso 
del comando a pedale), ed uno al 
segnale dosato (uscita). 

Entrambi i cavetti schermati a- 
vranno la calza metallica collegata 
ad un punto comune di massa, ed 
anche alla massa metallica del pe¬ 
dale, nel modo illustrato alla figu¬ 
ra 12. Si tenga però presente che è 
sempre preferibile usare un cavo 
schermato bipolare, con calza uni¬ 
ca; di conseguenza, quest’ultima 
verrà saldata alla paglietta di sini¬ 
stra del potenziometro, mentre i 
due conduttori faranno capo alle al¬ 
tre due lamelle di contatto, preve¬ 
dendo però un metodo per distin¬ 
guerli tra loro alEestremità opposta, 


dove cioè verrà applicato lo spi¬ 
notto di raccordo al circuito con¬ 
trollato. 

IL SISTEMA 
A CREMAGLIERA 

Come è stato premesso, il meto¬ 
do descritto è il più semplice, ma 
anche il più suscettibile di guastar¬ 
si; questo inconveniente è dovuto 
al fatto che — specie se il pedale 
viene usato frequentemente — la fu¬ 
nicella di nailon è condannata in¬ 
dubbiamente ad un continuo logo¬ 
rìo, che presto o tardi ne provoca 
la rottura. In genere, se il nailon 
è di buona qualità, e se i nodi di 
fissaggio al gancio ed alla molla 
vengono eseguiti con le dovute pre¬ 
cauzioni, si può però fare affida¬ 
mento su circa 2.000-3.000 movi¬ 
menti od anche più, prima che la 
funicella si rompa. 

Volendo altrimenti realizzare il 
dispositivo con maggiore sicurezza 
di durata, si potrà sfruttare una co¬ 
mune cremagliera munita di ingra¬ 
naggio adatto, del tipo facilmente 
reperibile in alcune scatole di costru¬ 
zioni meccaniche per ragazzi (tipo 
«Meccano»). Naturalmente, il rap¬ 
porto tra Tescursione del pedale ed 
il diametro delEingranaggio andrà 
calcolato nel modo precedentemen¬ 
te citato, ed è proprio qui che si ve¬ 
rifica la maggiore difficoltà. Infatti, 
mentre è assai facile adattare il 
diametro di una puleggia del com¬ 
mercio, senza doverne tornire una 
appositamente, non è altrettanto fa¬ 
cile trovare una cremagliera ed un 


ingranaggio con dimensioni ade¬ 
guate. 

Ammesso però che si riesca a 
trovare i componenti necessari, il 
pedale potrà essere allestito nel mo¬ 
do illustrato in sezione trasversale 
alla figura 15. Quasi tutti i numeri 
di riferimento di questa figura cor¬ 
rispondono a quelli di figura 9, ad 
eccezione del numero 8, che indica 
la cremagliera, del numero 9 che in¬ 
dica le viti con cui essa viene fis¬ 
sata al pedale, e del numero 10 che 
identifica la sporgenza della fusione 
di alluminio alla quale viene appli¬ 
cata la suddetta cremagliera. Il nu¬ 
mero 12 indica infine la posizione 
dell’ingranaggio, non visibile in 
quanto nascosto dalla squadretta 7 
e dal corpo del potenziometro. In 
questo caso non è più necessaria 
la molla di richiamo, in quanto il 
ritorno a «zero» è automatico a se¬ 
guito del sollevamento della parte 
mobile del pedale. 

CONCLUSIONE 

In entrambi i casi, il cavo di rac¬ 
cordo alla parte elettronica verrà 
fatto uscire attraverso un gommino 
passa-cavo, applicato al foro che 
dovrà essere praticato nella parte 
anteriore della base del pedale. 
Questo cavo dovrà avere una lun¬ 
ghezza adeguata, ma in ogni caso 
non superiore a 3 m, onde non 
compromettere il responso alla fre¬ 
quenza da parte dell’amplificatore, 
specie se si tratta di un comando 
del volume o del tono. 

Al di sotto della base sarà con¬ 
veniente fissare quattro piedini in 
gomma (non illustrati), che evite¬ 
ranno al pedale di scivolare su 
pavimenti molto lucidi. 

Di tanto in tanto converrà lubri¬ 
ficare il perno 5 per diminuire l’at¬ 
trito, e controllare lo stato della fu¬ 
nicella di nailon. Se dopo un certo 
periodo di tempo il comando diven¬ 
ta rumoroso, ciò è dovuto all’inevi¬ 
tabile logorìo dello strato di grafi¬ 
te, per cui non resterà altra alterna¬ 
tiva che sostituirlo. 

Nella seconda ed ultima parte di 
questo articolo esporremo la realiz¬ 
zazione del dispositivo «Uaa-Uaa», 
naturalmente con comando a pe¬ 
dale. 

(continua) 



Fig. 13 - Disegno illustrante in sezione trasversale la struttura dello stesso comando 
a pedale di cui alla figura 9, realizzato però impiegando una cremagliera con 
ingranaggio in sostituzione della trasmissione a puleggia. 
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CERCAFILI ELETTRONICO 


Il cercafili UK 795 è stato studiato esclu¬ 
sivamente per facilitare il compito di co¬ 
loro che si trovino nella necessità di in¬ 
dividuare rapidamente le estremità di 
un conduttore in apparecchiature piut¬ 
tosto complesse. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tensione di alimentazione: 9 V 

Corrente assorbita: 2,2 mA 

Transistore unigiunzione 
impiegato: 2N2160 

Frequenza di lavoro: 800 Hz circa 


ualsiasi tecnico o radioamato¬ 
re che si sia trovato nella ne¬ 
cessità di individuare rapida¬ 
mente un conduttore in un fascio di fili, 
sa per esperienza come tale ricerca esi¬ 
ga lungo tempo. 

L’impiego dell’ohmmetro non sempre 
facilita questa operazione di ricerca per¬ 
ché, oltre ai puntali che devono essere 
portati successivamente a contatto dei 
diversi terminali, è necessario seguire 
contemporaneamente le indicazioni del¬ 
l’indice sul quadrante dello strumento 
per controllare quando si raggiungono le 
condizioni di corto circuito, che confer¬ 
mano l’individuazione del conduttore ri¬ 
cercato. 


Il cercafili elettronico UK 795 in pra¬ 
tica opera allo stesso modo dell’ohmme¬ 
tro, ma con la differenza che le condi¬ 
zioni di corto circuito sono segnalate da 
una nota di media tonalità, che evita di 
seguire con lo sguardo l’indice dello 
strumento e pertanto consente di con- 
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centrare tutta l’attenzione nelle opera¬ 
zioni di ricerca dei terminali. 

Si tratta di una scoperta... del tutto 
simile a quella del famoso uovo di Co¬ 
lombo, ma si può essere certissimi che 
nel tempo si presenteranno al tecnico 
numerose occasioni in cui l’UK 795 di¬ 
mostrerà tutta la sua utilità! 

Superfluo dire che, oltre che come 
cercafili, l’UK 795 può essere utilizzato 
per la ricerca della continuità di qual¬ 
siasi altro circuito, ed anche come audio¬ 
oscillatore per esercitazioni telegrafiche, 
in questo caso alle boccole relative allo 


OUTPUT, alle quali normalmente de¬ 
vono far capo i conduttori che sono col¬ 
legati ai due puntali, si connetteranno Ì 
terminali di un normale tasto telegra¬ 
fico. 


IL CIRCUITO 
ELETTRICO 

Il circuito elettrico del cercafili UK 
795, che è visibile in figura 1, è assai 
semplice. 

Chiudendo in corto circuito l’uscita 
(OUTPUT), le basi bl e hi deirtran- 


XO 


ó nero 

OUTPUT 

O ROSSO 


+ Ò 

9V 

-O 


T 



R2 



15 K Tri 



2N2160 



RI 

330/1 



16/1 


Fig. 1 - Schema elettrico del cercajili elettronico UK 795. 
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sistore unigiunzione 2N2160 vengono ri¬ 
spettivamente polarizzate attraverso il 
resistore RI da 330 H e dalla resistenza 
che è rappresentata dairaltoparlante. 


11 condensatore Cl, da OJ pF, in que¬ 
ste condizioni inizia a caricarsi attra¬ 
verso il resistore R2 da 15 kH, fino a 
raggiungere il valore critico per cui il 


MONTAGGIO DEI COMPONENTI 

Il montaggio del cercafili elettronico 
UK 795 è elementare: attenendosi alla 
riproduzione serigrafica, a quella foto¬ 
grafica del circuito stampato, e alFesplo- 
so di montaggio, è praticamente impos¬ 
sibile commettere degli errori. 

1* FASE 

• Montare e saldare gli ancoraggi con¬ 
trassegnati nella serigrafia con le let¬ 
tere A, B, il segno - (negativo) e 

X. 

• Montare i resistori RI da 330 H e 
R2 da 15 kfl, ed il condensatore fis¬ 
so da 100 nF, e saldarne i relativi 
terminali al c.s. 

• Montare lo zoccolo porta transistori 
2N2160 secondo la posizione indicata 
in figura 2. 

Ciò fatto il montaggio della basetta a 
circuito stampato risulta ultimato e la 
stessa deve apparire come chiaramente 
illustrato in figura 3. 


A B © X 



Fig. 2 - Disposizione dei componenti sulla basetta a circuito stampato del cerca fili 
elettronico. 



Fig. J - Aspetto della basetta a circuito 
stampato delFUK 795 a montaggio ulti¬ 
mato. 



transistore passa dallo stato di blocco a 
quello di conduzione. 

A questo punto il condensatore comin¬ 
cia a scaricarsi attraverso l’altoparlante 
e di conseguenza, dopo un certo tempo, 
il transistore cessa di condurre e ritorna 
allo stato di blocco. 

Questo ciclo si ripete con una frequen¬ 
za che dipende essenzialmente dal valo¬ 
re della capacità scelta e da quella del 
resistore R2. 

Nel caso dell’UK 795 la costante è 
stata scelta in modo da ottenere una 
frequenza attorno agli 800 Hz, che è la 
più adatta per non disturbare eccessiva¬ 
mente, anche se deve essere udita per 
lunghi periodi di tempo. 


2* FASE 

• Montare sul coperchio del contenito¬ 
re metallico l’altoparlante utilizzando 
le tre viti 2,6MA x 5, con relativi 
dadi, e le apposite squadrette di an¬ 
coraggio. 

Fra l’altoparlante ed il contenitore è 
necessario interporre l’apposito tes¬ 
suto di protezione dell’altoparlante 
stesso. 

• Montare sul coperchio la boccola ros¬ 
sa e quella nera. 

Tutte queste operazioni sono facil¬ 
mente intuibili osservando l’esploso 
di montaggio riportato in figura 5. 


3- FASE 

• Saldare i terminali dell’altoparlante 
con trecciola bianca e gialla, ai due 
ancoraggi del circuito stampato A e 
B come chiaramente illustrato in fi¬ 
gura 4. 

• Collegare la boccola rossa al polo 
positivo della presa polarizzata (per 
la pila). 

• Collegare la boccola nera all’ancorag¬ 
gio X del circuito stampato. 

• Saldare il negativo della presa pola¬ 
rizzata (per la pila) all’ancoraggio 
segnato con il segno — (negativo), 

4^ FASE 

• Fissare alla base del contenitore, me¬ 
diante una vite 3MA x 6 con rela¬ 
tivo dado, il clips a molla che bloc¬ 
ca la pila attenendosi a quanto illu¬ 
strato in figura 5. 

• Fissare alla base del contenitore, co¬ 
me indica la figura 5, la basetta a 
circuito stampato, utilizzando le due 
viti con dado 3MA x 15 e i due di¬ 
stanziatori. 
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TA-1010 



Il nuovo SONY TA-1010 è un amplificatore 
adatto per la riproduzione stereofonica 
dello spettro sonoro. 

Di elevate caratteristiche tecniche, notevole potenza e 
costo economico, esso presenta una distorsione 
minore deirO,5‘yo con 30 W di potenza d’uscita. 

Il piacere tipicamente moderno di disporre di un impianto HI-FI non e piu una 
prerogativa riservata ai soli amatori dell’alta fedeltà, ma si va estendendo a strati 
sempre più vasti di persone. A queste la SONY è lieta di consigliare il nuovo ed 
economico modello TA-1010. che costituisce il nucleo base per la realizzazione di un 
tale impianto. 

Il TA-1010. con il suo pannello comandi, progettato in modo razionale, e il bellissimo 
mobile in legno, si armonizza meravigliosamente in qualsiasi ambiente 
Se desiderate conoscere cosa sia veramente il suono stereofonico ascoltate il TA-1010 
unito ad un registratore e a due diffusori SONY 

Questo amplificatore vi darà certamente più dì quanto vi aspettate dal suo costo 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

20 transistor 5 diodi • Potenza d’uscita: 15 + 15 W con distorsione armonica 
0,5% • Risposta di frequenza: 25 : 40.000 Hz f 0 3 dB • Rapporto segnale disturbo: 
70 dB • Impedenza: 8 • Alimentazione: universale c.a. • Prese per fono 2, 

sintonizzatore, registratore, aux 2 , altoparlanti e cuffia • Dimensioni: 420x 123x247. 


CATALOGO A RICHIESTA 


Prezzo netto imposto L. 87.000 


A CURA DELL'ORGANIZZAZIONE 













• Inserire nel clips la pila, fissare sul¬ 
la stessa la presa polarizzata, e chiu¬ 
dere il coperchio del contenitore, u- 
tilizzando le quattro viti autofilet- 
tanti. 


Il cercafili elettronico UK 795 è pron¬ 
to a funzionare e non richiede pertanto 
alcuna operazione di messa a punto. 

Prezzo netto imposto L. 3.500 


M 125 - REGISTRO 
A SCORRIMENTO 
DINAMICO A 512 BIT 



La SGS, società Generale Se¬ 
miconduttori, lancia sul mercato 
un nuovo elemento MOS, il shift- 
register dinamico M 125. La com¬ 
plessità del dispositivo è di 512 
bit organizzati in due sezioni di 
256 ciascuna. 

Una sezione è provvista di lo¬ 
gica ricircolatoria in modo che il 
dispositivo abbia una grande fles¬ 
sibilità quando viene usato come 
accumulatore. 

Le due sezioni possono essere 
connesse in serie per ottenere la 
funzione di accumulatore a 512 
bit. Questo è particolarmente uti¬ 
le per rigenerare sistemi ad infor¬ 
mazione non-persistente, come 
tubi a raggi catodici e generatori 
di caratteri. 

UM125 usa un sistema logico 
a 4 fasi, dove due fasi sono 
generate internamente e le altre 
due devono essere immesse dal- 
Vesterno. Operando in modo di¬ 
namico, con VM125 è possibile 
mantenere basso l'assorbimento 
di potenza (230 \xW per bit) ed 
alta la frequenza di lavoro 
(1 MHz). 

Le uscite possono pilotare di¬ 
rettamente elementi della fami¬ 
glia CCSL grazie ad una impe¬ 
denza molto bassa. Inoltre il di¬ 
spositivo può pilotare, o essere 
pilotato, da elementi della fami¬ 
glia HLL, a condizione che sia 
rispettata la compatibilità delle 
escursioni di tensione. Gli in¬ 
gressi sono protetti dalle cariche 
elettrostatiche. 

Il contenitore è il TO-lOO e 
la gamma di temperatura di fun¬ 
zionamento garantita va da 0"C 
a 70^C. 
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CARATTERISTICHE 

TECNICHE 


Tensione 

di alimentazione: 220 Ve.a. 

Corrente massima 

di commutazione: 5 A 

Temperatura ambiente 
massima: 50 C 


EGGGGGGGGGGGEGGGE 

tWitigfyt SwiteÒ 

ggggggggggggggggggg 



scatole eli 
moiita^;;^io 


interruttore crepuscolare 


Questo apparecchio, che completa le 
scatole di montaggio dedicate alle ap¬ 
plicazioni delle fotoresistenze nella se¬ 
rie HIGH-KIT, è di notevole interesse 
poiché permette di risolvere i proble¬ 
mi relativi al comando automatico degli 
impianti di illuminazione o di tipo si¬ 
milare. Esso infatti è in grado di ac¬ 
cendere, o di spengere, Tilluminazione 
di locali, vetrine od altro genere di im¬ 
pianti elettrici, in funzione della varia¬ 
zione della luminosità esterna. 


D interruttore crepuscolare UK 
785, nel cui circuito oltre ad 
un fotoresistore sono impiega¬ 
ti due transistori e due diodi, rappresen¬ 
ta quanto di più moderno sia stato rea¬ 
lizzato nel campo degli interruttori au¬ 
tomatici elettronici di costo limitato. 

Esso infatti può essere regolato con 
estrema facilità entro una gamma di in¬ 
tensità luminosa molto ampia cosicché 
può comandare l’accensione o lo spe¬ 
gnimento di qualsiasi circuito elettrico. 


compatibilmente con il carico massimo 
ammesso che faccia capo al relè, ogni 
qualvolta Toscurìtà, oppure la lumino¬ 
sità, trattandosi di un dispositivo re¬ 
versibile, di un dato ambiente raggiun¬ 
ga un valore prefissato. 

L’UK 785 non necessita di alcuna ma¬ 
nutenzione; una volta che si è proce¬ 
duto alla regolazione di soglia per la 
intensità luminosa d’intervento del di¬ 
spositivo, nessun altro ritocco della 
stessa sarà necessario sia in relazione 



f ig. 1 - Schema elettrico. 
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Fig. 2 - Disposizione dei eoniponenti dell'interruttore crepuscolare sul circuito 
stampato. 


ai cambiamenti stagionali, con le con¬ 
seguenti variazioni di durata del gior¬ 
no e della notte, sia per altre cause che 
provochino la variazione della lumino¬ 
sità ambientale. 

Infatti, a differenza di quanto si ve¬ 
rifica per i dispositivi ad orologeria che 
entrano in funzione ad una o più ore 
prefissate, Tintervento dell’interruttore 
elettronico avviene automaticamente o- 
gni qualvolta si manifestino le condi¬ 
zioni di luminosità prestabilite e ciò in¬ 
dipendentemente dall’ora. 


Il principio di funzionamento dello 
UK 785 si basa essenzialmente sulla pro¬ 
prietà caratteristica dei dispositivi foto¬ 
resistivi i quali in presenza della luce 
modificano il propro valore resistivo, 
mentre i dispositivi fotoelettrici sono in 
grado di provocare remissione di elet¬ 
troni. 

E’ noto infatti che la luce, colpendo 
certi dispositivi, detti cellule fotoelettri¬ 
che, dà luogo ad un particolare fenome¬ 
no denominato per l'appunto «fenomeno 
fotoelettrico» sul quale non è il caso di 


intrattenerci in questa sede. Si può sol¬ 
tanto precisare che esistono delle cellu¬ 
le fotoemissive le quali, almeno dal pun¬ 
to di vista costruttivo, sono alquanto 
simili ai normali tubi elettronici, e le 
fotocellule a semiconduttore che sono 
anche dette fotoresistenze. 

Le cellule fotoemissive, comprese al¬ 
cune cellule del tipo a semiconduttore, 
sono chiamate ad «elementi attivi» per 
il fatto che sotto l’azione della luce pro¬ 
ducono, come dicevamo più sopra, una 
certa tensione, mentre la maggior parte 
delle cellule a fotoconduttore, dette ad 
«elementi passivi», hanno la particolarità 
di variare la propria resistenza interna 
in funzione dell’intensità luminosa dei 
raggi di luce che le colpiscono: esse pre¬ 
sentano una resistenza molto elevata nel¬ 
la piena oscurità, resistenza che diminui¬ 
sce gradatamente via via che l’intensità 
luminosa aumenta. 

IL CIRCUITO ELETTRICO 

Se si considera il circuito elettrico 
dell’interruttore crepuscolare UK 785, il¬ 
lustrato in figura 1, si può rilevare co¬ 
me esso costituisca un trigger di Schmitt. 

Il fotoresistore in questo caso è inte¬ 
grato da un ponte divisore, costituito 
dal potenziometro PI, da 1 klì e dal 
resistere RI, pure esso da 1 kf). 

Agendo pertanto sul potenziometro 
PI è possibile fissare il potenziale di ba¬ 
se del primo transistore che consente di 
ottenere un determinato valore di so¬ 
glia. 

Abbiamo già precisato come il foto¬ 
resistore impiegato sia sensibile alla lu¬ 
ce e che perciò presenta un valore di 
resistenza molto elevato quando si tro¬ 
va in un ambiente molto oscuro, valore 
che diminuisce sensibilmente quando es¬ 
so è esposto all'azione della luce. 
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Fig. 5 - Aspetto della basetta a 
montaggio ultimato. 


Possiamo dunque aflermare che la 
corrente che circola attraverso il fotore- 
sistore dipende dalla condizione ambien¬ 
tale di luce e dalla regolazione del po¬ 
tenziometro PI. 

Quando il fotoresistore non è colpito 
dalla luce, si trova cioè in piena oscu¬ 
rità, la base del primo transistore TRI 
BC 108, risulterà polarizzata in manie¬ 
ra tale da rendere conduttore il tran¬ 
sistore stesso. 

In queste condizioni il secondo tran¬ 
sistore TR2 - 2N697 - resterà interdetto 
dato che la sua base, alimentata trami¬ 
te il partitore formato dai resistori R3 
da 4,7 kfl e R4 da 2,2 kH, non è 
polarizzata. 

Pertanto, non circolando corrente nel 
suo circuito di collettore il relè resterà 
a riposo. Quando invece il fotoresistore 
viene colpito dalla luce, la base del tran¬ 
sistore TRI risulterà polarizzata verso il 
suo emettitore di modo che il transistore 
resterà a sua volta interdetto mentre il 
transistore TR2, contrariamente a quanto 
avveniva nelle condizioni di piena oscu¬ 
rità, diventerà conduttore e la corrente 
di collettore sarà sufficiente a far chiu¬ 
dere il relè. 

Quando l’illuminazione diminuirà, da¬ 
rà luogo ad un processo inverso per cui 
raggiungendo il valore di soglia pre¬ 
fissato, mediante il potenziometro PI, 
TRI condurrà e TR2 resterà nuovamen¬ 
te interdetto ed il relè si staccherà in¬ 
terrompendo il circuito esterno. 

Modificando la posizione del collega¬ 
mento indicato sullo schema elettrico 
con le lettere «A» e «B», è possibile ren¬ 
dere reversibile il funzionamento del¬ 
l’interruttore elettrico per cui passando 
dalle condizioni di luminosità a quelle 
di oscurità si provoca la inserzione di 
un circuito esterno. 

Il relè impiegato permette di invia¬ 
re ai contatti una tensione di 250 V sen¬ 
za che si verifichino scariche, mentre 
la corrente massima ammissibile di 5A 
è più che sufficiente per gli usi nor¬ 
mali. 

Qualora sia necessaria una maggiore 
potenza di commutazione si può ricorre¬ 
re all’impiego di un servo relè. 

Il valore ohmico della bobina del re¬ 
lè è di 130 n. 

Il circuito di alimentazione non pre¬ 
senta nulla di particolare; esso è infat¬ 
ti costituito dal trasformatore di alimen¬ 
tazione TA, che consente di ridurre la 
tensione di rete da 220 Ve.a. alla ten¬ 
sione di 12 Ve.a., che a sua volta è ret¬ 
tificata dal diodo D2 - IODI - e livel¬ 
lata dal condensatore elettrolitico CI da 
500 uF. 

MONTAGGIO DEI COMPONENTI 

In fig. 2 al fine di facilitare l’esecu¬ 
zione dell’intero cablaggio è riportato un 
assieme di montaggio dei componenti 
con una vista serigrafica della basetta a 
circuito stampato. 

Volendo eseguire una successione lo¬ 
gica di montaggio sarà senza dubbio 
utile procedere come segue: 

• Montare gli ancoraggi per C.S. ai 
punti A-INPUT - B-OUTPUT e 
quindi i resistori R1-R2-R3-R4. 


• Montare i diodi D1-D2 inserendoli 
con la giusta polarità, la quale è fa¬ 
cilmente riconoscibile in quanto è 
riportata sul corpo dei diodi stessi. 

• Montare gli zoccoli per transistori, ri¬ 
spettivamente il tipo piccolo per il 
transistore BC108 B e il tipo grande 
per il 2N697. 

• Montare il trasformatore TA sulla 
basetta C.S. introducendo le linguet¬ 
te del serrapacco nelle apposite ca- 
vette praticate sulla basetta e pie¬ 


garle verso finterno, quindi saldar¬ 
le. 

Prima di effettuare questa operazio¬ 
ne è bene accertarsi della disposizio¬ 
ne dei terminali tenendo presente che 
quelli bianco e nero indicano l’avvol¬ 
gimento primario del trasformatore 
mentre i terminali verdi indicano il 
secondario. 

La medesima indicazione dei termi¬ 
nali è serigrafata sulla basetta C.S. 
• Montare il eondensatorc CI rispet- 
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tandone la giusta polarità come è 
chiaramente indicato in fig. 2. 

• Collegare ai punti L e G (fig. 2) 
cm 5 di filo nero, al punto H cm 3 
di filo verde, al punto F cm 5 di filo 


bianco, al punto E cm 4 di filo rosso. 

• Montare il relè al circuito stampato 
tramite due viti da 3 MA x 6, ponti- 
cellare con filo nudo dal 0 di 1 
mm solo i terminali di contatto co¬ 


me indica la fig. 3. In tal modo è 
possibile raddoppiare la potenza di 
commutazione. Infine collegare i fili 
precedentemente saldati ai punti L-H 
ecc. come chiaramente indicato nel¬ 
la citata fig. 3. 

• Montare il fotoresistore PR in senso 
verticale alla basetta usando come fi¬ 
lo di collegamento il conduttore del 
0 di 1 mm il quale consente anche 
un adeguato fissaggio. 

• TI fotoresistore deve essere posiziona¬ 
to in funzione del foro praticato sul 
coperchio del contenitore. 

• Collegare al punto M cm 7 di filo 
rosso, al punto N cm 7 di filo nero, 
al punto S cm 7 di filo verde e ai 
punti — INT — cm 7 di filo bian¬ 
co. Collegare infine detti fili al po¬ 
tenziometro come indica la fig. 4. 
Prima di tale operazione è bene ac¬ 
corciare il perno del potenziometro 
come riportato nella citata fig. 4. 

• Tagliare a metà il cordone di alimen¬ 
tazione e collegare il pezzo con la 
spina agli ancoraggi — INPUT — 
mentre il pezzo con la presa, al pun¬ 
to — OUTPUT — e al punto B se il 
carico applicato deve funzionare 
quando il fotoresistore è colpito dal¬ 
la luce oppure al punto A se deve 
funzionare con fotoresistore al buio. 

La prima parte di montaggio è così 
terminata e la basetta dovrà rispecchia¬ 
re la fig. 5. 

A completamento del montaggio occor¬ 
re sistemare la basetta precedentemente 
cablata, nel mobiletto osservando il di¬ 
segno in esploso della fig. 7. 

La fig. 6 indica il fissaggio della ba¬ 
setta nel contenitore. 

N.B. - E’ bene introdurre i cavi con pre¬ 
sa e spina nei rispettivi fori praticati 
sul coperchio e annodarli come si può 
notare dalla citata fig. 6, ciò al fine di 
evitare che strappi causati involontaria¬ 
mente si ripercuotano sui terminali. 

A questo punto tutte le operazioni di 
montaggio sono terminate e l’apparec¬ 
chio dovrà apparire come visibile nella 
figura del titolo. 

IMPIEGHI 

L’interruttore crepuscolare UK 785, 
può essere impiegato quando sia ne¬ 
cessario provvedere alla accensione au¬ 
tomatica delle lampade di illuminazione 
di un ambiente qualsiasi non appena la 
intensità luminosa naturale discenda al 
di sotto di un certo valore, oppure, es¬ 
sendo il dispositivo reversibile, per far 
chiudere il circuito esterno quando la 
luminosità aumenti. 

L’UK 785 può essere utilizzato altresì 
per inserire in circuito talune apparec¬ 
chiature non appena le condizioni di 
luminosità oltrepassino i limiti desidera¬ 
ti. Si possono pertanto fare entrare in 
funzione dispositivi di allarme, appa¬ 
recchi antifurto ed altri del genere. Si 
tratta dunque di un altro apparecchio 
che permetterà ai tecnici e agli appas¬ 
sionati di elettronica di risolvere molti 
problemi con una spesa veramente mo¬ 
desta. 
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TAA 611 /B 
AMPLIFICATORE 
DI BASSA FREQUENZA 

a cura di A. ROMANO e C. SCIFO 


Viene presentato il circuito integrato 
monolitico ”TAA 611IB”, amplificatore 
di bassa frequenza. Esso comprende tut¬ 
ti gli stadi, dal preamplificatore allo sta¬ 
dio finale di potenza a simmetria quasi 
complementare. 

Le flessibilità delle sue caratteristiche 
di guadagno, distorsione, impedenza di 
ingresso permettono Vimpiego del TAA 
611 fB in una vasta gamma di applicazio¬ 
ni: sezione audio di ricevitori radio e 
TV, giradischi, riproduttori di nastri ma¬ 
gnetici ed applicazioni industriali. 

Viene descritto lo schema elettrico e 
sono presentate le caratteristiche più sa¬ 
lienti del dispositivo. 

Il numero dei componenti esterni al 
TAA 611/B è minimo, ed il dispositivo 
non necessita di elementi di regolazione 
della polarizzazione dello stadio finale. 
E’ inoltre provvisto di un circuito che 
consente di ottenere un autobilanciamen¬ 
to dell’intero amplificatore al variare 
della tensione di alimentazione, onde ot¬ 
tenere la massima potenza di uscita in¬ 
distorta. 

Sono presentate infine, alcune delle 
principali applicazioni del TAA 611/B. 


1. INTRODUZIONE 

Il TAA 611/B è un circuito integrato 
monolitico, che assolve alla funzione di 
amplificatore di bassa frequenza.^ 

In esso sono integrati tutti gli stadi 
di amplificazione, dal preamplificatore 
al pilota, fino allo stadio finale compreso. 

La sua potenza massima di uscita, 
che dipende dalla tensione di alimenta¬ 
zione e della resistenza di carico, è 
data da: 

1,6 W per 11 V ed 8 n 

1,5 W per 9 V e 4 a 

1 W per 9 V ed 8 a 

L’accoppiamento all’altoparlante si ef¬ 
fettua direttamente senza l’uso di alcun 
trasformatore. Adoperando una coppia 
di transistori complementari di potenza 
si possono ottenere potenze molto più 
elevate. 

E’ stato impiegato un sistema di con¬ 
troreazione in corrente alternata ed in 
corrente continua in modo da ottenere 


ottima stabilità del circuito con la fre¬ 
quenza, con il variare della temperatura 
e della tensione di alimentazione. 

Il numero dei componenti esterni al 
TAA 611/B è stato minimizzato con 
vantaggio per l’impiego in apparecchia¬ 
ture ad elevato grado di compattezza 
e di buona qualità. Il circuito è stato 
progettato in modo da non rendere ne¬ 
cessario l’impiego di alcun componente 
esterno di tipo regolabile o semifisso. La 
versatilità del circuito consente l’utiliz¬ 
zazione del TAA 611/B in una vasta 
gamma di applicazioni: giradischi, ripro¬ 
duttori di nastri magnetici, sezioni au¬ 


dio di radioricevitori e televisori, siste¬ 
mi di interfono, dittafoni, proiettori ci¬ 
nematografici sonori ed impieghi indu¬ 
striali. 


2. IL CIRCUITO 

La piastrina di silicio monolitico che 
contiene l’amplificatore di bassa fre¬ 
quenza TAA 611/B ha le dimensioni di 
1,25 X 1,25 mm. 

Lo schema a blocchi è riportato in 
fig. 1. 



Fig. 1 - Schema a blocchi del TAA 611/B, amplificatore di bassa frequenza. 


Il circuito è sostanzialmente composto 
da uno stadio preamplificatore, da uno 
stadio pilota e da uno stadio finale in 
classe AB a simmetria quasi comple¬ 
mentare. 

L’accoppiamento all’altoparlante Rl 
viene pertanto effettuato capacitiva¬ 
mente. 

La resistenza esterna Ra, permettendo 
di variare la controreazione dell’ampli¬ 
ficatore, adatta il TAA 611/B a tutte le 
esigenze in dipendenza del segnale in 
ingresso. 

2.1. Lo stadio finale di potenza 

Per ottenere la massima efficienza, lo 
stadio finale del TAA 611/B è costituito 



Fig. 2 - Stadio di uscita e sua polarizza¬ 
zione. 
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da un circuito in classe AB a simmetria 
quasi-cornplementare. 

Questo tipo di circuito impiega quat¬ 
tro transistori di cui due finali di po¬ 
tenza di tipo npn e due complementari 
che li pilotano e che effettuano Tinver- 
sione di fase. 

La fig. 2 rappresenta lo stadio finale 
del TAA 611/B. 



Fig. 3 - Iransistori equivalenti dello 
stadio di uscita: NPN (3-aì e PNP (3-b). 



Fig. 4 - Studio pilota c finale del 
TAA 61I/n. 


Questo stadio impiega la configura¬ 
zione «darlington» e consente allo stadio 
pilota di lavorare a basso livello di 
corrente. 

I transistori Qi e Q 2 , entrambi npn, 
dal punto di vista funzionale costitui¬ 
scono un solo transistore npn, (fig, 3-a) 
mentre i transistori Q 3 e Q 4 , rispettiva¬ 
mente pnp ed npn, equivalgono ad un 
transistore «Composito» di tipo pnp 
(fig. 3-b). 

I transistori Q 2 e Q 4 sono del tipo 
multi-emettitori a larga geometria e pos¬ 
sono sopportare correnti di oltre 1 A. 

Per evitare la distorsione di «cross- 
over», che si manifesta a bassi livelli 
in uno stadio in classe B, è stata effettua¬ 
ta una pre-polarizzazione a riposo dei 
transistori dello stadio finale. 

Allo, scopo si utilizzano tre transisto¬ 
ri Di, Dz, D 3 connessi a diodo. Di que¬ 
sti transistori, due sono di tipo npn, ed 
uno di tipo pnp in modo da ridurre 
la dispersione nella corrente di riposo 
nei finali. 

I transistori Di, Dz, D 3 sono geome¬ 
tricamente disposti nella piastrina di si¬ 
licio nell’immediata prossimità dei tran¬ 
sistori finali di potenza. 

Essi esercitano così una efficace e 
pronta azione di regolazione automati¬ 
ca della corrente di riposo al variare 
della temperatura. 

II collettore del transistore Q,, che 
nello schema di fig. 2 è connesso diret¬ 
tamente all alimentazione, nello schema 
circuitale pratico di impiego (fig. 4) è 
collegato ad un capo dell’altoparlante. 
In questo modo la sua tensione segue 
l’andamento del segnale sull’altoparlan¬ 
te e, conseguentemente, nella semionda 
positiva di uscita la sola perdita di, ten¬ 
sione è dovuta alla tensione di satura¬ 
zione di Qz. Essa vale circa 0,6 V per 
corrente di picco sul carico di 0,5 A. 
Per la semionda negativa la perdita di 
tensione è dovuta alla somma della Vb) 
on di Q 4 e della tensione di saturazione 
di Q 3 . Per corrente di picco sul carico 
di 0,5 A la perdita di tensione negativa 
è di 1,2 V. 


2.2. Lo stadio pilota 

L’elevato guadagno dello stadio finale, 
ottenuto grazie alla configurazione dar¬ 
lington, permette allo stadio pilota di 
lavorare a bassa corrente dì collettore 
le (fig. 4), circa 0,5 mA. 



l'ig. 5 - Circuito dello stadio preamplificatore (5-a) e suo schema equivalente (5~b). 


Questo si traduce in una riduzione 
del consumo ed in una diminuzione del¬ 
la potenza dissipata, con conseguente 
efficienza più alta di tutto il sistema. 

Tra l’uscita dello stadio finale e l’in¬ 
gresso dello stadio pilota può essere in¬ 
serita una rete RC (tratteggiata in fig. 4) 
esterna al circuito integrato, onde rego¬ 
lare la banda passante di tutto l’ampli¬ 
ficatore. In questo modo, infatti, si ef¬ 
fettua una controreazione selettiva che 
riduce il guadagno degli stadi verso le 
frequenze più alte. 

2.3. Il preamplificatore 

Lo stadio di preamplificazione è costi¬ 
tuito essenzialmente da uno stadio am¬ 
plificatore di tipo differenziale. Il cir¬ 
cuito del preamplificatore è rappresen¬ 
tato in fig. 5-a. In fig. 5-b ne è raffigurato 

10 schema semplificato: si tratta di un 
differenziale di tipo «single ended», cioè 
ad un ingresso ed uscita sbilanciati. I 
transistori Qz e Q, rappresentano la cop¬ 
pia differenziale e Q 4 il suo generatore 
di corrente. Il transistore Qi posto al¬ 
l’ingresso costituisce, insieme a Qz, una 
coppia darlington; in questo modo si 
ottiene un aumento del guadagno di cor¬ 
rente e della impedenza d’ingresso del 
preamplificatore. Il transistore Q 5 , pola¬ 
rizzato dal transistore connesso a diodo 
D, costituisce il carico del transistore Qz 
e pertanto con la sua resistenza di usci¬ 
ta è schematizzabile come la resistenza 
di carico Rl del circuito differenziale. 
Essendo il collettore di Q^ collegato al¬ 
l’ingresso del transistore pilota, il carico 
totale del transistore Qz è costituito, ol¬ 
tre che dalla resistenza di uscita di Q 3 , 
anche da quella di ingresso del pilota, 
che è circa 5 kD. 

2.4. Il sistema di autobilanciamento 

Il circuito del TAA 611/B è stato pro¬ 
gettato per poter funzionare in un esteso 
intervallo di tensione di alimentazione 
(4-:- 15 V). Sono stati studiati, pertanto, 
accorgimenti circuitali che permettono 
di ottenere la massima potenza in ogni 
condizione. Se l’alimentazione è effet¬ 
tuata mediante una batteria, è necessario 
che l’amplificatore eroghi la massima po¬ 
tenza indistorta possibile, anche quando 
la tensione si riduce per lo scaricarsi 
della batteria. Ciò si verifica se, al ri¬ 
dursi della tensione di alimentazione 
V’c.c. il livello della tensione continua di 
uscita Va (punto A di fig. 4), mantiene 

11 valore Vc.c./2. In queste condizioni il 
«clipping» della tensione di uscita è 
sempre simmetrico e si ottiene la mas¬ 
sima potenza indistorta. 

In fig. 6 -a è rappresentata la tensione 
di uscita dell’amplificatore alimentato 
per es. a 9 V, ed in 6 -b quella ottenuta 
con alimentazione a 6 V e in condizioni 
di simmetria. 

Le figg. 6 -c e 6 -d mostrano invece l’ef¬ 
fetto in un imperfetto bilanciamento del¬ 
la tensione di uscita. 

Quanto detto sopra vale in modo esat¬ 
to quando le cadute di tensione, dovute 
alle saturazioni dei transistori di uscita, 
sono perfettamente simmetriche. In effet¬ 
ti per il TAA 611/B (v. par. 2.1.) la 
perdita di tensione sulla semionda posi- 
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liva della tensione di uscita, è più bassa 
di quella sulla semionda negativa. Quin¬ 
di un perfetto bilanciamento si ottiene 
quando la tensione del punto A (fig. 4) 
si trova ad un valore un po’ più ele¬ 
vato di VC.C./2. 

Questo valore ottimale che consente 
un perfetto bilanciamento della tensio¬ 
ne di uscita per qualunque valore della 
tensione di alimentazione è in pratica: 

Vc.c. 

Va = - + 0,3 Volt (1) 

2 

Nel TAA 611/B è stato inserito un 
apposito circuito che consente di otte¬ 
nere in uscita la tensione Va in ogni 
condizione di tensione di alimentazione 
e di temperatura. 

In fig. 7 ne è sehematizzato il prin¬ 
cipio di funzionamento. 

I due componenti attivi che presiedo¬ 
no alla regolazione automatica della ten¬ 
sione Va, sono i transistori Qa e Qb. 

Essi hanno la medesima geometria, le 
stesse dimensioni, e sono disposti uno 
accanto allaltro in modo da rendere 
trascurabili eventuali differenze nelle ca¬ 
ratteristiche elettriche e di temperatura. 
In particolare è uguale per entrambi la 
caratteristica le — f (Vbe) . 

La corrente Ia, data in prima appros- 
Vc.c. 

simazione da - determina, sul 

Ri + R2 

transistore Qa connesso a diodo, una 
certa tensione Vbe. Questa tensione, ap¬ 
plicata a Qb, impone una corrente di 
collettore Ib, pressoché uguale ad Ia, 
che fluisce lungo la resistenza Rf. 

Le resistenze Ri, R 2 ed Rf sono tali 
che: 

Ri + R2 

Rp -. 

2 

In definitiva, quindi, la corrente Ia 
U nendo su una resistenza Rf di valore 
metà, stabilisce sul punto A di uscita 
una tensione Va idealmente metà della 
tensione di alimentazione. In pratica i 
valori delle resistenze sono scelti in 
modo tale che si verifichi la (I). 

Questo accorgimento circuitale, senza 
alcun impiego di componenti esterni di 
regolazione, assicura la migliore utilizza¬ 
zione del TAA 611/B, anche a tensioni 
basse, e consente di ottenere la massima 
potenza di uscita indistorta. 

2.5. Lo schema elettrico completo 

In fig. 8 è rappresentato lo schema 
elettrico completo del TAA 611/B con 
i componenti esterni per una tipica ap¬ 
plicazione. Il potenziometro P in ingres¬ 
so, oltre a permettere la regolazione del 
segnale entrante (regolazione del volu¬ 
me) , chiude in corrente continua verso 
massa il circuito di base del primo tran¬ 
sistore. 

La resistenza R^, determina, insieme 
con la resistenza Rr interna al circuito 
integrato, un partitore nell’anello di con¬ 
troreazione. Il valore assegnato ad Ra, 
quindi, stabilisce il guadagno dell’intero 
amplificatore. Il condensatore Ca è un 
elettrolitico di by-pass. La capacità Cb 
costituisce una controreazione selettiva 


per l’amplificatore e pertanto, unitamen¬ 
te alla capacità Cc, contribuisce alla de¬ 
terminazione della banda passante del 
TAA 611/B verso le alte frequenze. La 
banda verso le basse frequenze, trattan¬ 
dosi di un amplificatore interamente rea¬ 
zionato in corrente continua, viene de¬ 
terminata fra le costanti di tempo Rl Cl 
ed Ra Ca. 


3. CARATTERISTICHE GENERALI 
DI FUNZIONAMENTO 

3.1. Potenza d'uscita e dissipazione 

La potenza di uscita ottenibile dal 
TAA 611/B è legata alla tensione di 
alimentazione ed alla resistenza di carico 
impiegata. 



Fig. 6 - Ffjeito della variazione della tensione Va sul bilaneianiento della jonna di 
onda d’uscita. Uscita bilanciata (6a, 6b) e uscita sbilanciata (6c, 6d). 



Fig. 7 - Schema semplificato del circuito di autobilanciàmento; i transistori Qa 
e Qb presiedono alla regolazione automatica della tensione Va. 
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Fig. 9 - Potenza di uscita del TAA 611IB 
al 10% di distorsione. 



Fig. 10 - Potenza dissipata del TAA 
611/B nelle condizioni di massima dis¬ 
sipazione. 



Fig. 11 - Potenza massima dissipatile in 
funzione della temperatura. 



5 7 9 n 13 15 


VcclV) 


Fig. 12 - Rendimento del TAA 611/B 
nelle condizioni di massima potenza di 
uscita (distorsione 10%). 


(mAl 

1 



4 6 8 10 12 14 15 


Le limitazioni di potenza sono dovute 
alla tensione di alimentazione, che deve 
essere inferiore a 15 V, ed alla corrente 
massima erogata sul carico dallo stadio 
finale, che non deve superare il valore 
di 1 A di picco. 

La fig. 9 riporta l’andamento della po¬ 
tenza di uscita con distorsione del 10%, 
ottenibile in funzione della tensione di 
alimentazione e della resistenza di alto¬ 
parlante. 

In fig. 10 è invece indicata la potenza 
dissipata massima, per data tensione di 
alimentazione e per carico fissato. 

Nota così la potenza dissipata massi¬ 
ma, per una determinata condizione, è 
possibile verificare, con il grafico di 
fig. 11, i limiti termici del sistema. 

Se, per esempio, si vuole esaminare il 
comportamento termico del TAA 611/B 
alimentato con 9 V e con un canco di 
8 n, dalla fig. 10 si trova che la potenza 
dissipata in queste condizioni è di 
525 mW. Il grafico di fig. 11 mostra che 
la temperatura ambiente massima di fun¬ 
zionamento del TAA 611/B in queste 
condizioni è di 74°C. 

In fig. 12 è mostrato come varia il 
rendimento dell’intero amplificatore al 
variare della tensione di alimentazione c 
del carieo. 

Esso è molto elevato grazie alla mi¬ 
nima corrente a riposo assorbita dallo 
stadio finale e dagli altri stadi. Con ten¬ 
sione di alimentazione di 9 V e carico 
di 8 n (Pl = 1 W) il rendimento del¬ 
l’intero amplificatore TAA 611/B è del 
73 %, molto vicino al rendimento teori- 
eo di un solo amplificatore di uscita in 
classe B. 

3.2. Alimentazione ed assorbimento 


Vcc «VI 


Fig. 13 - Corrente assorbita dal TAA 
611 jB in assenza di segnale (Icc)^ Nel 
grafico è indicata anche la corrente 
assorbita dal solo stadio finale (Io). 



Fig. 14 - Corrente totale assorbita a ripo¬ 
so (Icc) e corrente assorbita dal solo 
stadio finale (Io) in funzione della tem¬ 
peratura. 


La tensione di alimentazione del 
TAA 611/B deve essere compresa fra 
4 e 15 V, ove il valore minimo è legato 
al funzionamento del circuito ed il mas¬ 
simo alla tecnologia impiegata. 

La corrente Le assorbita dal TAA 
611/B a riposo è funzione della tensione 
di alimentazione Vcc; l’andamento tipi¬ 
co per Ta = 25°C, è riportato in fig. 13. 

Nella stessa figura è segnato l’anda¬ 
mento della corrente L. assorbita a ripo¬ 
so dal solo stadio finale. 

Si può notare che, grazie al relativa¬ 
mente basso valore di Le cd alla buona 
linearità della curva Le = f (Vee) non 
è necessario impiegare, per qualunque 
tensione di alimentazione, alcun compo¬ 
nente esterno di regolazione (potenzio¬ 
metro semifisso). Questo si traduce in 
una economia nei componenti e nel tem¬ 
po di taratura. 

In fig. 14 è rappresentato l’andamen¬ 
to delle stesse correnti Le ed l, al va¬ 
riare della temperatura ambiente da 
-20°C a +100"C. 

Come può vedersi, la corrente a ripo¬ 
so Le è quasi indipendente dalla tempe¬ 
ratura ambiente, da quella del chip e 
quindi dalla potenza dissipata. L’accop¬ 
piamento termico fra diodi di regolazio¬ 
ne e transistori finali, inoltre, limita la 
variazione della corrente dello stadio 
finale L, da 1,2 mA a solo 1,8 mA per 
variazione di temperatura da —20 a 
+ 100X. 
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La corrente assorbita Le max alla poten¬ 
za di uscita massima (d = 10%) , in fun¬ 
zione della tensione di alimentazione e 
del carico impiegato, è rappresentata in 
fìg 15. 

Per alimentazione dalla rete, il 
TAA 611/B esercita una reiezione al re¬ 
siduo di alternata sovrapposto alla ten¬ 
sione continua rettificata. Questa reie¬ 
zione vale 6 dB se riferita alla tensione 
sul carico; in pratica, cioè la tensione 
di «ripple» ritrovata sull’altoparlante è 
metà della tensione di ondulazione pre¬ 
sente sull’alimentazione. 

La variazione di Va con la temperatu¬ 
ra, grazie alle compensazioni presenti al¬ 
l’interno del circuito integrato, si man¬ 
tiene anch’essa molto bassa ed è tipi¬ 
camente di 1 mV/°C. 

5.5. Sensibilità e guadagno 

Il guadagno del TAA 611/B può es¬ 
sere variato cambiando semplicemente 
il valore di una resistenza (Ra di fig. 8). 

Quando Ra tende a zero il guadagno 
dell’amplificatore è quello a spira aperta 
(68 dB) ; per Ra tendente ad un valore 
molto grande, il guadagno di tensione 
Gv tende all’unità (guadagno in conti¬ 
nua) . 

La figura 16 mostra l’andamento di 
Gv ad 1 kHz, in funzione di Ra, misu¬ 
rato per Vec = 9 V ed Rl = 8 f2. 

Il guadagno del TAA 611/B inoltre, 
essendo essenzialmente affidato al parti¬ 
tore suddetto può ritenersi pressoché in¬ 
variabile con la temperatura. 

5.4. Distorsione 

L’entità della distorsione del TAA 
611/B dipende dal tasso di reazione 
delle varie frequenze imposto al circuito. 

Per le frequenze basse e medie la di¬ 
storsione è strettamente legata al rap¬ 
porto di partizione Rf/Ra. Il suo anda¬ 
mento tipico a 1 kHz, alla potenza di 
uscita di 0,5 W e nelle condizioni di ali¬ 
mentazione con 9 V e carico di 8 è 
rappresentato in fig. 16. Per le frequen¬ 
ze alte, la distorsione armonica dipende 
anche dalla capacità Q (fig. 8) e dalla 
rete di reazione posta fra l’uscita e la 
base del transistore pilota. Queste con¬ 
troreazioni selettive, aumentando il tas¬ 
so di reazione in alta frequenza, consen¬ 
tono una drastica riduzione della distor¬ 
sione di «cross-over». 

La fig. 17 mostra l’andamento tipico 
della distorsione per un amplificatore 
da 1 W (9 V; 8 n). 

Le figg. 17-a-b esprimono rispettiva¬ 
mente l’andamento della distorsione ar¬ 
monica in funzione della potenza di 
uscita e della frequenza. 

La fig. 17-c mostra l’andamento della 
distorsione di intermodulazione ottenuta 
con due segnali in ingresso a frequenze 
diverse, nel rapporto di ampiezza 4:1. 

5.5. Impedenza d’ingresso 

Lo stadio d’ingresso del preamplifica- 
tore differenziale è di tipo Darlington 
(fig. 18-a) allo scopo di ottenere elevato 
guadagno di corrente ed alta impedenza 
d’ingresso. 


La corrente d’ingresso è tipicamente 
inferiore a 0,1 pA e quindi, in corrispon¬ 
denza, l’impedenza di ingresso è su¬ 
periore a 0,5 MH a spira aperta. La 
reazione negativa di tipo serie, applicata 
al circuito nel suo normale funziona¬ 
mento, incrementa ulteriormente questo 
valore di impedenza. 

La polarizzazione di base del transi¬ 
store di ingresso viene fatta semplice- 
mente chiudendo il circuito verso mas¬ 
sa mediante una resistenza, che può es¬ 
sere quella del potenziometro di volu¬ 
me (fig. 18-b). 

In questo modo viene eliminato il 
classico partitore di tensione che intro¬ 
duce un certo rumore termico in ingres- 



4 6 B 10 12 14 16 


-►Vcc (V) 


Fig. 15 - Corrente assorbita dal TAA 
511 jB in condizioni di massima poten¬ 
za d’uscita (distorsione 10%). 



Fig. 16 - Variazione del guadagno di 
tensione Gv e della distorsione armoni¬ 
ca totale D in funzione della resistenza 
R nel ramo di reazione. 


I 



Fig. 17-a - Andamento tipico della di¬ 
storsione armonica del TAA 611IB ali¬ 
mentato a 9V e con carico di 8 CL. 




0 0,2 0,4 0,6 C^B 1 


(c) _^ Pl m 


Fig. 17:b - Distorsione armonica in fun¬ 
zione della frequenza. 

Fig. 17-c - Distorsione di intermodulazio¬ 
ne in funzione della potenza. 




Fig. 18 - Polarizzazione in ingresso del 
TAA 611 jB, utilizzando una resistenza 
Rg (18-a) e lo stesso potenziometro del 
volume (18-b). 
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Fig. 19 - Elementi che condizionano la 
banda del TAA bìì/B alle basse fre¬ 
quenze. 

so e riporta sulla base una frazione del 
«ripple» presente nella alimentazione. 

Si evita così il gruppo RC di disac¬ 
coppiamento dell’ alimentazione dello 
stadio preamplificatore con evidente eco¬ 
nomia di componenti. 

L’elevata resistenza d’ingresso del 
TAA 611/B ne consente l'impiego, senza 
alcun artificio, come amplificatore per 
testine piezoelettriche. 

Dato che la corrente di polarizzazio¬ 
ne d’ingresso è mollo bassa ed il guada¬ 
gno in D.C. unitario, la resistenza Re 



Fig. 20 - Grafico per la determinazione 
della capacità di accoppiamento dell’al¬ 
toparlante Ct. 


può essere anche molto alta ed, anche in 
queste condizioni, f offset d’uscita si 
mantiene accettabile. 

Per es. per Re = 500 kll (amplifica¬ 
tore per testine piezoelettriche) ed una 
corrente di ingresso di 0,5 \iA, la ten¬ 
sione di base di Ql è 250 mV, che, per 
Gv = 1 dà luogo ad uno spostamento 
di 250 mV del punto centrale dello sta¬ 
dio di uscita. Per Rg = 20 kH, che è 
il valore comunemente adoperato in tut¬ 
te le altre applicazioni, l’offset in uscita 
è di soli 10 mV. In questo modo, per 
segnali senza componente continua ri- 



Fig. 22 - Grafico per la determinazione 
di Ci e C 4 (fig. 21-c). Fissata la frequen¬ 
za superiore della banda passante e la 
resistenza Ra, che determina il guadagno, 
si trova la capacità C? ed il rapporto 
C:tC4. 


feriti a massa l’accoppiamento in in¬ 
gresso può essere fatto in modo diretto. 

In tutti gli altri casi è sufficiente una 
capacità di piccolo valore. 

La tensione massima ammessa, per 
non danneggiare il dispositivo, in in¬ 
gresso è di I Vpp. 

3.6. Banda passante 

La banda passante del TAA 611/B 
può essere regolata in dipendenza del¬ 
l’applicazione cui l’amplificatore è de¬ 
stinato. 


Fissato il guadagno ad una frequenza 
di centro banda (1 kHz) mediante un 
certo valore di R,\, la frequenza mini¬ 
ma della banda è determinata dalle ca¬ 
pacità Ca e Cl di fig. 19. 

Se la reattanza di Ca, alla frequenza 
minima che si vuole trasmettere, ò mol¬ 
to minore di Ra, la frequenza minima è 
determinata unicamente da Cl e può ri¬ 
cavarsi dalla fig. 20 per i valori norma- 
lizzati di Rl. 

La frequenza massima della banda 
passante, invece, è legata, oltre che al 
guadagno, alla rete di reazione selettiva 
posta fra l’uscita e la base dello stadio 
pilota. 

Per tassi di controreazione non ele¬ 
vati si può adoperare la rete RiCi di 
fig. 2I-a. Se la controreazione è piutto¬ 
sto spinta è preferibile l’impiego delle 
configurazioni circuitali di figg. 21 -b e 
21 -c. 

Per il caso di 21-c la fig. 22 permette 
di calcolare la capacità C 2 che determina 
la frequenza massima e la capacità C^, 
posta fra collettore e base del transistore 
pilota, che serve a prevenire oscillazioni 
di alta frequenza. 

Per es. se, per un guadagno di 37 dB 
= 100 Ù), si vuole ottenere una 
f, .X di 10 kHz, dalla fig. 22 si trova 
C2 

C 2 = 1.150 pF e - = 15, da cui 

C, 

C 4 = 80 pF. 

3.7. Controllo di tono 

Impiegando il TAA 611/B è possibile 
effettuare un controllo di tono per eli¬ 
minazione delle alte frequenze. 

E’ preferibile effettuare questa regola¬ 
zione anziché all’ingresso (si deteriore¬ 
rebbe il rapporto segnale/rumore e l’im¬ 
pedenza d’ingresso), nel circuito di con¬ 
troreazione, inserendo una resistenza va¬ 
riabile. 

Una delle possibili soluzioni sarebbe 
quella schematizzata in fig. 23-a. 

La capacità C 2 viene calcolata (fig. 22) 
per le condizioni di banda larga (tono 
disinserito). La capacità C ’2 si calcola 
facendo in modo che la capacità totale 
Ct = C 2 + 'C ’2 determini la banda stret¬ 
ta (tono inserito). 



Fig. 21 - Elementi che condizionano la banda del TAA 611/B alle alte frequenze. 
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In figura 23-b è schematizzato leffetto 
ottenuto sulla banda passante. La curva 

1 si ottiene quando la resistenza R è 
completamente inserita e viene risentito 
sulla banda solo l’effetto di C 2 . La curva 

2 si ottiene quando R è completamente 
in corto circuito e la banda risente del 
parallelo di C 2 con C’ 2 . 

Il TAA 611/B permette anche di effet¬ 
tuare un controllo di tono per esaltazio¬ 
ne delle frequenze alte e di quelle basse 
agendo solo su un potenziometro. 

Questo tipo di regolazione può essere 
fatto inserendo nel circuito di reazione 
la rete di fig. 24-a. 

In figura 24-b ne sono riportate le cur¬ 
ve caratteristiche. 

3.8. Rumore 



10 too IK tote 100K 



Ib» -)H/» 


Il rapporto segnale/rumore all’uscita 
del TAA 611/B è funzione del guadagno 
del circuito, della banda e della resisten¬ 
za di generatore. 

Per il circuito di fig. 25 con banda 
50-^- 15.000 Hz ed Rg = 2 kO, il rap¬ 
porto segnale/rumore all’uscita è tipica¬ 
mente di 75 dB. 

Per il circuito di fig. 27, invece, con 
eguale banda, ed Re = 20 kn esso 
vale 86 dB. 


Fig. 24 - Controllo di tono per 
esaltazione delle basse ed alte 
frequenze, ottenuto con l’impiego 
di un solo potenziometro. Circuito 
(24-a) e sua risposta (24-b). 


Fig. 25 - Controllo di tono per eliminazione delle alte frequenze. Circuito (25-a) e 
sua risposta in frequenza (25-b). 




4.1. Amplificatore per radioricevitori (1 W, 9 V, 8 Tf). 


4. APPLICAZIONI 



Fig. 25 - Impiego del TAA 611/B come 
amplificatore di B.F. per radioricevitori. 



0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 


1 



(b)_^ f IHz) 


(a) _ ^Pl(W) 

Fig. 26 - Distorsione li pica del circuito di fig. 25. 


Caratteristiche tipiche: 

— Tensione di alimentazione 

9 V 

— Resistenze di carico 

8 n 

— Potenze di uscita (D = 10% 

f = 1 kHz) 

1,1 W 

— Assorbimento di corrente: 

Pl = 0 

4 mA 

Pl = 1 W 

150 mA 

— Guadagno di tensione 

48 dB 


— Sensibilità: 

Pl = 50 mW 2,5 mV 

Pi. == 1 W 11 mV 

— Risposta di frequenza 50-:-15.000 Hz 

— Tensione di rumore all’ingres¬ 
so (Rg=50 D; B = 15 kHz) 5 uV 

— Temperatura ambiente di 

funzionamento > 65" C 
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4.2. Amplificatori per giradischi (1W,9V, SH; 1,5W, 9V, 40). 


‘ Vcc 




(%) 



0 0,4 0,8 :,2 1,6 2 

(a) _ ►Pl(W) 


100 1< 10K 100K 

(b) _p. 


Fig. 21 - Impiego del TAA 611IB come 
amplificatore di B.F. per giradischi. La 
potenza di uscita ottenibile è di 1,5 W 
con carico di 4 O e 1,1 W con carico 

di 8 n. 


Caratteristiche tipiche: 

— Tensione di alimentazione 9 V 

— Resistenze di carico 8 O 

— Potenze di uscita (D == 10% 

f = 1 kHz) 1,1 W 

— Assorbimento di corrente: 

Pl ^ 0 4 mA 

Pl = l W 150 mA 

Pl = 1,5 W 

— Guadagno di tensione 34 db 


Fig. 28 - Distorsione tipica del circuito di fig. 27. 


9 V 
4 O 

1,5 W 

4 mA 

250 mA 
34 db 


— Sensibilità: 

Pl = 50 mW 
Pl - 1 W 
Pl - 1,5 W 
Risposta in frequenza 


12,5 mV 9 mV 
57 mV 

50 mV 

50^ 15 kHz - 8015 kHz 


— Tensione di rumore all’ingres¬ 
so {Rg=50O; B = 15kHz) 5 uV 5 yiV 

— Temperatura ambiente di 
funzionamento ( con segnale 

d’ingresso sinusoidale) > 65 °C 25 % 


4.3. Amplificatori per ricevitori TV portatili (1,4W, 1IV, SU; 0,8W, IIV 16H). 
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Fig. 29 - Impiego del TAA 611 jB come 
amplificatore di B.F. ricevitori TV por¬ 
tatili. La potenza di uscita ottenibile è 
di 1,4 W con carico di 8 O di 0,8 W 
con carico di 16 D. 

Caratteristiche tipiche: 

— Tensione di alimentazione 11 V 

— Resistenza di carico Rl 8 fi 

— Potenza di uscita (D = 10%; 

f 1 kHz) 1,6 W 

— Assorbimento di corrente: 

Pl = 0 5 mA 

Pl = 0,8 W 

Pl ^ 1,4 W 185 mA 

— Guadagno di tensione 34 dB 


Fig. 50 - Distorsione tipica del circuito di fig. 29. 


11 V 

16 n 

1 W 

5 mA 
95 mA 

34 dB 


— Sensibilità: 

Pl = 50 mW 12,6 mV 9 mV 

Pl = 0,8 W 75 mV 

Pl = 1,4 W 70 mV 

— Risposta in frequenza 80^ 15 kHz 50-!- 15 kHz 

— Tensione di rumore all’ingresso 

{Rg = 50 fi; B — kHz) 5 uV 5 ^iV 

— Temperatura ambiente di 

funzionamento: 50° C > 65° C 


416 


MARZO — 1971 






























































































































































4.4 Amplificatore per autoradio (5 W, 14 V, 4 il). 




89 10 11 12 13 14 



^cc (VI 


Fig. 51 - Impiego del TAA 611/B come 
pilota di una coppia di transistori com¬ 
plementari di potenza. 


I transistori finali complementari de¬ 
vono essere tali da soddisfare solo le 
seguenti caratteristiche: 

LVceo^20 V; Icm^ 3 A; hpE^20 (3A). 

Essi lavorano in classe C e non ne¬ 
cessitano di resistenze di controreazione 
sull'emettitore, nè di elementi variabili 
di regolazione, nè di elementi a resisten¬ 
za variabile (NTC) di compensazione 
per evitare la deriva termica. 

I transistori di uscita, inoltre, possono 
essere al germanio o al silicio ed even¬ 
tualmente anche eterogenei fra loro. 

La distorsione di cross-over, generata 
a bassi livelli di potenza da una confi¬ 
gurazione circuitale in classe C, viene 
eliminata mediante l’elevato tasso di rea¬ 
zione applicato al circuito e tramite la 
resistenza posta fra emettitore e base 
dei transistori finali. 
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Fig. 52 - Caratteristiche del circuito di fig. 51. 


Caratteristiche tipiche: 


— Sensibilità: 


— Tensione di alimentazione 

14 V 

Pl = 50 mW 

4,5 mV 

— Resistenza di carico 

4 fi 

Pl - 5 W 

45 mV 

— Potenza di uscita (D = 5% 


— Risposta in frequenza 

508 kHz 

f =1 kHz) 


— Tensione di rumore all’ingresso 


Vcc = 12 V 

4 W 

(Rg = 50 fì; B 15 kHz) 

4 LtV 

Vcc = 14 V 

5 W 

— Temperatura ambiente di 


— Assorbimento di corrente: 


funzionamento con TAA 611/B 


< 

n 

II 

< 


in aria libera 

65^ C 

Pl = 0 

35 mA 



Pl = 5 W 

420 mA 

(I transistori finali devono essere montati su oppor- 

— Guadagno di tensione 

40 dB 

tuno dissipatore). 
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4.5. Sezione audio di un ricevitore TV 


,Vcc 


nv 



Fig. 55 - Schema completo del canale suono di un ricevitore TV, impiegando il cir¬ 
cuito integrato TAA 661/B come amplificatore IF e come discriminatore ed il TAA 
611/B in bassa frequenza. 


In fig. 35 è riportato lo schema della 
sezione audio completa di un ricevitore 
TV, standard CCIR. Essa comprende la 
media frequenza suono a 5,5 MHz, e la 
bassa frequenza, entrambe completamen¬ 
te integrate. 

L’amplificazione IF è ottenuta me¬ 
diante il circuito integrato TAA 661/B 
che funge anche da limitatore e da di¬ 
scriminatore a coincidenza. L’elevato 
segnale di bassa frequenza in uscita al 
TAA 661/B permette di far lavorare il 
TAA 611/B a guadagno piuttosto basso 
(30 dB), ottenuto con elevato tasso di 
controreazione. 

In questo modo la distorsione dell’in¬ 
tero canale suono viene mantenuta no¬ 
tevolmente bassa, inferiore ad 1%. 

La tensione di alimentazione è di 11 
V e la resistenza di carico può essere 
8 lì oppure 16 lì in dipendenza della po¬ 
tenza che si vuole in uscita. 


Caratteristiche tipiche deirintero canale suono: 


— Tensione di alimentazione 

11 V 

11 V 

— Resistenze di carico 

8 n 

16 n 

— Potenza di uscita 

(D = 10%; f = 1 kHz) 

1,6 W 

1 W 

— Distorsione armonica 
(Af — 15 kHz; 
f 1 kHz; Pl = 0,5 W) 

1% 

1% 

— Assorbimento di corrente: 

Pl = 0 

19 mA 

19 mA 


P, = 0,8 W 


95 mA 

Pl = L4 W 

185 mA 


Tensione di soglia 

di limitazione 

100 LxV 

100 pV 

Reiezione AM 
(Af = ± 50 kHz) 

40 dB 

40 dB 

(m = 30%) 

(Vi 10 mV) 

Temperatura ambiente 
di funzionamento: 

50“ C 

> 65“ 


La G. B. C. Italiana informa di avere ampliata la gamma e aumentata la disponibilità dei semiconduttori 


S.G.S. 


proteggete la vostra automobile 
con l’allarme capacitivo 
























PRODUZIONE 

SEMICONDUTTORI 



In relazione allo stato di confusione che 
esiste nella classificazione dei semicon¬ 
duttori ed il conseguente disorientamento 
nella loro scelta, molti lettori ci hanno 
chiesto di pubblicare un elenco che con¬ 
senta loro di districarsi agevolmente in 
un simile labirinto. 

Pertanto abbiamo ritenuto utile acconten¬ 
tarli pubblicando Telenco completo, ag¬ 
giornato al 1 gennaio 1971, dei semicon¬ 
duttori relativi alla produzione della So¬ 
cietà Generale Semiconduttori (SGS) una 
fra le maggiori case italiane in tale campo. 
Si tratta di una lista completa nella quale 
i lettori troveranno, suddivisi in 18 catego¬ 
rie, tutti i tipi di semiconduttori S.G.S. 
a partire dai diodi per finire ai circuiti 
integrati della famiglia CL. 


TIPO 

DIODI 

DIODI 

BAX 66 

BC 205 

BD 117 

BFW 70 

BSX 26 

V 654 

2N 2219 


MINIAI. 

BAX 67 

BC 205/A 

BF 152 

BFX 17 

BSX 27 

V 655 

2N 2219/A 

BA 128 


BAX 68 

BC 205/B 

BF 153 

BFX 18 

BSX 28 

V 723 

2N 2221 

BA 129 

BAW 58 

BAX 69 

BC 206 

BF 154 

BFX 19 

BSX 29 

V 765 

2N 2221/A 

BA 130 

BAW 59 

BAX 70 

BC 206/B 

BF 155 

BFX 20 

BSX 30 

2N 696 

2N 2222 

BA 164 

DIODI 

BAX 71 

BC 207 

BF 156 

BFX 21 

BSX 32 

2N 697 

2N 2222/A 

BAW 45 

ZENER 

BAX 72 

BC 207/A 

BF 157 

BFX 31 

BSX 33 

2N 699 

2N 2297 

BAW 46 

BAX 73 

BC 207/B 

BF 158 

BFX 34 

BSX 36 

2N 699/B 

2N 2368 

BAW 47 

BZX 43 


BC 208 

BF 159 

BFX 37 

BSX 39 

2N 706 

2N 2369 

BAW 48 

BZX 44 

TRANSI¬ 

BC 208/A 

BF 160 

BFX 38 

BSX 87 

2N 706/A 

2N 2369/A 

BAW 49 

BZX 45 

STORI 

BC 208/B 

BF 161 

BFX 39 

BSX 87 A 

2N 708 

2N 2410 

BAW 50 

CI CIV/ICMTI 


BC 208/C 

BF 162 

BFX 40 

BSX 88 

2N 709 

2N 2475 

BAW 51 

IV/IT T¥ Tf 

BC 107 

BC 209 

BF 163 

BFX 41 

BSX 88 A 

2N 721 

2N 2483 

BAW 52 

MUL, 11- 

BC 107/A 

BC 209/B 

BF 165 

BFX 48 

BSX 93 

2N 722 

2N 2484 

BAW 53 

UlLlUl 

BC 107/B 

BC 209/C 

BF 166 

BFX 68 

BU 100 A 

2N 743 

2N 2658 

BAW 54 

BAX 33 

BC 108 

BC 222 

BF 167 

BFX 69 

BU 102 

2N 744 

2N 2845 

BAW 55 

BAX 34 

BC 108/A 

BC 225 

BF 174 

BFX 69 A 

BU 125 

2N 753 

2N 2847 

BAY 71 

BAX 35 

BC 108/B 

BC 282 

BF 175 

BFX 73 

BU 127 

2N 870 

2N 2848 

BAY 72 

BAX 36 

BC 108/C 

BC 282-283 

BF 176 

BFX 74 

BU 128 

2N 914 

2N 2894 

BAY 73 

BAX 37 

BC 109 

BC 283 

BF 222 

BFX 74 A 

BUY 18 

2N 915 

2N 2904 

BAY 74 

BAX 38 

BC 109/B 

BC 284 

BF 251 

BFX 90 

BUY 47 

2N 916 

2N 2904/A 

BY 186 

BAX 39 

BC 109/C 

BC 284/A 

BF 270 

BFX 91 

BUY 48 

2N 918 

2N 2905 

E 656 

BAX 40 

BC 113 

BC 284/B 

BF 271 

BFX 94 

C 11 lE 

2N 929 

2N 2905/A 

EA 403 

BAX 41 

BC 114 

BC 285 

BF 272 

BFX 94 A 

C 400 

2N 930 

2N 2906 

EB 383 

BAX 42 

BC 115 

BC 286 

BF 273 

BFX 95 

C 407 

2N 956 

2N 2906/A 

EC 401 

BAX 43 

BC 116 

2xBC286 

BF 274 

BFX 96 

C 420 

2N 995 

2N 2907 

EC 402 

BAX 44 

BC 116/A 

BC 286-287 

BF 287 

BFX 97 

C 424 

2N 996 

2N 2907/A 

FD 100 

BAX 45 

BC 117 

BC 287 

BF 288 

BFX 98 

C 425 

2N 1131 

2N 2927 

FD 200 

BAX 46 

BC 118 

BC 288 

BF 290 

BFY 56 

C 426 

2N 1132 

2N 3013 

FD 300 

BAX 47 

BC 119 

2 X BC 288 

BF 292/A 

BFY 56 A 

C 441 

2 N 1132/A 

2N 3072 

FD 600 

BAX 48 

BC 120 

BC 323 

BF 292/B 

BFY 57 

C 444 

2N 1613 

2N 3073 

IN 251 

BAX 49 

BC 125 

BC 324 

BF 292/C 

BFY 63 

C 450 

2N 1711 

2N 3107 

IN 457 

BAX 50 

BC 126 

BC 395 

BF 316 

BFY 64 

C 651 

2N 1889 

2N 3108 

IN 458 

BAX 51 

BC 132 

BC 396 

BF 372 

BFY 72 

C 652 

2N 1890 

2N 3109 

IN 459 

BAX 52 

BC 134 

BC 400 

BF 516 

BFY 74 

C 762 

2N 1893 

2N 3110 

IN 461 

BAX 53 

BC 135 

BC 477 

BFR 16 

BFY 75 

C 764 

2N 1983 

2N 3114 

IN 485 

BAX 54 

BC 137 

BC 477 VI 

BFR 17 

BFY 76 

C 1001 

2N 1984 

2N 3120 

1 IN 661 

BAX 55 

BC 139 

BC 477/A 

BFR 18 

BFY 76 

C 1002 

2N 1985 

2N 3137 

IN 914 

BAX 56 

BC 142 

BC 478 

BFR 19 

BFY 79 

C 1003 

2N 1986 

2N 3209 

IN 914/A 

BAX 57 

BC 143 

BC 478/A 

BFR 20 

BSV 77 

C 1004 

2N 1987 

2N 3299 

IN 914/B 

BAX 58 

BC 144 

BC 478/B 

BFR 21 

BSV 89 

CP 409 

2N 1988 

2N 3300 

IN 916 

BAX 59 

BC 145 

BC 479 

BFW 19 

BSV 90 

CP 657 

2N 1989 

2N 3301 

IN 3063 

BAX 60 

BC 153 

BC 479/B 

BFW 33 

BSV 91 

P 346 A 

2N 1990 

2N 3302 

IN 3064 

BAX 61 

BC 154 

BCY 59 A 

BFW 43 

BSV 92 

V 405 A 

2N 1991 

2N 3303 

IN 3070 

BAX 62 

BC 185 

BCY 59 B 

BFW 44 

BSV 95 

V 410 

2N 2049 

2N 3337 

IN 3595 

BAX 63 

BC 204 

BCY 59 C 

BFW 63 

BSW 23 

V 410A 

2N 2195 

2N 3338 

IN 3596 

BAX 64 

BC 204 VI 

BCY 59 D 

BFW 64 

BSW 24 

V 435 

2N 2218 

2N 3339 

IN 3600 

BAX 65 

BC 204/A 

BD 111 A 

BFW 68 

BSX 12 

V 435 A 

2N 2218/A 

2N 3423 
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TIPO 


2N 3424 
2N 3502 
2N 3503 
2N 3504 
2N 3505 
2N 3734 
2N 3930 
2N 3931 
2N 3962 
2N 3963 
2N 3964 
2N 3965 
2N 4026 
2N 4027 
2N 4028 
2N 4029 
2N 4030 
2N 4031 
2N 4032 
2N 4033 
2N 4034 
2N 4035 
2N 4046 
2N 4047 
2N 4237 
2N 4238 
2N 4239 


TRANSI¬ 

STORI 

MINIAT. 


BFS 13 
BFS 14 
BFS 15 
BFS 16 
BFS 26 
BFS 27 


TRANSI- 

STORI 

MULTIPLI 


BFX 11 
BFX 15 
BFX 16 
BFX 36 
BFX 66 
BFX 67 
BFX 70 


BFX 71 

BFX 72 

BFX 79 

BFX 80 

BFX 81 

BFX 99 

BFY 81 

BFY 82 

BFY 83 

BFY 84 

2C 

111 

2C 

415 

2C 

425 

2C 

444 

2N 

986 

2N 

997 

2N 

998 

2N 

999 

2N 

2060 

2N 

2060/A 

2N 

2060/B 

2N 

2223 

2N 

2223/A 

2N 

2453 

2N 

2903 

2N 

2903/A 

2N 

2913 

2N 

2914 

2N 

2915 

2N 

2915/A 

2N 

2916 

2N 

2916/A 

2N 

2917 

2N 

2918 

2N 

2919 

2N 

2919/A 

2N 

2920 

2N 

3726 

2N 

3727 

2V 

435 


FOTO 

DISPOSIT. 


Bpy 60 
BPY 65 
P 20 
P 21 


CIRCUITI 

INTEGRATI 


Famiglia 
RTL (1) 

9900 

9904 

9906 


9097 

9099 

9930 

9932 

9933 

9935 

9936 
9944 


9907 

9914 

9915 

9926 

9927 
9974 
Famiglia 
RTL (2) 
9900 

9902 

9903 

9904 

9905 
9907 

9914 

9915 

9926 

9927 
9974 
Famiglia 
DTL (3) 

9093 

9094 
9097 
9099 
9930 

9932 

9933 

9935 

9936 

9944 

9945 

9946 
9948 
9951 
9962 
Famiglia 
DTL (4) 

9093 

9094 


9945 

9946 
9948 
9951 
9962 
Famiglia 
DTL (5) 

9093 

9094 
9097 
9099 
9930 

9932 

9933 

9935 

9936 

9944 

9945 

9946 
9948 
9951 
9962 
Famiglia 
DTL (6) 

9093 

9094 
9097 
9099 
9930 

9932 

9933 

9935 

9936 

9944 

9945 

9946 
9948 
9951 
9962 


Famiglia 
LPDTL (7) 

E 300 
E 301 
E 302 
E 303 
E 304 
E 305 
E 306 

Famiglia 
LPDTL (8) 

E 300 
E 301 
E 302 
E 303 
E 304 
E 305 
E 306 

Famiglia 
LPDTL (9) 

E 300 
E 301 
E 302 
E 303 
E 304 
E 305 
E 306 

Famiglia 
LPDTL (10) 

E 300 
E 301 
E 302 
E 303 
E 304 
E 305 
E 306 

Famiglia 
TTL (11) 

T 100 
T 101 
T 102 
T 103 
T 104 
T 105 
T 106 


T 107 
T 108 
T 109 
T 112 
T 115 
T 116 
T 118 
T 120 
T 121 
T 122 
T 150 
T 151 
T 152 
T 153 
Famiglia 
TTL (12) 
T 100 
T 101 
T 102 
T 103 
T 104 
T 105 
T 106 
T 107 
T 108 
T 109 
T 112 
T 115 
T 116 
T 118 
T 122 
T 153 
Famiglia 
TTL (13) 
T 100 
T 101 
T 102 
T 103 
T 104 
T 105 
T 106 
T 107 
T 108 
T 109 
T 110 
T 112 
T 115 


T 116 
T 118 
T 120 
T 121 
T 122 
T 150 
T 151 
T 152 
T 153...A 
T 153...B 
T 154 


Famiglia 
TTL (14) 


T 

100 

T 

101 

T 

102 

T 

103 

T 

104 

T 

105 

T 

106 

T 

107 

T 

108 

T 

109 

T 

110 

T 

112 

T 

115 

T 

116 

T 

118 

T 

122 

T 

153...A 

T 

153...B 

Famiglia 

TTL (15) 

T 

100 

T 

101 

T 

102 

T 

103 

T 

104 

T 

105 

T 

106 

T 

107 

T 

108 

T 

109 

T 

110 

T 

112 

T 

115 


T 116 
T 118 
T 120 
T 121 
T 122 

TTL - 

Serie 74 (16) 
T 7400 
T 7401 
T 7402 
T 7410 
T 7420 
T 7430 
T 7450 
T 7451 
T 7453 
T 7454 
T 7460 
T 7474 

Famiglia 

LINEARI 

(17) 

5 7709 31 
5 7709 311 
5 7710 31 
5 7711 31 
5 7712 31 
L 123 T2 
L 127 T2 
L 141 T2 
L 148 T2 

Famiglia 

Lineari 

(18) 

5 7709 39 
5 7710 39 
5 7711 39 
5 7712 39 
L 045 T9 
L 103 TI 
L 123 Bl^ 

L 123 TI 
L 127 T9- 
L 141 BP 
L 141 TI 
L 148 TI 


CIRCUITI 

INTEGRATI 

CIVILI 


TAA 611/A 
TAA 611/B 
TAA 611/C 
TAA 621 
TAA 661/A 
TAA 661/B 
TAA 740 
(L 103 Tl) 
TBA 231 
TBA 261 
TBA 271 
Famiglia 
MOS (19) 

M 120 
M 121 
M 122 
M 124 

Famiglia 
MOS (20) 
M 001 
M 120 
M 121 
M 122 
M 124 
Famiglia 
HLL (21) 

H 102 
H 103 
H 104 
H 109 

H no 

H 111 
H 113 
H 114 
H 122 
H 124 

Famiglia 
C (22) 

9958 

9958 (TO-5) 

9959 

9960 


(!) 

Gamma 

di 

(2) 

Gamma 

di 

(3) 

Gamma 

di 

(4) 

Gamma 

di 

(5) 

Gamma 

di 

(6) 

Gamma 

di 

(7) 

Gamma 

di 

(8) 

Gamma 

di 

(9) 

Gamma 

di 

(10) 

Gamma 

di 

(II) 

Gamma 

di 

(12) 

Gamma 

di 

(13) 

Gamma 

di 

(14) 

Gamma 

di 

(15) 

Gamma 

di 

(16) 

Gamma 

di 

(17) 

Gamma 

di 

(18) 

Gamma 

di 


Gamma 

di 

(19) 

Gamma 

di 

(20) 

Gamma 

di 

(21) 

Gamma 

di 

(22) 

Gamma 

di 


temperatura estesa ( —55°-^ 125"C) - Contenitore metallico TO-5 5...21 
temperatura standard (0°C-^-70‘') - Contenitore metallico TO-5 5...29P 

temperatura estesa ( —55°125^0 - Contenitore ceramico DIP 6,,.51 Contenit. ceramico FLAT 3...51 

temperatuia standard (0°C-:-75°C) - Contenitore ceramico DIP 6...59 

temperatura standard (0°C-^75°C) - Contenitore ceramico FLAT 3...59 

temperatura standard (0°-^75°C) - Contenitore plastico DIP 7...59 

temperatura estesa ( —55 °Ch- 125°C) - Contenitore DIP...D2 

temperatura estesa (—55°C h- 125°C) - Contenitore ceramico FLAT...F2 

temperatura standard ( —20°C-:-100°C) - Contenitore ceramico DIP...D7 

temperatura standard (—20°C 100°C) - Contenitore ceramico FLAT...F7 

temperatura estesa ( — 55°C125°C) - Contenitore ceramico DIP...D2 

temperatura estesa (—55°C -4- 125°C) - Contenitore ceramico FLAT...F2 

temperatura standard (0°C75°C) - Contenitore ceramico DIP...DI 

temperatura standard {0°C h- 75°C) - Contenitore ceramico FLAT...FI 

temperatura (0°C — 75°C) - Contenitore plastico DTP...B1 

temperatura (0°C ~ 75°C) - Contenitore plastico DIP...B1 

temperatura estesa ( —55“C~ 125“C) - Contenitore metallico TO-5 

temperatura standard (0°C-^70°C) - Contenitore metallico TO-5 - * Contenitore plastico DIP - 

temperatura (0°C-i-85°C) 

temperatura estesa ( —55°C85°C) - ...T8 

temperatura standard (0°C75°C) - ...Tl 

temperatura standard (0°-i-70°C) - Contenitore ceramico DIP...Di 
temperatura standard (0°C 75°C) - Contenitore ceramico DIP 6...79 
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RADIOMESSAGGI A VENERE 

L’astronautica non c’entra. C’entra invece il nostro pianeta, è Ì1 caso di dire, «terra-terra». 

La notizia è apparsa nel Corriere della Sera del 12 febbraio 1971, pagina 9, e la riportiamo integralmente: 

E’ un fatto ormai assodato: le aziende a carattere artigianale sono destinate al falliniento; se vogliono soprav¬ 
vivere devono adeguarsi ai tempi e operare su scala industriale. Questa semplicissima teoria, che ha fatto cosi buona 
prova nei più disparati settori, è stata adottata ora anche nella professione più antica del mondo. Da tempo si era 
notato un certo allarme neW«Anonima Protettori» i cui poteri parevano messi in forse da alcune iniziative «autono¬ 
mistiche» da parte di un numero sempre crescente di «quelle signore». 1 protettori, insomma, non riuscendo più a 
mantenere il controllo della situazione si erano dati all’affannosa ricerca di un espediente capace di ripristinare il 
loro antico splendore e contemporaneamente di dare nuova vita alle ormai decrepite strutture del vizio peripatetico. 
L'espediente è stato trovato: l’apparecchio ricetrasmittente. Con un Walkie-talkie in macchina si è passati appunto dal- 
l’artigianato all’industria. «Pronto, qui Vincenzino, le ragazze in ascolto sono pregate di spostarsi al crocevia di 
viale Fulvio Testi, ripeto...». In tal modo si elimina il deficit della richiesta inevasa, si copre un maggior territorio e 
si è perfino in grado di aprire un'inchiesta di mercato sulla produttività delle varie zone «battute». Non solo: l’appa¬ 
recchio ricetrasmittente serve anche da scudo protettivo contro fastidiose «interferenze» come potrebbero essere per 
esempio quelle della polizia. Col sistema del collegamento radio l’efficacia delle retate può essere dimezzata se non 
ad dirittura annullata. 

L’unica pecca di questo metodo è la sua stessa natura ossia Tonda radio, che per quanto nascosta, può sempre 
essere intercettata. E’ successo infatti che un radioamatore di Monza, Mario D„ durante i suoi collegamenti notturni, 
si è improvvisamente accorto che l’aere sovrastante la «fossa dei serpenti» era letteralmente infestato da un costante 
flusso di messaggi. Grande è stato lo stupore di Mario D. quando si è reso conto che i messaggi intercettati non pro¬ 
venivano dalTemittente di un «collega». Comunque gli è bastato sintonizzarsi minutamente sulla «banda cittadina» per 
capire di cosa si trattava. Immediatamente la clamorosa scoperta è passata in mano alle autorità che da tempo si 
dedicano alla difficile lotta al vizio sul viale Fulvio Testi e sulla nuova Valassina. Contro le «radiosquillo» il Buonco¬ 
stume sta già predisponendo adeguate contromisure. 




^3* ^3b 

Hmlimna 


ESTRATTO 
DAL CATALOGO 
G.B.C. 



--13 

r 

1 


1 




Presa Jack da pannello 2 poli 

Con interruttore. 

Corpo: bronzo fosforo argentato 

Isolamento: bachelite tranciata 

Innesto: per spinotto GP/OóSO-OO 





Presa Jack da pannello 2 poli 

Con interruttore. 

Corpo: ottone nichelato 

Isolamento; bachelite tranciata 

Innesto: per spinotti GP/0750-00 

GP/07Ó0-00 




H 


Presa Jack volante 2 poli 

Corpo; ottone nichelato 

Isolamento: polistirolo grigio 

Innesto: per spinotti GP/0Ó32-00 

GP/0Ó34-00 


3.5 


^31 




Presa Jack volante 2 poli 

Per apparecchi «SONY» 

Corpo: ottone nichelato 

Manicotto: polistirolo 



Spinotto 2 poli 

Corpo: bronzo fosforo argentato 

Manicotto: bachelite bianca 

Per Jack: GP/0300; GP/0410-00 


Spinotto 2 poli 

Corpo: 
Manicotto: 

Per Jack: 


ottone nichelato 
resina termoplastica 
GP/0330-00 



2.5 




0 45 , 
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36 ^ 



Motorino « Lesa » 

M2.5 Perno; 0 2 mm 

Alimentazione; 5 - 10 V 
Per modelli; 

FV 40 - Esaphon 400 
MO/RB 





‘V 





21 


39 



Motorino « Philips » 

Perno; 0 2 mm 

Alimentazione; 3.2 V 
Per modelli. 

EL 3301 
EL 3302 
EL 3303 
48223612-0035 


RA 1390-00 


( fé 

h 4 


V j 

0 ^ 


Motorino « Castelli » 

Perno: 0 2,5 mm 

Alimentazione: 12 V 

Per modelli: 

54000 

54001 
850052 


RA/1600-00 ’ 






^2.5 Motorino « Lenco » 

Perno; 0 2 mm 

Alimentazione: 6 9 V 

LB68BB13.5 





^ 32 



R A, 1290-00 


Motorino « Lenco » 

Perno: 0 2 mm 

Alimentazione: 6 ^ 9 V 
LB68BB95 


M2.5 


c 

,— f 

\ 

IZ 

1 1*^ 

^- 3.2 




M 2 


Motorino 

Perno: 0 2 mm 

Alimentazione: 6 r 12V 
MAK W/6691 






R A/1560-00 


Motorino « Philips » 

Perno: 0 2 mm 


M2.5 


Alimentazione; 
Per modelli: 
AG 2027 
48223612-0002 


6 V 


32 


£ 




1 . 

X 

J 


1 



43 




Motorino « Philips » 

Perno: 0 2 mm 

Alimentazione: 9 V 

Per modelli; 

AG2027 

48223612-0008 


M2.5 






c-r~ri Iw 

£ 




^-4 IF 

X 






J 


^-32 ^ 

. 43 




RA/1420-00 









































































































































a cura di P. SOATF 



Questa rubrica sostituisce le preceden¬ 
ti rubriche «Panorama radiofonico» e 
«Radiodiffusione TV». In essa si rispon¬ 
derà prevalentemente ai quesiti posti dai 
lettori su tali argomenti, naturalmente 
senza citare il nome dei richiedenti, in 
modo da alleggerire la rubrica «I lettori 
ci scrivono» e pubblicando inoltre quelle 
notizie che potranno essere di notevole 
interesse per gli amatori del DX radio¬ 
fonico, per i radioamatori e gli interes¬ 
sati alle radiocomunicazioni professio¬ 
nali ed anche ai GB. 

TELEVISIONE 

Caratteristiche dei sistemi internazionali 
di Televisione approvate dalCAssemblea 
Plenaria di Ginevra - Tabella I. 


Per tutti ì sistemi elencati in tabella la 
frequenza di quadro per secondo è di 50. 

In avvenire citando i vari sistemi adot¬ 
tati dalle nazioni delle quali avremo 
occasione di scrivere, faremo riferimen¬ 
to alla citata tabella. 

(Vocabolario relativo alla suddetta ta¬ 
bella, italiano, inglese e francese: 

Sistema = System, sistème. Numero 
di linee = number of lines, nombre de 
lignes. Larghezza del canale = channel 
width, largeur du canal = Larghezza del¬ 
la banda video = vision bandwidth, 
largeur de bande video. Separazione vi¬ 
deo/suono = vision/sound separation, 
séparation, séparation image/son. Banda 
laterale residua = vestiagial side-band, 
bande latérale résiduelle. Modulazione 


di immagine — vision modulation, mo- 
dulation d’image. Modulazione del suo¬ 
no = sound modulation, modulation du 
son. 

RADIOFONIA 

La repubblica popolare Cinese dispone 
di oltre cinquecento trasmettitori sulla 
gamma delle onde medie, la maggior 
parte dei quali è destinato ai servizi lo¬ 
cali e provinciali. Una trentina di tra¬ 
smettitori aventi la potenza compresa 
fra 100 e 300 kW sono destinati alle 
trasmissioni a media distanza mentre al¬ 
tri di potenza compresa fra i 300 kW ed 
i 1000 kW e su frequenze superiori ai 
1000 kHz vengono utilizzati per le tra¬ 
smissioni aH’estero. (frequenze impie- 


TABELLA I 

SISTEMA 

NUMERO 

LINEE 

LARGHEZZA 

DEL 

CANALE 

LARGHEZZA 

BANDA 

VIDEO 

SEPARAZIONE 

IMMAGINE 

AUDIO 

BANDA 

LATERALE 

RESIDUA 

MODULA¬ 

ZIONE 

IMMAGINE 

MODULA¬ 

ZIONE 

SUONO 



MHZ 

MHZ 

MHZ 

MHZ 



A 

405 

5 

3 

- 3,5 

0,75 

Positiva 

AM 

B 

625 

7 

5 

+ 5,5 

0,75 

Negativa 

FM 

! C 

625 

7 

5 

+ 5,5 

0,75 

Positiva 

AM 

D 

625 

8 

6 

+ 6,5 

0,75 

Negativa 

FM 

E 

819 

14 

10 

±11,15 

2 

Positiva 

AM 

F 

819 

7 

5 

+ 5,5 

0,75 

Positiva 

AM 

G 

625 

8 

5 

+ 5,5 

0,75 

Negativa 

FM 

H 

625 

8 

5 

± 5,5 

1,25 

Negativa 

FM 

I 

625 

8 

5,5 

+ 6 

1,25 

Negativa 

FM 

K 

625 

8 

6 

+ 6,5 

0,75 

Negativa 

FM 

L 

625 

8 

6 

+ 6,5 

1,25 

Positiva 

AM 
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fìg. 1 - Cofuplesso di antenne per DX 
televisivo in campo professionale. 

gate 1020, 1040, 1090, 1190, 1210, 1300, 
1310, 1313, 1340, 1525 kHz). Alcuni nel¬ 
le ore pomeridiane o durante il primo 
mattino sono udibili in Italia. 

La Cina dispone di numerosi trasmet¬ 
titori sulla gamma delle onde medio¬ 
corte, ed onde corte ed elTettua numero¬ 
se emissioni in lingue estere per i paesi 
vicini e lontani. 

I notiziari italiani, durante il periodo 
invernale vengono cO'ettuati con il se¬ 
guente orario: 

2030-2100 = 6210, 9480 e 9860 kHz. 
2130-2200 = 6520, 6645 e 11600 kHz. 
2200-2230 6645, 7035 e 11600 kHz. 

Indirizzo per informazioni Radio Pe- 
kÌRg, Peking oppure Broadcasting Ad- 
ministration. Fu Hsin Men, Peking. 

RADIOCOMUNICAZIONI - 
Servizi di meteorologia locali 

La stazione costiera di GENOVA 
RADIO, ICB, trasmette in radiotelefo¬ 
nia sulla frequenza di 1722 kHz le pre¬ 
visioni relative al vento, allo stato del 
mare, al tempo, stato del cielo e relativi 
fenomeni e la visibilità relativi alle os¬ 
servazioni elTettuate dalle stazioni meteo 
di Capo Mele, Genova, Pianosa e Civita¬ 
vecchia. Ore delle emissioni i tempi 
GMT (tempo di Greenwich) 0135, 0735, 
1335 e 1935. Avvisi di tempesta o di 
burrasca sono trasmessi non appena ri¬ 
cevuti e alle ore 0303, 0833, 1233, 1633 
e 2033 e sempre sulla frequenza di 
1722 kHz previa chiamata generale su 
2182 kHz. 



VIDEO 

RISATE 


LA «iHePlit POTCe'BfcE 

/HPENi.(efitfcE i-A MOi,Te.A «A2I«- 


ìm (MCkiA TÉ-Le-i-PcrrA* 

TO(2.( I e ' L'iMSoLITf» 

Libò bASOBbXS ?AliT[ . 



ìM QUESTO PAPSC ùe"!- 

TATDftì I L'AR&fnio SEMa>£A 
AveR. PeCFeTTAMeNTe- feis<?LTo 
IL P(2.i5aCeMA oei (ìAPPisHTl cct<i , 
gOLLEWTI ^lO(LATC>2( LOC-AU ." 
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automobili 
elettronica 
e scienza 

a cura di Lello GURRADO 


servizi 

speciali 


L AUTO DELLA LUNA 

La Luna è a portata di uomo ma 
è già anche a portata di auto. Il 17 
novembre scorso, infatti, un auto¬ 
veicolo sovietico ha toccato il suolo 
lunare ed ha cominciato a cammi¬ 
nare tra l’esultanza dei «compagni» 
della base di controllo tedesca. 

L’avvenimento è davvero ecce¬ 
zionale e dice una parola rivoluzio¬ 
naria nel campo dell’astronautica e, 
perché no? anche dell’automobili¬ 
smo. Il veicolo possiamo dire che 
rappresenta il prototipo delle sta¬ 
zioni automatiche destinate a co¬ 
struire vere e proprie basi scienti¬ 
fiche sulla luna senza bisogno del¬ 
l’intervento diretto dell’uomo. Ma 
vediamo come è fatto e come cam¬ 
mina questo «Lunakhod». 

L’utomobile sovietica è munita di 
due antenne, una elicoidale, orien¬ 
tabile verso la terra, per i teleco¬ 
mandi, e una a forma di cono. Può 
muoversi a due differenti velocità 
(una il doppio dell’altra) e la cosa 
curiosa è che un sistema automatico 
le consente di fermarsi quando in¬ 
contra un ostacolo o quando deve 
affrontare un declivio troppo ri¬ 
pido. 

Esteticamente il «Lunakhod» somi¬ 
glia a un pentolone munito di co¬ 
perchio. Le ruote motrici sono otto, 
tutte metalliche a raggi, con un bat¬ 
tistrada sagomato in modo da offri¬ 
re la massima presa su qualsiasi ti¬ 


po di terreno. Ogni ruota, munita 
di sospensioni indipendenti è mos¬ 
sa da un motore elettrico. E’ questo 
un accorgimento assai valido, per¬ 
ché se anche una ruota scivola in 
un crepaccio e non gira più, le al¬ 
tre hanno forza sufficiente per eser¬ 
citare la trazione e cavare dall’im¬ 
paccio il «Lunakhod». 

11 veicolo lunare è munito di 
un riflettore per raggi laser, costrui¬ 
to in Francia nell’ambito della coo¬ 
perazione spaziale franco-sovietica. 
Tale laser è impiegato per inviare, 
tramite la luce coerente, complesse 
informazioni alla terra. 


Naturalmente il «Lunakhod» non 
ha soltanto una funzione «peri- 
patetica». Il veicolo è dotato di 
apparecchiature scientifiche per 
trasmettere alla terra importantissi¬ 
mi dati riguardanti le condizioni 
della Luna. Quali siano questi ri¬ 
levamenti è impossibile sapere, da¬ 
ta la congenita riservatezza dei so¬ 
vietici. Questi comunque sono pro¬ 
blemi assai più importanti e di¬ 
versi. A noi interessa rilevare che 
dal mese di novembre 1970 una 
automobile ha camminato sulla Lu¬ 
na. E’ una data fondamentale per 
il progresso deH’umanità. 
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FERRARI VUOL VINCERE 
IL CAMPIONATO DEL MONDO 

Enzo Ferrari (foto sopra) 72 an¬ 
ni, da 25 costruttore di vetture da 
corsa, parla poco con i giornalisti. 
Non ama le interviste e odia i «bot¬ 
ta e risposta». Una volta all’anno 
però, il costruttore di Maranello, 
convoca una conferenza-stampa du¬ 
rante la quale fa il punto della situa¬ 
zione e presenta i programmi futuri. 

La tradizione è stata rispettata 
anche questa volta e per oltre una 
ora tutti i giornalisti hanno potuto 
sbizzarrirsi nel fare domande al 
«grande saggio» dell’automobilismo 
mondiale. Riserviamo dunque que¬ 
sto articolo agli appassionati dello 
sport automobilistico: 

«Nel 1971 — ha detto Ferrari — 
punteremo tutto sulla formula uno. 



La vettura, una monoposto da 3.000 
centimetri cubici, ha dimostrato di 
andar molto forte e abbiamo fiducia 
di ottenere buoni risultati. La squa¬ 
dra è composta dai seguenti piloti: 
il belga Ickx, lo svizzero Regazzoni, 
l ’oriundo italo-americano Mario An- 
dretti, l’italiano Merzario (del grup¬ 
po faceva parte anche l’italiano 
Giunti, perito tragicamente il 10 
gennaio scorso sul circuito di Bue¬ 
nos Aires). Sono tutti ragazzi in 
gamba che potranno dare grandi 
soddisfazioni ai tifosi». 

Pensa di poter vincere il campio¬ 
nato del mondo? 

«E’ difficile fare pronostici quan¬ 
do la stagione deve ancora incomin¬ 
ciare. Sono comunque convinto che 
ci siano i mezzi per battere la con¬ 
correnza. I piloti sono formidabili, 
le macchine vanno bene e non vedo 
perché l’impresa non dovrebbe riu¬ 
scire». 

Le corse automobilistiche, come 
sapete, si dividono in due grandi ca¬ 
tegorie, quelle di «formula», riser¬ 
vate alle monoposto, che si dispu¬ 
tano su una distanza non superiore 
ai 400 chilometri e quelle di durata, 
riservate ai prototipi, con una dura¬ 
ta minima di sei ore. A quest’ultima 
categoria appartengono le classiche 
«24 ore di Le Mans», «12 ore di 
Sebring», «24 ore di Day tona». 

In questo genere di competizioni, 
negli ultimi anni l’ha fatta da pa¬ 
drona la Porsche, che ha vinto i ti¬ 
toli mondiali del 1969 e del 1970. 
La Ferrari è stata sonoramente 
sconfitta e medita la rivincita, però 
dobbiamo deludere quanti sperano 
in un pronto riscatto, perché il «Ma¬ 
go di Maranello» non ha intenzione 
di inseguire nel 1971 questo tra¬ 
guardo. 

«Parteciperemo a queste corse 
con una sola vettura — ha detto — 
a puro titolo sperimentale. Non ab¬ 
biamo ancora i mezzi per diventare 
campioni del mondo e preferiamo 
prepararci con calma al 1972. In 
questa stagione mireremo al titolo 
della «formula uno» e basta». 

Qual’è il pilota favorito in que¬ 
sta corsa verso il casco iridato? 

Nonostante la presenza del bril¬ 
lantissimo Clay Regazzoni e dell’ita- 
lo-americano Mario Andretti, noi 
crediamo che il capitano della squa¬ 
dra debba essere considerato il bel¬ 


ga Jackie Ickx (foto in basso) , il 
«bambino terribile» dell’automobi¬ 
lismo mondiale, che già quest’anno 
si è piazzato al secondo posto della 
classifica alle spalle dello scompar¬ 
so Jochen Rindt. Forza Ickx e forza 
Ferrari, dunque. I tifosi di automo¬ 
bilismo aspettano i vostri trionfi. 

CON L^ACCENSIONE 
ELETTRONICA L AUTO 
PARTE SEMPRE 

Da quando ha invaso il campo 
dell’automobile, l’elettronica si è 
fatta largo con numerose applica¬ 
zioni. Vi abbiamo parlato in un nu¬ 
mero precedente del cervello elettro¬ 
nico che seleziona automaticamente 
le marce nel cambio della Renault 16 
e questa volta vogliamo soffermarci 
sull’accensione elettronica. Per far 
questo ci siamo recati alla Magneti 
Marelli, dove hanno appena creato 
un nuovo circuito di accensione de¬ 
nominato AEC 103 A. Tale disposi¬ 
tivo elettronico non è riservato e- 
sclusivamente alle vetture sportive 
(come il precedente Dinoplex) ma 
è adattabile a tutte le macchine di 
serie. Prima di esporre i particolari 
di questo «AEC 103 A» vediamo 
quali sono i vantaggi in genere della 
accensione elettronica. I più evi¬ 
denti sono i seguenti: 

— La facilità di avviamento spe¬ 
cie nella stagione invernale e quan¬ 
do la batteria non è più giovane. 

— La disponibilità di una tensio¬ 
ne sulle candele costante e molto 
elevata: circa 30 kV reali, nelle 
condizioni di uso della vettura, fi¬ 
no a 6.000 giri al minuto per un 
motore a otto cilindri, fino a 8.000 
giri al minuto per un motore a sei 
cilindri e fino a oltre 10.000 giri al 
minuto per un motore a quattro ci¬ 
lindri. 

— La possibilità di eliminare lo 
imbrattamento delle candele che in¬ 
fastidisce quasi tutti gli utenti nelle 
marce in colonna o nel traffico cit¬ 
tadino. E’ questo un notevole van¬ 
taggio che si traduce anche in uno 
scarico più pulito e libera l’utente 
dalla psicosi dello spegnimento del 
motore nelle marce in colonna. 

Vediamo ora le caratteristiche del 
nuovo dispositivo di accensione e- 
lettronica «AEC 103 A». Il circuito 
è costituito dalle seguenti parti: 
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ACCENSIONE 

ELETTRONICA AEC 103 A ^ 

CONTWOtLOOELLACAHCA I 

DEL CONDENSATORE , | CONTROLLATO _ 



aSTRtaUTORE 


CONTAGIRI elettronico 


Schema di principio a blocchi e schema di cablaggio della accensione elettronica 
della Magneti Marcili. 


1) Convertitore oscillante per la 
generazione della tensione di carica 
del condensatore. 

2) Circuito di controllo della 
tensione di carica del condensatore. 

3) Circuito di comando del dio¬ 
do controllato che determina la sca¬ 
rica del condensatore. 

4) Circuito di scarico del con¬ 
densatore. 

5) Bobina di accensione, specia¬ 
le perché ottimizzata per lo specifi¬ 
co impiego. 

In relazione alla posizione del 
ruttore sul distributore si hanno le 
seguenti fasi di funzionamento: 

a ruttore chiuso: si ha la fase di 
carica del condensatore tramite il 
convertitore autooscillante elevatore 
della tensione di batteria; 

a ruttore aperto: si ha la fase di 
scarica del condensatore attraverso 
il diodo controllato sulla bobina di 


accensione speciale e quindi la scin¬ 
tilla sulla candela. 

Il convertitore elevatore della 
tensione di batteria è del tipo ad 
oscillatore bloccato e carica il con¬ 
densatore con oscillazioni ripetute, 
fino a un valore prestabilito di ten¬ 
sione. A questo punto, per effetto 
del circuito di controllo della cari¬ 
ca, l'energia erogata dal convertito¬ 
re viene automaticamente ridotta al 
minimo indispensabile per mante¬ 
nere la carica raggiunta dal conden¬ 
satore e quindi compensare le ine¬ 
vitabili perdite del circuito. 

E’ evidente che il vantaggio es¬ 
senziale del circuito di controllo del¬ 
la tensione di carica è quello di ga¬ 
rantire una tensione ai capi del con¬ 
densatore quasi costante a qualun¬ 
que regime di rotazione e per qua¬ 
lunque valore della tensione di ali¬ 
mentazione, in modo che a 6 V 
di baliLTia, in fase di avviamento, 


si può disporre di una energia per 
la scintilla non molto discosta da 
quella che si ha a piena tensione di 
batteria (12 V) o anche a valori 
superiori. 

All'apertura del ruttore, tramite 
uno speciale circuito di comando 
del diodo controllato che utilizza un 
filtro attivo, progettato in modo che 
non risenta di eventuali saltellamen¬ 
ti dei contatti del ruttore, si genera 
un impulso di comando per il dio¬ 
do controllato che scarica il con¬ 
densatore sul primario della bobina 
di accensione. Il circuito di scarica 
è accordato opportunamente onde 
ottenere un fronte ripido di scarica 
e il totale annullamento' della ten¬ 
sione ai capi del condensatore in 
corrispondenza della massima cor¬ 
rente della bobina. 

Corrispondentemente la tensione 
al secondario della bobina sale a 
fronte ripido e innesca l'arco. La 
corrente nella bobina segue succes¬ 
sivamente una legge di riduzione 
esponenziale per effetto della pre¬ 
senza del diodo in parallelo al pri¬ 
mario della bobina che permette di 
prolungare la circolazione di corren¬ 
te e mantenere, per più lungo tem¬ 
po, al secondario della bobina stes¬ 
sa, l'arco che si era innescato du¬ 
rante il fronte ripido di salita del¬ 
la tensione. 

Da quanto descritto in sommi ca¬ 
pi, risulta che il progetto è stato 
diretto soprattutto allo scopo di ar¬ 
monizzare i parametri fondamentali 
del circuito in modo che il disposi¬ 
tivo consenta soprattutto due cose: 

a) Un fronte ripido nella scarica, 
con il vantaggio di ridurre le di¬ 
spersioni di energia un istante pri¬ 
ma della scarica e permettere quin¬ 
di che la scintilla avvenga regolar¬ 
mente anche con candele imbratta¬ 
te; 

b) Il mantenimento dell'arco per 
un tempo sufficientemente lungo 
consentendo ottime condizioni di 
accensione della miscela in qualun¬ 
que condizione ambientale. 

Ecco, questo è tutto. Ringrazia¬ 
mo i tecnici della Marelli che ci 
hanno pazientemente spiegato il 
funzionamento del nuovo dispositi¬ 
vo e concordiamo con loro nel cre¬ 
dere che il futuro dell'automobile 
sia legato in buona parte all'elettro¬ 
nica. 
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Attrattiva al 10“ Salone 
Nautico di Genova. Il ri¬ 
cevitore CRF - 230 della 
SONY, completamente 
transistorizzato, ha soste¬ 
nuto validamente il con¬ 
fronto. 



L’ELETTRONICA AL 10° 
INTERNAZIONALE 


SALONE NAUTICO 

DI GENOVA di Piero SOATl 


I 10^^ SALONE NAUTICO 
INTERNAZIONALE di 
GENOVA, la più ampia 
rassegna nautica del mondo che si 
estende su oltre 110.000 metri qua¬ 
drati, ha ottenuto un successo ve¬ 
ramente eccezionale assicurandosi 
la partecipazione di oltre 800 espo¬ 
sitori di cui 285 provenienti da 
Francia, Giappone, Gran Bretagna, 
Svezia, Norvegia, Danimarca, Olan¬ 
da, Germania RD e RE, Finlandia, 
USA, Spagna, Irlanda, Monaco, Un¬ 
gheria, Belgio, Svizzera, Cecoslo¬ 
vacchia, Jugoslavia ed Israele, i 
quali hanno presentato una varietà 
di oltre 1500 tipi di imbarcazioni 
che vanno dal piccolissimo canotto 
pneumatico per bambini, ai grandi 
yacht da crociera. 

Noi comunque vogliamo mettere 
in risalto che, come avevamo pre¬ 
visto lo scorso anno, la presenza 
dell’elettronica al Salone, con il 
passare del tempo, assume una for¬ 
ma sempre più massiccia e ciò è 


confermato dalla presenza di com¬ 
plessi di fama internazionale come 
ad esempio la G.B.C., la SONY ed 
altri, di cui parleremmo successiva¬ 
mente. 

Ciò era inevitabile se si conside¬ 
ra che ormai il binomio nautica¬ 
elettronica oggigiorno è assoluta- 
mente inscindibile. Infatti mentre 
nelle imbarcazioni di maggior mo¬ 
le l’elettronica è presente sotto for¬ 
ma di radar, ecoscandagli, avvisa¬ 
tori automatici, indicatori di rotta, 
radiogoniometri, apparecchi per ra¬ 
diocomunicazioni, camere subacque 
comandabili a distanza, nelle im¬ 
barcazioni per il piccolo diporto 
è tutt’altro che assente se si con¬ 
sidera che ad essa erano desti¬ 
nati la maggior parte dei radiotele¬ 
foni che, anche se di portata ridot¬ 
ta, consentono di comunicare con 
la terra od altri natanti nella ban¬ 
da cittadina, dei radioricevitori che 
oltre alla ricezione degli avvisi me¬ 
teo e ai naviganti permettono quel¬ 


la dei normali programmi radiofo¬ 
nici, dei televisori portatili, degli 
ecoscandagli ultrasonori e dei radio- 
goniometri, entrambi di tipo porta¬ 
tile, e numerosi altri apparecchi del 
genere. 

Il nostro compito naturalmente 
non è quello di parlare di gommo¬ 
ni, motori, barche in vetroresina, 
in legno, in alluminio, in acciaio 
od in cemento, ma bensì di limitare 
la nostra esposizione ad una rapida 
panoramica delle apparecchiature 
elettroniche più interessanti. Tut¬ 
tavia, tenendo presente che la pro¬ 
duzione di apparecchi radioelettri¬ 
ci destinati ai servizi nautici da di¬ 
porto, è strettamente legata alla 
produzione delle imbarcazioni, non 
possiamo fare a meno di rilevare 
che durante l’anno 1970 sono state 
costruite in Italia 40.680 unità, con 
un aumento del 32% rispetto allo 
anno precedente, durante il quale 
uscirono dalle catene di stampag¬ 
gio... e dai cantieri solo 30.190 bar¬ 
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Fig. 1 - Una vetrina della SONY. Sono visibili i ricevitori CRF 230, CRF 150, 
i radiotelefoni CB 400, ICB 160 e il radio-registratore CF 300. 


Fig. 2 - Ricevitori di classe, televisori, registratori, radio-sveglie SONY in buona 
compagnia 



che. Per Panno 1971 si prevede che 
il suddetto numero sia soggetto ad 
un notevole incremento superando 
le 50,000 unità e che pertanto au¬ 
menterà proporzionalmente anche 
la richiesta di apparecchi radioelet¬ 
trici. 

Dobbiamo altresì mettere in evi¬ 
denza che se da parte dei costrut¬ 
tori di radiotelefoni si è messo il 
massimo impegno al fine di presen¬ 
tare degli apparecchi interessanti ed 
efficienti altrettanto non si può di¬ 
re nei confronti dei competenti Mi¬ 
nisteri i quali, in tutti i settori, ben 
poco fanno per favorire queste lo¬ 
devoli iniziative. A questo proposi¬ 
to il giorno dell’inaugurazione del 
Salone Nautico al Presidente del 
Consiglio Colombo è stata presenta¬ 
ta una mozione, che riporteremo nel 
prossimo numero, con la quale si 
sollecitano provvedimenti sulla uti¬ 
lizzazione delle gamme comprese 
fra 26,9 - 27,3 MHz e 29,7 - 30 
MHz, per comunicazioni telefoni¬ 
che a terra ed in mare, mediante 
l’impiego di radiotelefoni di mode¬ 
sta portata. Auguriamoci che tale 
pro-memoria non resti, come d’uso 
lettera morta. 

Molte sono dunque le ditte che 
hanno partecipato al 10” Salone, 
presentando apparecchi radioelet¬ 
trici e notevole il loro incremento 
rispetto alle precedenti edizioni do¬ 
vuto, come abbiamo già detto, alla 
presenza di complessi che mai ave¬ 
vano partecipato a questa rassegna 
come ad esempio la G.B.C., la SO¬ 
NY, la AUTOVOX, la MARCONI 
MARINE ed altri, sia italiani che 
esteri. 

Al padiglione B il pubblico ha 
dimostrato di interessarsi in modo 
particolare al ricevitore a transisto¬ 
ri della SONY, modello CRF 230 
il quale può essere definito, senza 
tema di errare, uno dei più interes¬ 
santi del Salone. Come è noto que¬ 
sto ricevitore dispone di ben 23 
gamme che permettono la ricezio¬ 
ne di due sottogamme FM, delle on¬ 
de lunghe da 150 a 400 kHz, delle 
onde medie, delle onde medie-corte 
da 1,6 a 3,6 MHz, che sono utiliz¬ 
zate dalle stazioni addette ai servi¬ 
zi di assistenza nautica, e di ben 
16 gamme per la ricezione delle 
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onde corte da 3,6 a 30 MHz. E’ im¬ 
portante rilevare che con un ricevi¬ 
tore del genere anche le emissioni 
dei comuni radiotelefoni sono rice¬ 
vibili a distanze nettamente supe¬ 
riori rispetto a quelle consentite dai 
ricevitori contenuti nei radiotelefo¬ 
ni stessi. 

Ammirato è stato pure il ricevi¬ 
tore della SONY, modello CRF 150, 
il quale si adatta perfettamente alle 
esigenze di spazio delle piccole e 
medie imbarcazioni e che dispone 
di ben 13 gamme che permettono 
la ricezione delle emittenti FM, e di 
quelle relative alle gamme onde 
lunghe, medie, medio-corte e corte. 

I due radiotelefoni della SONY 
CB-400 e ICB-160 sono stati ogget¬ 
to di curiosità da parte dei compe¬ 
tenti e particolarmente dei CB nau¬ 
tici, in relazione alla loro semplici¬ 
tà costruttiva. Contrariamente a 
quanto si può credere la limitata 
potenza di questi apparecchi si rive¬ 
la utile anziché svantaggiosa, quan¬ 
do essi siano impiegati a bordo di 
imbarcazioni destinate al diporto 
nautico a distanze ravvicinate del¬ 
l’ordine delle 10-15 miglia: infat¬ 
ti assorbendo essi una corrente as¬ 
sai bassa hanno una notevole au¬ 
tonomia cosa tutt’altro che trascu¬ 
rabile in tale genere di apparecchi 
destinati, in modo particolare, ad 
essere impiegati in situazioni di e- 
mergenza. Da notare che entrambi 
i radiotelefoni assicurano collega- 
menti a notevole distanza in consi¬ 
derazione della elevata sensibilità 
dei ricevitori che è migliore di 1 iiV, 
per 50 mV di uscita, per il CB-400 
e di 0,8 qV, per 10 mV di uscita, 
per l’ICB~160, e che per quanto 
concerne i trasmettitori è stata in¬ 
dicata la potenza effettiva. 

Tenendo poi presente che le pas¬ 
seggiate in mare devono svolgersi 
in clima di massima comodità e re¬ 
lax, la SONY ha pure presentato i 
suoi televisori TV9-90 UM, TV-900 
UET e TV-500 UET, che si posso¬ 
no considerare fra i pochi ai qua¬ 
li il termine di portatile si addice 
veramente. Essi infatti sono alimen- 
tabili da pile ricaricabili ed hanno 
dimensioni e peso ridotti veramen¬ 
te al minimo indispensabile, che 
possono essere così riassunti: TV9- 
90 UM, 224 X 266 x 245 mm, 


5,6 kg. TV-900 UET, 228 x 252 x 
X 219 mm, 4,6 kg. TV-500 UET, 
207 X 143 X 200 mm, 4,3 kg. 

Allo stand SONY e G.B.C. natu¬ 
ralmente erano presenti anche altri 
prodotti fra i quali apparecchi ra¬ 
dio-sveglia ed i famosi registratori 


con microfono incorporato TCllO, 
TC80 e TC50 che a bordo sono del¬ 
la massima utilità dato che oltre per 
i normali impieghi possono essere 
utilizzati per registrare i bollettini 
meteorologici ed altre comunicazio¬ 
ni trasmesse dalle stazioni costiere. 


Fig. 4 - Scandagli ultrasonori e radiogoniometri presentati dalla FINDER di 
Civitavecchia. 
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Vì^. 5 - Ecoscandaglio ulirasonoro ECS-5069-1 del centro strumenti Nauliei-Fiumicino, alimentato a 12 Ve.e. mediante l’ali- 
m^ntatorc HlGH-KlT UK 485. 


Apparecchi radar, radiogoniome- dio Marittima, la Generalmare, la 
tri ed ecoscandagli ultrasonori di Face Standard, la Becca, le Tele¬ 
notevole interesse hanno presentato mar, la Selenia, la Zodiac, la To- 
la Apel Mar, la Società Italiana Ra- kaj ed altre numerose ditte. 

Fig. 6 - Complesso di televisione a circuito chiuso per riprese subacquee della 
LA PHOTOCINES-SLIB - In alto a sinistra monitor G.B.C. da 17”. In mano alla 
ragazza telecamera G.B.C. nella relativa custodia. Sullo sfondo è visibile il 
gi'oppo elettrogeno. 



Fra i suddetti apparati abbiamo 
notato un interessante radar desti¬ 
nato alle imbarcazioni minori pre¬ 
sentato dalla Finder di Civitavec¬ 
chia e costruito dalla Astaron. Si 
tratta di un apparato molto com¬ 
patto con antenna rotante su un ri¬ 
cevitore carenato, che pur essendo 
di facile installazione e di modeste 
dimensioni è del tutto simile ai ra¬ 
dar installati a bordo delle navi. Fis¬ 
so lavora sulla frequenza di 9410 
MFdz, con potenze di picco dell’or¬ 
dine di 5 kV e lunghezza delle pul¬ 
sazioni di 0,1 US, 0,25 qs e 0,7 qs. 
La portata minima è di 18 metri, 
Lassorbimento di 250 W. Interes¬ 
santi, sempre presentati dalla Fin¬ 
der, lo scandaglio ultrasonoro Fer- 
rograph Gl80 ed il radiogoniome¬ 
tro Micromatic 310, con 21 transi¬ 
stori ed 11 diodi. 

Un altro scandaglio di elevate 
prestazioni tecniche, di prezzo mo¬ 
dico e destinato alle piccole imbar¬ 
cazioni è stato presentato dalla ECS. 
Si tratta del modello ECS 3069-ls, 
completamente transistorizzato e 
con un campo di misura da 0 a 30 
metri. Questo apparecchio alimen- 
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beomaster 1000 L. 195.000 



beogram 1000 -V l. 95.000 * 



beovox IOOOl. 43.000 cad. 


PREZZO NETTO IMPOSTO 



Amplificatore - Sintonizzatore stereo FM 
« beomaster lOCO » 

Interamente transistorizzato. Ingressi 
per registratore, pick-up magnetico, 
piezo e presa per antenna esterna 
Uscita per altoparlanti supplementari 
Controlli di volume, toni separati e 
bilanciamento 

Filtri antirombo, antifruscio e fisiologico 
Sintonizzatore con AFC e collegamenti 
per decoder stereo 
Elegante mobile in noce 

ZA/0687-00 


Giradischi stereo « beogram 1000 » 

3 velocità - motore asincrono a 4 poli 
Braccio in lega leggera bilanciato 
Dispositivo di discesa frenata del braccio 
Pressione d appoggio regolabile da 0-1-4 g 
Completo di base in legno pregiato e 
coperchio in plexiglass 
Corredato di cartuccia tipo SP 7 
Alimentazione: 220 V - 50 Hz 
Dimensioni con coperchio: 358x308x160 
RA/0330-00 


Diffusore « beovox 1000 » 

Mobile in legno pregiato di tipo 

completamente chiuso 

Potenza nominale: 10 W 

Campo di frequenza: 45-:-18.000 Hz 

Altoparlanti impiegati: 

1 woofer 
1 tweeter 
Impedenza: 4 H 
Dimensioni: 470 x 240 x 190 
AA/0916-00 







































































tabile sia a 12 che a 24 V, al Salo¬ 
ne era alimentato mediante l’UK 
485, il noto alimentatore stabiliz¬ 
zato della HIGH-KIT, che ne per¬ 
mette Tinserimento alle reti a 125 
e 220 Vc.a. Si tratta della dimostra¬ 
zione pratica di quanto possano es¬ 
sere utili gli apparecchi della se¬ 
rie HIGH-KIT negli impieghi più 
svariati. 

Che l’elettronica si sia inserita ra¬ 
pidamente nel campo delle esplora¬ 
zioni subacquee, è cosa nota ai cul¬ 
tori di questo sport, ma di ciò han¬ 
no potuto rendersi conto anche i 
visitatori del Salone, domenica 7 
febbraio, i quali hanno potuto se¬ 
guire, mediante un impianto di te¬ 
levisione a circuito chiuso installa¬ 
to dalla PHOTOCINES SUB di To¬ 
rino, tutte le fasi della manifesta¬ 
zione subacquea organizzata dalla 
Associazione Sub Genova con il 
concorso della CRESSI-SUB, come 
essi stessi si fossero trovati sott’ac¬ 
qua. Si tratta di una manifestazio¬ 
ne che oltre ad una gara di nuoto 
pinnato comprendeva una gimkana 
subacquea a squadre e la càccia ad 
un tesoro pure subacqueo. 

Le riprese sono state possibili 
grazie all’impianto TIVUMAR mes¬ 
so a disposizione, come abbiamo 
detto, dalla PHOTOCINES SUB 


con il concorso della G.B.C. italia¬ 
na. 

Il complesso TIVUMAR com¬ 
prende una telecamera professiona¬ 
le G.B.C. interamente transistoriz¬ 
zata, munita di controlli compieta- 
mente automatici, tubo Vidicon a 
bassa persistenza ed alta sensibilità 
da 1”, e adatta per montare obiet¬ 
tivi standard con lunghezza focale 
da 12,5 a 75 mm. Il circuito elet¬ 
trico, del tipo stampato, essendo 
tropicalizzato è assolutamente in¬ 
sensibile all’umidità, alla polvere e 
alle sollecitazioni meccaniche. La 
scansione è di 625 linee, la fre¬ 
quenza di quadro di 50 e l’illumi¬ 
nazione riflessa di 1 lux. 

L’alimentazione completa è for¬ 
nita da un gruppo elettrogeno 
(GR/EL-15) azionato da un mo¬ 
tore diesel da 6 Hp con avviamen¬ 
to elettrico a 12 V.c.c. La tensione 
erogata è di 220 V, =L 5V, con fre¬ 
quenza stabilizzata a 50 Hz,±l Hz. 

Il collegamento fra la telecame¬ 
ra, il relativo impianto di illumina¬ 
zione QZ/JO-00, costituito da due 
lampade al quarzo-jodio della po¬ 
tenza complessiva di 1000 W, cori 
il monitore ed il gruppo elettrogeno 
è assicurato da un cavo multipola¬ 
re schermato, che viene fornito in 


spezzoni della lunghezza di 100 m 
ciascuno, muniti di prese stagne. 

Il monitore è pure del tipo G.B.C. 
professionale, con schermo da 17”. 
Si tratta, anche in questo caso, di 
un apparecchio completamente 
transistorizzato adatto ad essere im¬ 
piegato con la suddetta telecamera 
in servizio continuativo 24 su 24 
ore. 

La custodia atta a contenere la 
telecamera è costruita interamente 
in alluminio estruso esente da po¬ 
rosità e realizzata in modo da po¬ 
ter essere impiegata fino alla pro¬ 
fondità di 300 m. Il suo peso in 
aria, con telecamera inserita è di 
soli 5 kg. Essa viene fornita com¬ 
pleta di mirino a traguardo con cor¬ 
rezione di parallasse e campo di 
inquadratura tarabile in funzione 
dell’ottica impiegata. E’ incluso an¬ 
che l’obiettivo Fish-Eye-Kenko, che 
permette di ottenere un angolo di 
ripresa di ISO"" ed un campo di mes¬ 
sa a fuoco da 5 mm all’infinito. 

Si tratta di un complesso di TV 
a circuito chiuso che certamente è 
destinato ad incontrare il favore del 
pubblico specializzato: purtroppo 
non possiamo dilungarci nella sua 
descrizione ma gli interessati po¬ 
tranno chiedere ulteriori informa¬ 
zioni rivolgendosi direttamente al¬ 
la LA PHOTOCINES SUB, corso 
Monte Cucco, 56, Torino. 

Sarebbe nostra intenzione intrat¬ 
tenerci ancora a lungo nella descri¬ 
zione di altri apparecchi destinati 
al naviglio da diporto, purtroppo lo 
spazio non ce lo consente, pertanto 
terminiamo la nostra rassegna se¬ 
gnalando il dispositivo autopilota 
AP-6 presentato dalla Robertson di 
Porto S. Stefano, il quale oltre a 
funzionare quale pilota automatico 
è provvisto di dispositivi per l’indi¬ 
viduazione delle avarie, del control¬ 
lo automatico del tempo atmosferi¬ 
co, della regolazione della risposta 
del timone in relazione alle devia¬ 
zioni di rotta della regolazione di 
effetto contro-timone. 

Circa l’impiego e la disponibili¬ 
tà di altri apparecchi radioelettrici 
destinati ad essere impiegati a bor¬ 
do delle imbarcazioni da diporto, i 
nostri lettori potranno chiederci ul¬ 
teriori informazioni tramite la ru¬ 
brica « i lettori ci scrivono». 
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applicazioni 

terza parte di P. SOATI 



Nelle precedenti puntate abbiamo 
esaminato brevemente gli elementi 
essenziali relativi ai circuiti elettri¬ 
ci, intrattenendoci in modo parti¬ 
colare sulle reti equivalenti ai cir¬ 
cuiti che contengono resistori, con¬ 
densatori ed induttori, isolatamen¬ 
te oppure raggruppati insieme. 
Sono stati pure presi in considera¬ 
zione alcuni fenomeni caratteristici 
dei circuiti a costanti concentrate. 

In questa puntata prenderemo in 
considerazione i circuiti òscillanti 
in regime forzato precisando in 
modo particolare il significato di 
lunghezza d’onda di un circuito. 


ELEMENTI CARATTERISTICI 
DEI CIRCUITI OSCILLANTI 
IN SERIE ED IN PARALLELO 

el numero scorso abbiamo 
visto che la tensione che si 
ottiene alle estremità di un 
circuito oscillante raggiunge il suo 
valore massimo quando nel circuito 
stesso si verificano le condizioni di 
risonanza, cioè quando: 

1 

2 iz fL = - 

2T:fC 

e che in questo caso la reattanza 
complessiva è nulla per cui Vim¬ 
pedenza Z è uguale alla pura resi¬ 
stenza ohmica R. 

Quando un circuito oscillante si 
trova nelle condizioni di risonanza 
la corrente 2 ti fCV che si stabi¬ 
lisce attraverso il condensatore è 


pertanto uguale alla corrente 
V 

- che attraversa Vinduttanza. 

2zzFL 

Il rapporto fra queste correnti e 
la corrente alimentatrice I, che cor- 
V 

risponde a —, si esprime nel 

R 

seguente modo: 

2TzfCV V/2TzfL 


V/R V/R 

dalla quale si ottiene: 

2 izfC 2 ufi 


R R 

che viene definito coefficiente di so- 
vracorrente alla risonanza ed al 
quale si dà il simbolo di e. 

Un circuito oscillante in serie, 
fig. 1, è da considerarsi noto quan¬ 
do sono conosciute le tre costanti 
circuitali che lo caratterizzano e 
cioè la resistenza, Vinduttanza e la 
capacità (R, L, C) oppure la sola 
costante R, unitamente agli elemen¬ 
ti aventi carattere non elettrico f 
e s, che rappresentano rispettiva¬ 
mente la frequenza di risonanza ed 
il coefficiente di sovratensione di 
risonanza. Si può dimostrare che in 
un circuito di questo genere si ve¬ 
rifica che: 

Re 

L = -— 

2 iz f 

1 

C = - 

2 TZ f E R 

Analogamente in un circuito 
oscillante in parallelo — fig. 2 —, 



caratterizzato dalle solite tre co¬ 
stanti R, L, e C, in parallelo fra 
dì loro, si avrà che: 

g • £ 

C = -— 

2 iz f 

1 

L = - 

27zfEg 

nella quale g è Vinverso della resi- 
1 

stenza (cioè —) e e il coefficiente 
R 

di sovracorrente alla risonanza e 
f la frequenza di risonanza. 


R 


^ L 

C 

I—Il— 

Fig. 1 - Circuito risonante in scr 


^ R 

Lj 



Fig. 2 - Circuito risonante in parallelo. 
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si otterrà la relazione: 



LUNGHEZZA D’ONDA 
DI UN CIRCUITO 
OSCILLANTE 

Un circuito oscillante dà luogo a 
delle oscillaziofii libere che si pro¬ 
pagano con onde aventi velocità 
finita. 

Tra i parametri che individuano 
le onde elettromagnetiche si notano 
la frequenza f, che si riferisce, come 
abbiamo già detto, al numero delle 
oscillazioni compiute dalle onde 
ogni secondo, la lunghezza d’onda 
X, che indica la distanza che deve 
percorrere un'onda per assumere lo 
stesso valore con il medesimo se¬ 
gno, e la velocità di propagazione, 
che nel caso delle onde em è uguale 

le 

t 



a 5 X 10^ m/s (cioè 500.000 
km/s ). 

/ suddetti parametri sono legati 
fra di loro dalle seguenti relazioni: 
velocità y = /X 

V 

frequenza f — - 

X 

V 

lunghezza d'onda X = -. 

/ 

Siccome la frequenza delle oscil¬ 
lazioni libere è data dalla relazione: 
1 

f =- 

2t: )/IC 

V 

sostituendo a f il rapporto - 

X 


1 ' 

fi 


V 1 


>■ 2ii]/ LC 

da cui risulta che 

X = 2 7ti |/ic 

Essendo v uguale a 3 X m/s, 
potremo scrivere che: 

X = 6,28 X 5 X 

cioè: 

X = 18,84 X 10^ j/LC 

nella quale X risulta espressa in 
metri, L in henry e C in farad. 

Esperimento L in pH, C in pF 
tale relazione potrà essere scritta 
nel seguente modo: 

X = 1884 \/LC 


LA SELETTIVITÀ’ 

DEI CIRCUITI 

Quando si parla di circuiti accor¬ 
dati sovente si dice essi sono poco 
o troppo selettivi oppure, che han¬ 
no un certo grado di smorzamento 
che in pratica significa la stessa 
cosa. 

Per meglio spiegare il concetto di 
selettività è opportuno spiegarci 
con un esempio. Prendiamo in con¬ 
siderazione la figura 5. Quando il 
circuito considerato è in risonanza 
evidentemente le è uguale a II, e 
pertanto è presente soltanto la com¬ 
ponente Ir, e lo sfasamento cp di¬ 
venta zero. 

Se si procede ad effettuare una 
variazione della sintonia agendo in 
modo che aumenti la reattanza in¬ 
duttiva, oppure quella capacitiva, il 
circuito risulterà accordato su una 
altra frequenza la quale evidente¬ 
mente non sarà più quella di riso¬ 
nanza: in questo caso si dice che il 
circuito non è più accordato, e la 
entità del disaccordo, verso una par¬ 
te o verso Taltra, può essere de¬ 
terminata provocando una variazio¬ 
ne della capacità C o dell'induttan¬ 
za L. Se la capacità avrà un valore 
inferiore a quello che è necessario 
affinché si verifichino le condizioni 
di risonanza, attraverso il condensa- 






/ 
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( 

I / 


I 
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\ 
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le 


+V 


1 

■V 

!•>' _L 

T''V 


-V" 

J 




© 


Fig. 4 - DilTercnti condizioni relative ai diversi valori delle resistenze di smorza¬ 
mento in parallelo ad nn circuito risonante. 


Fig. 3 - Diagramma vettoriale relativo la selettività di un circuito accordato. 
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tore passerà una corrente inferiore 
a quella che passa attraverso Vin~ 
duttanza. 

Se le condizioni di disaccordo 
sono talmente elevate per cui la 
componente reattiva della corrente 
(le o II) risulta uguale alla com¬ 
ponente attiva Ir, il rettangolo di 
cui alla figura 5 assume la forma 
di un quadrato ed in tal caso, sic¬ 
come la diagonale corrisponde a 
1,41 volte il lato, si ha che la cor¬ 
rente diventa 1,41 volte il valore 
che aveva nelle condizioni di riso¬ 
nanza. Lo sfasamento, cioè il disac¬ 
cordo, in queste condizioni diventa 

1 

di 45'' e l’impedenza - 

lAl 

rispetto alVimpedenza di risonanza. 

Le figure 4a, b, c illustrano le 
condizioni che si presentano in un 
circuito nel quale si abbiano diffe¬ 
renti valori della resistenza di smor¬ 
zamento posta in parallelo al cir¬ 
cuito risonante. 

Nella figura «a» il valore della 
resistenza di smorzamento è piut¬ 
tosto piccolo perciò attraverso ad 
essa può passare una corrente Ir 
sufficientemente elevata. Quindi è 
necessario un disaccordo molto for¬ 
te affinché le oppure II sia uguale 
a Ir. 

Nella figura «b» il disaccordo 
necessario è alquanto minore es¬ 
sendo R maggiore e quindi Ir in¬ 
feriore. La linea tratteggiata di que¬ 
sta figura indica la corrente V 
che si otterrebbe mediante un di¬ 
saccordo del circuito come quello 
della figura «a». 

Dando ad R un valore ancora 
maggiore la Ir diverrebbe ancor più 
piccola ed il disaccordo, per otte¬ 
nere uno sfasamento di 45" è note¬ 
volmente minore. Anche in questo 
caso sono state disegnate tratteggia¬ 
te le rette relative alle correnti L 
e I” che passerebbero attraverso il 
circuito nel caso di un accordo si¬ 
mile a quello della figura «a» e 
della figura «b». 

Per mettere maggiormente in evi¬ 
denza gli effetti della variazione del¬ 
la resistenza di smorzamento R le 
figure «a», «b» e «c» sono state di¬ 
segnate in scala uguale. Pertanto 
in tutte e tre le figure si può giudi¬ 
care con esattezza la corrente che è 
presente nei circuiti in funzione 


delle variazioni di tensione che van¬ 
no da + V a —V. 

Dalle suddette figure risulta per¬ 
tanto evidente che un circuito ri¬ 
sonante è tanto più selettivo quanto 
meno è smorzato. 

Il valore del disaccordo (in fre¬ 
quenza) per cui si ottiene una cor¬ 
rente 1,41 volte maggiore (oppure 

1 

una impedenza - ) (minore) 

1,41 

viene detto «larghezza di banda». 

Qualora si ottenga una corrente 
doppia, oppure una metà delVim- 
pedenza, si ha una larghezza al va¬ 
lore doppio, che non deve essere 
confusa con la larghezza di banda. 

Frequentemente quando Vimpe- 
denza di un circuito diventa la metà, 
nel caso della risonanza in paral¬ 
lelo, o quando essa diventa il dop¬ 
pio, per la risonanza in serie, si 
afferma sovente, erratamente, che 
il valore doppio del disaccordo re¬ 
lativo è uguale alla larghezza di 
banda, mentre invece è vero che 
quando Vimpedenza di un circuito 
risonante in serie diventa 1,41 volte 
e quella di un circuito risonante in 

1 

parallelo scende a - volte, 

1,41 

il disaccordo (cioè la variazione di 
frequenza che è necessaria per ot¬ 
tenere i suddetti valori) è uguale 
a metà della larghezza di banda. 

In pratica per avere un concetto 
di quella che può essere la seletti¬ 
vità di un circuito ad alta fre¬ 
quenza si può procedere nel seguen¬ 
te modo: si applica alFingresso del 
circuito (generalmente un ricevito¬ 
re) una frequenza che corrisponda 
alla frequenza di risonanza e si 
misuri la tensione ai capi del cir¬ 
cuito stesso. Si varia gradualmente 
la frequenza alFingresso del circui¬ 
to prendendo nota delVaiimento di 
tensione che per ogni variazione di 
frequenza è necessario effettuare per 
leggere sempre lo stesso valore di 
tensione corrispondente alla fre¬ 
quenza di risonanza. Il rapporto fra 
le due, o più, tensioni rende possi¬ 
bile la valutazione del circuito dal 
punto di vista della sua selettività. 
Infatti tanto maggiore è il suddetto 
rapporto e tanto più selettivo sarà 
il circuito. 
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Fig, 5 - Curve di risonanza di un cir¬ 
cuito oscillante in serie per diversi valo¬ 
ri di E. 

CURVE DI RISONANZA 
E DI SELETTIVITÀ’ 

DI UN CIRCUITO OSCILLANTE 
IN SERIE 

La relazione che lega l’intensità 
della corrente alla frequenza della 
tensione applicata, in un circuito 
oscillante in serie, si rappresenta tra¬ 
mite delle curve che sono dette di 
risonanza. In figura 5 sono ripor¬ 
tate tre curve per tre differenti va¬ 
lori di E. Ciascuna di esse ha il 
massimo in corrispondenza della 
frequenza di risonanza «fo», cioè 
quando si verificano le condizioni 
di: 

1 

2T:fL -= 0. 

2 71 fC 



Fig. 6 - Curve di selettività relative ad 
un circuito oscillante in parallelo. 
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Per valori diversi dalla frequenza 
di risonanza «fo» la corrente dimi¬ 
nuisce. Ciò dimostra che il circuito 
ha delle proprietà selettive rispetto 
alla frequenza di risonanza, e che 
tale proprietà dipende qiiantitativa- 



to 

Fig. 8 - Curve di risonanza relative a tre 
distinti valori del eoefficiente di accop¬ 
piamento. 



Fig. 9 - Circuiti accoppiati tramite Fin- 
duttanza L„. 


mente dal valore del coefficiente di 
risonanza. 

Si dimostra infatti che a parità di 
scarto di fo la diminuzione della 
corrente è tanto maggiore quanto 
più elevato è il valore del coefficien¬ 
te e. Pertanto la selettività di un 
circuito oscillante in serie, cioè a 
risonanza di corrente, dipende dal 
valore del coefficiente di sovracor- 
rente e, in quanto esso è un indice 
dell acutezza della curva di riso¬ 
nanza. 

CURVE DI RISONANZA 
E DI SELETTIVITÀ^ 

DI UN CIRCUITO OSCILLANTE 
IN PARALLELO 

In un circuito oscillante in pa¬ 
rallelo si raggiunge il massimo va¬ 
lore dell impedenza quando es¬ 
sendo 

1 

21^ fL — - 0, 

2iifC 

Vimpedenza Z risulta uguale alla 
resistenza R. 

Per valori di frequenza diversi 
dalla frequenza di risonanza fo 
impedenza decresce e di conse¬ 
guenza decresce anche la tensione 
che si stabilisce ai capi del circuito. 

Pertanto anche in questo caso il 
comportamento del circuito è defi¬ 
nito dalla sua selettività, cioè dalla 
sua attitudine a fornire delle ten¬ 
sioni sempre minori man mano che 
ci si scosta dalla frequenza di ri¬ 
sonanza. 

Lo scarto dalla frequenza di ri¬ 
sonanza, che è necessario per dimi¬ 
nuire la tensione di un certo valore 
rispetto a quella di risonanza, è 


minore o maggiore a seconda che il 
coefficiente di risonanza e sia più 
0 meno elevato. 

Ciò dimostra che la selettività di 
un circuito a risonanza di tensione 
è legata al coefficiente dì risonanza 
in quanto Pacatezza della curva di¬ 
pende per l'appunto da e (figura 6). 


ACCOPPIAMENTO 

Si dà il nome di accoppiamento 
ad una particolare disposizione di 
due circuiti mediante la quale l'e¬ 
nergia di uno di essi, detto primario, 
viene trasmessa alPaltro circuito, 
che è detto secondario, (figura 7). 

In questo caso Velemento di ac¬ 
coppiamento comune ai due circui¬ 
ti è rappresentato da una o più reat¬ 
tanze od anche da uno o più resi- 
stori,comuni ai due circuiti. In ge¬ 
nere si considerano tre tipi distinti 
di accoppiamenti noti con il nome 
di: accoppiamento resistivo, accop¬ 
piamento induttivo ed accoppia¬ 
mento capacitivo. 

Il trasferimento delVenergia dal 
circuito primario al circuito secon¬ 
dario è commisurato dal fattore di 
accoppiamento (detto anche coeffi¬ 
ciente di accoppiamento) fra i due 
circuiti, ed espresso con la lettera K. 

Tale coefficiente è definito dal 
rapporto fra la reattanza comune 
Xc e la radice quadrata delle reat¬ 
tanze dei due circuiti, cioè la reat¬ 
tanza primaria Xp e la reattanza 
secondaria X,; 

X. 

K = --. 

i X, ■ X,, 

Il coefficiente di accoppiamento 
può essere compreso fra lo zero e 
l’unità ed essere definito in accop¬ 
piamento stretto, accoppiamento la¬ 
sco e accoppiamento critico. 

Indicando con Sp il coefficiente di 
risonanza del circuito primario e 
con il coefficiente di risonanza 
del circuito secondario, si dice che: 
l’accoppiamento è 

1 

lasco quando: K > - 

• e. 

l’accoppiamento è j 

stretto quando: K < - 

Ep • E. 
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raccoppiamento è ^ 

critico quando: K — - 

• £.■ 

Ciò significa che Vaccoppiamento 
è tanto più lasco quanto più è pic¬ 
colo K mentre risulta assai stretto 
quando K è molto vicino alVunità. 

FENOMENI RELATIVI 
A DUE CIRCUITI ACCOPPIATI 
FILTRI DI BANDA 

/ fenomeni che si possono riscon¬ 
trare quando si accoppia un circui¬ 
to secondario chiuso ad un circuito 
primario, nel quale sia presente una 
tensione alternativa il cui elemento 
accoppiante è rappresentato dal 
coefficiente di mutua induzione M, 
sono i seguenti: 

1 ) Le variazioni di flusso dovute 
alla corrente che circola nel cir¬ 
cuito primario danno luogo ad 
una f.e.m. nel circuito seconda¬ 
rio che è in ritardo di 90° ri¬ 
spetto alla corrente primaria (e 
che pertanto è individuata dal- 
Vespressione — ]2 ti fMIp, nella 
quale f si riferisce alla frequen¬ 
za della corrente primaria la cui 
intensità è Ip). 

2) Uimpedenza del circuito prima¬ 
rio Zp è modificata dalla presen¬ 
za del circuito secondario in mi¬ 
sura tanto più elevata quanto 
più è stretto Vaccoppiamento. 
L'intensità della corrente prima¬ 
ria dipende pertanto dall'impe¬ 
denza apparente Zp' che è ugua¬ 
le a: 

4 f 

Z'p ~ Zp -\ - 

z. 

nella quale l'espressione: 

4 u' f M' 


Zs 

rappresenta Timpedenza del se¬ 
condario riportata al primario 
dell'elemento accoppiante. 

5) Accordando i due circuiti sulla 
frequenza della tensione che è 
applicata al circuito primario 
Ep, la reattanza del primario e 
quella del secondario si annul¬ 
lano ed il secondario trasferisce 
al primario una resistenza Rs. In 
tali condizioni l'intensità della 
corrente che circola nel circuito 
secondario, h, raggiunge il va¬ 


lore massimo che è calcolato 
dall'espressione: 

Ep 

IS^n.. = - - 

2 |/ Rp • Rs 

quando il coefficiente di mutua 
induzione M è posto nelle se¬ 
guenti condizi oni: 

\/Rp • R. 

M = - 

2 TZ f 

L'accoppiamento M, che si rife¬ 
risce alla suddetta condizione, è 
detto critico e, come abbiamo 
detto, corrisponde ad un fattore 
di accoppiamento: 

1 

K = 

[/ Ep . £.< 

4) Variando la frequenza della ten¬ 
sione applicata al primario at¬ 
torno alla frequenza di risonan¬ 
za dei due circuiti, l'intensità 
della corrente che si ha nel se¬ 
condario varia nel modo che è 
indicato dalle tre curve di riso¬ 
nanza di figura 8 che si riferi¬ 
scono ai tre diversi valori del 
coefficiente di accoppiamento. 
La curva di risonanza presenta 
un sol o massimo (per K < 
|/ Zp • Zs) se l'accoppiamento è 
inferiore a quello critico. 
Quando K è superiore al va¬ 
lore critico i massimi sono due 
ed esistono pertanto due fre¬ 
quenze di risonanza. In questo 
caso si dice che i due circuiti 
hanno una banda preferenziale 
anziché una sola frequenza e 
ad essi viene dato il nome di fil¬ 
tri di banda. 

5) Il circuito secondario modifica 
il coefficiente di risonanza del 
circuito primario z'p che prende 
il seguente valore: 

1 . £p • £. 

Questa espressione rappresenta 
il coefficiente apparente di riso¬ 
nanza de] circuito primario. 

ACCOPPIAMENTO 
PER INDUTTANZA 

L'accoppiamento fra due circuiti 
può essere effettuato in modo che 
l'elemento accoppiante sia costitui¬ 
to da una induttanza, che nel cir¬ 
cuito di figura 9 è indicata con L-. 


RI 


r 

O 

O 

O LI 

o 

o 


CI 




R 2 


Ca 


L 2 


C 2 




[’io. 10'- CircLiili accoppiati direttameliic 
tramile capacità. 


In questo caso le due induttanze 
di accordo sono costituite da Li + 
La e Li La, e il coefficiente di ac¬ 
coppiamento è dato da: 

L. 

E ^ - - - 

^KL, + u (L, + u 

Qualora i due circuiti siano ugua¬ 
li e cioè che Li sia uguale a L?, e 
Ci uguale a C 2 si avrà che: 

La 

K = - 

Li + La 


ACCOPPIAMENTO DIRETTO 
PER CAPACITA^ 

Il suddetto ragionamento è valido 
anche nel caso in cui l'elemento ac¬ 
coppiante comune sia costituito da 
una capacità che nella figura 10 è 
indicata con Ca. In queste condizio¬ 
ni le capacità di accordo dei due 
circuiti risultano rispettivamente: 

Ci • Ca C2 • Cu 

- e - 

Ci + Ca C2 + Ca 

ed il coefficiente di accoppiamento 



Fig. 11 - Circuiti accoppiati indiretta¬ 
mente per capacità. 
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Fig. 12 - Circuiti accoppiali dirctlamenle 
per resistenza. 



Fig. 13 - Esempio semplificalo di un 
circuito oscillante. 


viene calcolaio mediante l'espressio¬ 
ne: 

\/Ci ■ G 

K =r:-!- 

|/ (Ci + CJ (C 2 + CJ 

ACCOPPIAMENTO INDIRETTO 
PER CAPACITA’ 

In questo caso, facendo riferi¬ 
mento alla figura 11 il coefficiente 
di accoppiamento K si calcolerà se 
condo la seguente espressione: 

Ca 

K =- 

|/fC/ + CJ fC. + CJ 

ACCOPPIAMENTO DIRETTO 
A RESISTENZA 

Il coefficiente di accoppiamento 
K di un circuito del tipo indicato in 
figura 12 si calcola nel seguente 
modo: 

Ra 

K = -—- 

|/ (R, + R„) (R 2 +R, i 


COME OSCILLA 
UN CIRCUITO RISONANTE 

In precedenza abbiamo sempre 
ammesso che i circuiti presi in con¬ 
siderazione, anche se li abbiamo 
chiamati oscillanti, fossero alimen¬ 
tati da una tensione alternata forni¬ 
ta da un apposito generatore. Am¬ 
mettiamo adesso di dare al condensa¬ 
tore C del circuito risonante illustra¬ 
to in figura 15 una data carica. Ciò 
significa che la tensione del con¬ 
densatore ha un determinato valore 
c che esso immagazzina una certa 
energia pronta per essere scaricata. 

Nel caso del circuito in questio¬ 
ne il condensatore C comincerà a 
scaricarsi attraverso la bobina di 
modo che in quest'ultima circolerà 
della corrente. Quando il condensa¬ 
tore sarà scaricato del tutto, si avrà, 
per la presenza dell'induttanza, un 
campo magnetico che tenderà ad 
annullarsi inviando al condensatore 
una corrente che durerà fino a quan¬ 
do il condensatore sarà compieta- 
mente ricaricato e di conseguenza 
il campo magnetico si è compieta- 
mente annullato. 

Il suddetto fenomeno si ripete¬ 
rebbe pertanto all'infinito se non 
fosse presente anche la resistenza 
ohmica che ad ogni oscillazione del¬ 
la corrente provoca una certa perdi¬ 
ta di energia sotto forma di calore, 
e di conseguenza ogni successiva 
oscillazione viene ad avere un'am¬ 
piezza sensibilmente inferiore alla 
ampiezza dell'oscillazione che la 
precede, come del resto abbiamo vi¬ 
sto nella puntata precedente. 

La durata di un periodo comple¬ 
to del trasferimento dell'energia dal 
condensatore alla bobina e dalla bo¬ 
bina al condensatore, nel senso op¬ 
posto, è strettamente legata, come 
sappiamo, all'induttanza e alla ca¬ 
pacità ed infatti la frequenza con la 
quale si manifestano le oscillazioni 
corrisponde esattamente alla fre¬ 
quenza del circuito. 

Le oscillazioni di cui sopra, che 
subiscono un certo decremento di 
ampiezza ad ogni ciclo sono note 
con il nome di «oscillazioni smor¬ 
zate o di onde smorzate». L'entità 
dello smorzamento dipendono dalle 
caratteristiche costruttive dell'indut¬ 
tanza e del condensatore. 


Se si vuole mantenere costante- 
mente in oscillazione un circuito ri¬ 
sonante, cioè se si desidera ottene¬ 
re delle onde od oscillazioni persi¬ 
stenti, ossia delle oscillazioni non 
smorzate, è indispensabile fornir¬ 
gli ad ogni ciclo l'energia che è an¬ 
data perduta in calore. Un fatto si¬ 
mile si verifica ad esempio per gli 
orologi a pendolo i quali finirebbe¬ 
ro con fermarsi se non fosse pre¬ 
sente la nwlla che contribuisce ad 
eliminare le perdite dovute all'at¬ 
trito. 

E' opportuno tenere presente che 
l'attenuazione in un circuito oscil¬ 
lante oltre che dalla resistenza è do¬ 
vuta al fatto che in esso non sono 
mai presenti delle reattanze esclu¬ 
sivamente induttive e capacitive. 

Infatti ogni condensatore essendo 
collegato ai propri terminali, ed an¬ 
che per altri motivi, presenta sem¬ 
pre una certa componente induttiva 
mentre ogni bobina ha una compo¬ 
nente capacitiva a causa della ca¬ 
pacità che esiste fra spira e spira. 

Questa è la ragione per cui si 
sforza di realizzare, specialmente 
nel campo delle alte frequenze, dei 
condensatori, che siano praticamen¬ 
te antinduttivi e delle bobine le 
cui capacità distribuite siano ridotte 
ad un valore trascurabile. 

Abbiamo insistito sull'argomento 
relativo ai circuiti oscillanti per il 
fatto che non sempre è ben com¬ 
preso, comunque avremo occasione 
di ritornarvi sopra quando parlere¬ 
mo dei circuiti oscillanti veri e pro¬ 
pri, comunemente usati. 


PUBBLICITÀ 
E VIDEO 
TEDESCHI 

Uultirna statistica effettuata nel 
campo televisivo dal Ministero 
delle Comunicazioni RFT ha con¬ 
fermato che il 90% delle famiglie 
nella Germania Occidentale ha la 
televisione. Ciò corrisponde a 18 
miliorii di apparecchi. Il program¬ 
ma pubblicitario è contenuto, nel- 
V intero ciclo giornaliero, a 25 
minuti. 
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REGISTRATORE 
A CASSETTA TC-40 

Il nuovo Sony TC-40 costituisce uno dei più piccoli, com¬ 
pleti, leggeri e pratici registratori a cassetta. 

Le /sue particolarità più importanti sono costituite da una 
disposizione dei comandi che permette di operare con 
una sola mano del sensibilissimo microfono «electret» 
incorporato, daH'avvisatore acustico di fine nastro e dal 
famoso dispositivo SONY-O-MATIC per la regolazione 
automatica del livello di registrazione. 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

A due tracce mono • Velocità: 4,8 cm/s • Risposta di 
frequenza: 50^ 10.000 Hz • Ingressi: microfono, comando 
a distanza e alimentazione esterna • Uscita: monitor • 
Potenza d’uscita: 400 mW • Alimentazione: 6 Vc.c. 
mediante 4 pile da 1,5 V o batterie ricaricabili, oppure 
dalla batteria dell'auto o in c.a. tramite appositi adattatori 
• Dimensioni: 50 x 178 x 111 • Peso: 770 g. 


PREZZO NETTO IMPOSTO 


L. 78.000 



RADIO-SVEGLIA 
DIGITALE 6RC-15 


Il nuovo «Sony Digimatic 6RC-15» è un apparecchio radio, 
di linea molto elegante e funzionale che può ricevere 
trasmissioni in modulazione di ampiezza, completo di un 
orologio che consente di conoscere l'ora esatta in ogni 
momento. 

La particolare concezione di questo orologio assicura il 
suono della sveglia all’ora stabilita senza la necessità di 
regolare la suoneria ogni giorno. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Circuito: supereterodina a 6 transistori • Gamma di 
frequenza: OM 530 h- 1605 kHz • Antenna: in ferrite 
incorporata • Altoparlante: impedenza 8 H 0 7 cm • 
Potenza d’uscita: 300 mW indistorti - 500 mW massimi 
• Alimentazione: 220 V - 50 Hz • Dimensioni: 112 x 
X 135 X 136 • Peso: 1 kg. 




PREZZO NETTO IMPOSTO 


L. 38.000 





SALDATORI 




Tipo 

Fig. 

Descrizione 

Potenza 

W 

Aliment. 

V 

Temperatura 
di punta 

Lung. 

mm. 

Peso g 
(senza 
cavo) 

Codice 

G.B.C. 

Minor 

1 

Microsaldatore a matita per saldature di 
precisione (anche sotto microscopio) su 

5 

6 ♦ 

315“C in 20” 

138 

4,5 

LU/3500-00 



microcircuiti. 







Multitip 

2 

Le tre versioni sono a matita, trasforma¬ 
bili in saldatori a pistola. 

8 W: per saldature miniatura su circuiti 

8 

6 • 

270“C in 90” 

155 

18 

LU/3510-00 



stampati, microcircuiti. 


220 




LU/3590-00 



15 W: per circuiti stampati, piccole con¬ 

15 

6 * 

350“C in 60” 

192 

20 

LU/3540-00 



nessioni di relè, avvolgimenti. 


220 




LU/3600-00 



25 W: per saldature di medie dimensio¬ 

25 

6 * 

430°C in 60" 

208 

2b 

LU/3550-00 



ni, su connettori, striscie di ripartizione, 
circuiti stampati. 


220 




LU/3640-00 



SERIE STANDARD 







Tip 16 

3 

A matita, ultralcggero ed a punta sot¬ 
tile per saldature su circuiti miniatura. 

16 

220 

340“C in 60” 

213 

30 

LU/3620-00 

30 K/30 

4 

E' il saldatore ERSA più diffuso. A ma¬ 

30 

220 

380''C in 2’ 

250 

250 

LU/3650-00 

30 K/40 


tita, facile da maneggiare; adatto per im¬ 
pieghi su radio e TV. 

40 

220 

420°C in 2’ 

250 

250 

LU/3680-00 

LU/3750-00 

Varius 

5 

Saldatore industriale estremamente ro¬ 

50 

220 

430“C in 140" 

280 

110 



busto e ad alto rendimento per salda¬ 
ture in serie. Manico orientabile che per¬ 









mette di adottare la posizione più fun¬ 
zionale; trasformabile in saldatore fisso 









da banco mediante supporto. 







50 

6 

Saldatori standard di media ed alta po¬ 

50 

220 

400”C in 3' 

302 

300 

LU/3710-00 

80 


tenza. Adatti per saldature di massa o 

80 

220 

410''C in 3’ 

530 

380 

LU/3780-00 

150 


comunque relativamente grandi. Le re¬ 

150 

220 

47CrC in 3’ 

350 

460 

LU/3850-00 


sistenze incorporate e le punte sono so¬ 
stituibili. 

□ 








Per i 6 V usare batteria od alimentatori tipo HJ/4280-00 - LU/4290-00. 
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commerciali 


nuovo 

stabilimento 

Preste! 


Con la partecipazione delle Autorità 
cittadine, è stato inaugurato ufficialmen¬ 
te il nuovo stabilimento della Prestel, in 
Alba. 

Si tratta di una modernissima costruì 
zionc sorta su un’area di 10.000 m^ con 
fronte sulla strada Alba-Barolo: ne è 
stato realizzato il primo lotto di 2.400 
m^ su due piani, mentre il progetto defi¬ 
nitivo nc prevede il raddoppio. 

Al piano terreno sono sistemati gli uf¬ 
fici di direzione, amministrativi e spe¬ 
dizione, i magazzini e rofficina mecca¬ 
nica. 

Al primo piano si trovano tutti gli uf¬ 
fici tecnici e laboratori: progettazioni, di¬ 
segni, foto, chimica, taratura, controlli 
ecc. ciascuno adeguatamente attrezzato 
con moderni strumenti di precisione. 

Infine, sempre al primo piano, il 
grande salone di montaggio degli appa¬ 
recchi, con le diverse catene di lavora¬ 
zione con nastro trasportatore. 

Questo salone di circa 1.000 m^ rea¬ 
lizzato a strutture portanti senza alcun 
pilastro è illuminato da un’ ininter¬ 
rotta serie di ampie finestre aperte sulle 
verdi e ridenti colline delle Langhe. 

Sul fianco della costruzione un’ardita 
torre metallica innalza per venti metri 
una decina di antenne che permettono 
la ricezione di altrettanti canali UHF, 
VHF, FM, AM. 

Dopo la benedizione impartita dal Ve¬ 
scovo di Alba alle maestranze riunite 
nel grande salone, il Conte Paolo Man¬ 
cini, presidente della Società, ha illustra¬ 
to l’attività svolta negli otto anni di vita 
della Prestel e i risultati conseguiti. Egli 
ha messo in risalto che per la loro ele¬ 
vata qualità, i prodotti Prestel si sono 
affermati sia sul mercato nazionale, sia 
all’Estero: infatti sono stati esportati in 
45 Paesi sparsi in tutti i Continenti, di¬ 
mostrandosi validi a tutte le latitudini. 



Vista fotografica del primo lotto del ìiliovo stabilimento Prestel realizzato su una 
area dì W.OOO mf 



Il Conte Paolo Mancini, presidente della Prestel, illustra alle maestranze e alle 
autorità l’attività svolta dalla Società. 
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Il presidente ha quindi indicato le di¬ 
rettive per il futuro, chiedendo l’impe¬ 
gno di tutti, tecnici e maestranze, per un 
continuo perfezionamento dei prodotti al 
fine di adeguarsi al rapido c costante 
progresso tecnologico in atto. 

Tutto ciò sarà possibile continuando 
nello spirito di collaborazione e nella 
qualificata preparazione professionale di 
ogni tecnico e di ogni operaio dell’azien- 
da: doti che hanno sempre caratterizza¬ 
to la «grande famiglia» della Prestel. 

Dopo la visita a tutti i reparti, illu¬ 
strati dal Socio e Direttore tecnico sig. 
Santucci, i graditi ospiti e tutti i dipen¬ 
denti si sono ritrovati in un noto risto¬ 
rante cittadino per un pranzo con le ri¬ 
nomate specialità della cucina Albese. 

Il Sindaco prof. Sobrero, in un ap- 
plauditissimo discorso, ha ringraziato la 
Società Prestel per aver sviluppato in 
Alba un’attività così promettente, rivol¬ 
gendo un elogio a tutti i collaboratori 
per la loro operosità e Taugurio di rag¬ 
giungere mete sempre più alte. 


Italia/Gìappone 


Le esportazioni italiane verso il Giap¬ 
pone rappresentano lo 0,68 per cento 
del totale delle nostre esportazioni, men¬ 
tre le importazioni contribuiscono per 
lo 0,89 per cento del totale delle nostre 
importazioni. Tra i Paesi della CEE, 
l’Italia, per il volume degli scambi com¬ 
merciali con il Giappone, figura al terzo 


posto, dopo la Francia e la Repubblica 
Federale Tedesca. Da parte italiana si 
esportano in Giappone, macchine per 
scrivere e contabili, macchine non elet¬ 
triche, seta trattata, tessuti di lana, pro¬ 
dotti chimico-farmaceutici, macchinari 
tessili e autoveicoli. Le nostre importa¬ 
zioni sono costituite da ferri ed acciai la¬ 
minati, pesce fresco e congelato, prodotti 
meccanici di precisione, manufatti vari, 
pelli conciate, macchine per scrivere e 
contabili, gomma sintetica, radio-TV, re¬ 
gistratori, componenti elettronici, im¬ 
pianti HI-FI. I riflessi dell’accordo del 
1968 sui rapporti commerciali italo-nip- 
ponici possono essere valutati in base ai 
seguenti dati sull’interscambio; nel 1966 
abbiamo importato dal Giappone merci 
per 44 miliardi 693.139.000 lire e abbia¬ 
mo esportato per 25 miliardi 335,020.000 
lire con un saldo passivo per l’Italia di 
19.357.854.000 lire. Nel 1967 le due voci 
sono state rispettivamente di 42 miliardi 
707.228.000 e 33.203.977.000 lire con un 
saldo passivo di 9 miliardi 503.251.000 
lire. Nel 1968 le importazioni hanno rag¬ 
giunto il valore di 53.071.676.000 lire e 
le esportazioni 42.037.310.000 lire con 
un saldo passivo di 11.034.366.000 lire. 
Nel 1969 abbiamo importato per 
73.898.200.000 lire ed esportato per 51 
miliardi 144.300.000 lire. Infine, nei pri¬ 
mi cinque mesi di quest’anno, le impor¬ 
tazioni hanno già raggiunto i 
61.621.785.000 lire e le esportazioni i 
31.091.213.000 lire. La visita a Tokio 
dell’on. Moro, sulla base di questi ele¬ 
menti delle relazioni fra i due Paesi, 
ha costituito indubbiamente un nuovo c 
più incisivo passo in avanti sulla via, 
già bene avviata, dello sviluppo dei rap¬ 
porti e della collaborazione fra l’Italia 
e il Giappone. 


promotìonal 

recording 

radiovisìvì 

Service 

Con atto in data 20 novembre 1970 
è stata costituita a Roma, con ulfici in 
via Montecatini 8, la soc. Promotional 
Recording Radiovisivi Service, con capi¬ 
tale di L. 2 milioni e durata fino al 
31 dicembre 2000. La società ha per 
oggetto la promozione e la realizzazione 
di iniziative nel campo dei mezzi cine¬ 
matografici, discografici, editoriali, foto¬ 
grafici, propagandistici, radioauditivi, 
sonori, televisivi e videocassette. 

11 capitale sociale è stato sottoscritto 
per n. 500 azioni da L. 1000 dai seguenti 
signori: avv. Enrico del Curatolo, dolt. 
Sergio Donabella, dott. Guido Sacerdo¬ 
te, dott. Pietro Virgintivo. Per i primi 
tre esercizi il consiglio di amministra¬ 
zione risulta composto dai sigg. dott. 
Leonardo Azzarita, avv. Enrico del Cu¬ 
ratolo e mons. dott. Lino Lozza. 


dall'ì.g.e. 
all' ì.v.a. 



L 






Il Ministro cicali rsleri i)n. Aldo Moro fotografato mentre visita gli stabilimenti 
Sony durante il suo viaggio in Giappone. 


Uno degli elementi più importanti da 
sostituire nel meccanismo tributario ita¬ 
liano è costituito dall’imposta generale 
sull’entrata. (I.g.e.) 

Come è noto, questa è una imposta 
che colpisce il valore pieno di ogni bene 
oggetto di scambio per tutti i passaggi 
di mano: un’imposta che colpisce ripe¬ 
tutamente e progressivamente lo stesse 
prodotto nelle varie fasi di lavorazione 
eseguite da aziende diverse (ed è pro¬ 
prio per questo che, in modo molto si¬ 
gnificativo, si parla anche di imposizioni 
plurifase a cascata). 

L’alternativa prevista per l’I.g.e. c 
l’imposta sul valore aggiunto (ì.v.a.) vo¬ 
luta dalle autorità della Comunità Eu¬ 
ropea che, pur essendo applicata anche 
essa ad ogni passaggio del bene oggetto 
di scambio, non colpisce il valore pieno 
ma, in termini rozzi e molto generali, 
l'aumento di valore che il bene rivela 
ad ogni passaggio per effetto della sua 
trasformazione economico - produttiva. 
Per capire il perché di questa riforma, 
le perplessità che ha sollevato e solleva 
e le difficoltà che incontra, è necessario 
guardare non tanto ai due tipi astratti 
di imposizione sulle vendite (ossia l’im¬ 
posizione plurifase a cascata e l’imposi- 
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zione sul valore aggiunto) quanto alla 
realtà della riforma così com’è stata con¬ 
cepita dal legislatore italiano. 

A questo proposito va subito detto che 
l’imposta sul valore aggiunto (I.v.a.) non 
dovrebbe sostituire soltanto l’imposta ge¬ 
nerale sull’entrata (I.g.e.) ma anche una 
serie nutrita 'i altre imposte indirette 
e cioè l’imposta di conguaglio all’impor¬ 
tazione; le tasse da bollo sui documenti 
di trasporto; le tasse sulle carte da 
gioco; la tassa di radiodiffusione sugli 
apparecchi radio e TV (da non confon¬ 
dere col canone di abbonamento alla ra¬ 
dio-televisione) ; l’imposta sui dischi fo¬ 
nografici ed altri apparecchi per la ri- 
produzione del. suono; le imposte di fab¬ 
bricazione sui filati, olii e grassi minerali, 
olii vegetali, surrogati del caffè; l’imposta 
sulla pubblicità; la tassa sulle anticipa¬ 
zioni e sovvenzioni contro deposito o 
pegno. In altre parole, uno degli scopi 
della riforma è quello di fare ordine 
nel ginepraio delle imposte indirette oggi 
esistenti in Italia e di arrivare ad una 
unica imposta con una notevole sem¬ 
plificazione e razionalizzazione del si¬ 
stema tributario italiano. 


nuove 

prospettive 

commerciali 

Italia/Cina 

Dopo che il nostro paese ha allac¬ 
ciato relazioni diplomatiche con la Cina 
Popolare è interessante cercare di sta¬ 
bilire quali merci, in aggiunta a quelle 
già esportate dall’Italia in Cina, potreb¬ 
bero aggiungersi alla lista. 

A tale scopo un’indicazione può essere 
fornita dal lungo elenco dei prodotti 
giapponesi. 

Tale elenco, riferito al 1969 e del qua¬ 
le si omettono i prodotti che non riguar 
dano il settore elettronico ed elettrotec¬ 
nico è il seguente: 

Motori elettrici trifase; convertitori; 
interruttori; quadri elettrici; filo magne¬ 
tizzato con conduttore di rame; cavi con 
rivestitura di plastica; radio-ricevitori a 
transistori; altoparlanti; apparecchi per 
raggi X e parti; accumulatori elettrici; 
diodi di silicio per rettificatori; attrezza¬ 
ture per accensione dei veicoli; appa¬ 
recchiature elettriche per controllo ed 
analisi; voltmetri e simili; apparecchia¬ 
ture per misurare e controllare quantità 
elettriche; oscilloscopi; misuratori di' 
frequenza; misuratori di quantità; elet¬ 
tromagneti; forni elettrici; computers. 


progredisce 
di circa il 10% 
l'industria 
elettronica 
francese 

Nel 1970 l’industria elettronica france¬ 
se ha registrato un progresso di circa 
l’ll-12% come si era già verificato nel 
1969. 

Questo risultato non completamente 
soddisfacente, tenuto conto che il setto¬ 
re elettronico dovrebbe essere in piena 
espansione, è stato ottenuto, principal¬ 
mente grazie alle esportazioni, che han¬ 
no compensato la flessione del mercato 
interno. 

Se si divide il campo elettronico in 
tre settori, è possibile rilevare che il mi¬ 
nor progresso è stato raggiunto dagli 
apparecchi radio-TV ed elettroacustici. 

Infatti, malgrado la ripresa notata nel 
corso del terzo trimestre, il mercato è 
rimasto relativamente fermo e le pre¬ 
visioni formulate all’inizio del 1970 non 
sono state raggiunte. 

Nel settore dell’informatica, di con¬ 
trollo e di regolazione, l’industria elet¬ 
tronica francese ha invece registrato un 
incremento del 17%. 

Per quanto concerne il terzo settore, 
costituito essenzialmente dai componen¬ 
ti. è stato registrato un aumento del 
13-^ 16% favorito soprattutto dal buon 
ritmo di espansione del primo semestre. 

Tuttavia, per le industrie francesi ed 
europee in generale, il mercato dei com¬ 
ponenti è divenuto sempre più difficile 
e il prezzo dei componenti attivi (spe¬ 
cialmente semiconduttori) ha subito un 
calo notevolissimo a causa della vera e 
propria invasione di semiconduttori ame¬ 
ricani. 

E’ molto probabile che quest’anno sa¬ 
rà, per l’industria elettronica francese, 
molto difficoltoso, soprattutto per il fat¬ 
to che sussistono serie difficoltà nelle 
esportazioni. 

primo videa 
a Cannes 

11 rapido sviluppo delie video-casset¬ 
te e dei video-dischi e il loro prevedi¬ 
bile largo impiego nel campo didattico, 
industriale, commerciale, pubblicitario 
ecc., hanno reso necessario l’organizza¬ 
zione di una mostra internazionale nel 
quale presentare gli apparecchi e i pro¬ 
grammi per-video-cassette e video-dischi 
(VIDCA). 


Questa manifestazione si terrà con¬ 
temporaneamente al MIP-TV, Mostra 
Internazionale dei Programmi Televisi¬ 
vi, al Palazzo dei Festival di Cannes, 
dal 17 al 23 aprile 1971. 

In primo luogo la mostra rappresen¬ 
terà un mercato per la compra-vendita 
di programmi. 

Gli espositori avranno la possibilità 
di incontrarsi con tutti coloro che so¬ 
no interessati alle video-cassette e ai 
video-dischi. 

I visitatori potranno visionare tutti 
gli ultimi programmi realizzati per la 
televisione internazionale e scambiare i 
rispettivi punti di vista. 

I più recenti apparecchi per video- 
cassette e video-dischi saranno illustra¬ 
ti ai tecnici e agli operatori commer¬ 
ciali. Saranno inoltre organizzate molte 
tavole rotonde. 

investimenti 
in Italia 
della Plessey 

Recentemente all’albergo Exeelsior 
di Roma si è tenuto un cocktail olTerto 
dalla Plessey Italiana in onore di 
Mr. Michael Clarck, figlio del fonda¬ 
tore e amministratore delegato della 
Plessey Company una delle maggiori 
società che operano nel campo del¬ 
l’elettronica e dei beni strumentali, al 
quale sono intervenute varie persona¬ 
lità del mondo della finanza e della 
industria privata e pubblica. 

La Plessey Italiana S.p.A. del gruppo 
britannico Plessey che opera nei setto¬ 
ri dell’aeronautica, dell’elettronica e del¬ 
le telecomunicazioni, sta effettuando im¬ 
pegnativi investimenti in Italia con lo 
intento di aumentare la sua presenza in 
Europa. Questo programma è stato il¬ 
lustrato dall’amministratore delegato del¬ 
la Plessey Italiana. Hannes G. Reich- 
muth. 

La Plessey Italiana ha dato inizio a 
Cisterna di Latina ai lavori per la co¬ 
struzione di uno stabilimento che pro¬ 
durrà memorie e sistemi di memoria 
per il fabbisogno dell’industria elettro¬ 
nica europea. Poiché lo stabilimento sa¬ 
rà completato solo alla fine dell’anno, 
dal l'J febbraio la produzione, verrà av¬ 
viata in alcuni locali presi in fitto. 

Recentemente la Plessey Italiana ha 
proceduto all’acquisto dell’intero pac¬ 
chetto azionario della Arco S.p.A., con 
stabilimento a Firenze, Terranova, Val- 
darno e Sasso Marconi, e sta potenzian¬ 
do anche la Tu rolla Plessey S.p.A. di Bo¬ 
logna. Inoltre, in seguilo all’incorpora¬ 
zione della Painton Inglese da parte del 
gruppo Plessey, la filiale italiana è ve¬ 
nuta in possesso anche della Painton Ita¬ 
liana che produce componenti cletIro¬ 
nici. 
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La Plessey Italiana il cui giro daffari 
è di 8 miliardi di lire, e dovrebbe rad¬ 
doppiarsi con l’entrata in funzione dello 
stabilimento di Cisterna, ha in corso 
trattative con altre industrie italiane, 
private e pubbliche. Nel prossimo futu¬ 
ro diventerà una «holding» alla quale 
faranno capo, oltre a quelle citate, an¬ 
che altre società che la Plessey ha in 
programma di acquistare o costituire in 
Italia. La Plessey vuole inoltre fonda¬ 
re in Italia un centro di ricerche per 
tutte le società del gruppo. 

vendite dì 
semiconduttori 
in U.S.A. 

L’associazione delle industrie elettro¬ 
niche americane ha reso noto che negli 
Stati Uniti durante i primi nove mesi 
del 1970, le vendite dei semiconduttori 
sono diminuite de]ri,4%. 

In pratica dai 1028 milioni di dollari 
dei primi nove mesi del 1969, le vendi¬ 
te sono scese a 1014 milioni di dollari 
durante il corrispondente periodo del 
1970. 

Questo calo ha avuto come logica 
conseguenza Laumento delle scorte di 
magazzino, con conseguente notevole di¬ 
minuzione di prezzo dei semiconduttori. 

Ciò ha influenzato, e influenza tutto¬ 
ra, negativamente anche il mercato dei 
semiconduttori di tutti i paesi europei. 

ì primi 

vìdeo-telefoni 

U.S.A. 

I primi 100.000 video-telefoni, la cui 
messa a punto ha richiesto vent’anni, sa¬ 
ranno installati entro il 1975 in venti- 
quattro città americane. 

Attualmente 33 di questi apparecchi 
stanno per essere installati a Pittsburgh. 

L’abbonamento mensile per gli uffici 
costerà circa 100.000 lire, e darà diritto 
a trenta minuti di comunicazioni, ogni 
minuto supplementare costerà circa 
1.800 lire. 

II complesso video-telefono compren¬ 
de un supporto metallico sul quale sono 
inseriti lo schermo, la telecamera e un 
dispositivo di controllo. 

Il suo peso è di circa 9 kg. Lo scherme 
misura 12,5 x 14 cm. 


la TV domani 


Una proposta di notevole intcìcsse c 
molto nuova è questa della Hoechst 
Italia; le immagini, dallo schermo tele¬ 
visivo passano allo schermo di grande 
formato e di ridottissimo spessore che 
si sistema su una parete libera della 
casa. 

Il problema era appunto questo: crea¬ 
re un televisore dallo schermo piatto e 
senza limiti di grandezza. 

Del televisore rimangono le immagini, 
mentre vengono superati gli inconve¬ 
nienti dello schermo in formato ridotto: 
su una parete, anche intera, del sog¬ 
giorno, vedremo in un futuro abbastan¬ 
za prossimo, proiettare grandi e più in¬ 
vitanti le immagini dei programmi te¬ 
levisivi. 

Si tratta indubbiamente di una pro¬ 
posta suggestiva specialmente se messa 
in rapporto all’entrata sui mercati euro¬ 
pei delle videocassette: per il 1972 in¬ 
fatti avremo a disposizione filmati di 
un’ora e più a colori, registrati insieme 
al sonoro su cassette che, inserite entro 
un videoregistratore, trasmetteranno al 
televisore i programmi registrati dal 
singolo utente o registrati da équipes 
specializzate. 

L’attrattiva di questa «videoteca» do¬ 
mestica è indubbiamente grande; ma 
ancor più grande può essere l’attrattiva 
di uno spettacolo proiettato su uno 
schermo grande quasi come quello del 
cinema. La proposta della Hoechst ha 
quindi una prospettiva di sviluppo mol¬ 
to ampia proprio se rapportata alla 
diffusione delle videocassette che, tra 
l’altro, secondo le previsioni degli esper¬ 
ti, dovrebbero venir noleggiate a prezzi 
molto bassi e costituire perciò, negli 
anni 80 il boom dell’informazione. 

In che cosa consiste, con una certa 
esattezza, la proposta della Hoechst? La 
base di partenza è l’MBBA: 4-metil-4’- 
n-butil-benziliden-anilina. Questa sigla 
significa che l’MBBA è il primo cristallo 
chimicamente puro, costante e liquido 
già a temperatura ambiente. 


L’MBBA viene posto in una cella tra 
due lastre di vetro provviste, sulla fac¬ 
ciata interna, di uno strato elettrocondut- 
tore trasparente. In tale modo, senza 
bisogno di tubo catodico, si possono 
ottenere immagini con un apparecchio 
sottile come un dito e dallo schermo 
senza limiti di grandezza. 

La dichiarazione ufficiale della 
Hoechst infatti assicura che, grazie al- 
l’MBBA, un’intera parete può diventare 
televisore. Non sappiamo ancora se 
questa proposta della industria tedesca 
sia a livello di prototipo oppure abbia 
trovato in Italia l’interesse adeguato; 
i relativi problemi tecnici sono comun¬ 
que risolvibili, grazie all’approfondita 
esperienza che la Hoechst vanta nel 
settore delle ricerche integrate per so¬ 
luzioni avanzate. 


TVe in Belgio 


11 recente inizio delle trasmissioni te¬ 
levisive a colori in Belgio, grazie alla 
posizione geografica di questo paese, ri¬ 
veste una particolare importanza. 

Infatti, il Belgio è sistemato in modo 
tale da poter ricevere sia programmi 
trasmessi col sistema PAL che program¬ 
mi trasmessi col sistema SECAM, pro¬ 
venienti rispettivamente dalla RFT e 
dalla Francia, 

Questo è il motivo per cui sono stati 
messi a disposizione degli acquirenti 
televisori multistandard il cui costo è 
di 630.000/750.000 lire. 

Per molti mesi le trasmissioni avran¬ 
no carattere sperimentale e il più delle 
volte saranno costituite da programmi 
forniti dalla RFT e dalla Francia. 

Attualmente la TVC belga dispone di 
cinque stazioni; Nawre - Overysche, 
Froidmont, Rivière, Genk e Oostvle- 
teren. In seguito entreranno in funzione 
altri trasmettitori regionali (Egem, 
Schoten et Anderlues) oltre a quello di 
Bruxelles Bold’Air. 
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il canone 
di abbonamento 
alla radiodiffusione 
e alla televisione 
in Italia ed in Europa 


n dirigenti della RAI-TV conti¬ 
nuano a parlare di crisi del lo¬ 
ro Ente, una crisi piuttosto 
janlomatica, che se per altro esiste ve¬ 
ramente deve essere attribuita al modo 
veramente deprecabile con il quale essi 
amministrano, in tutti i settori, i cospi¬ 
cui fondi a loro disposizione. 

Non è infatti ammissibile parlare di 
crisi in un Ente le cui entrate sono ga¬ 
rantite a priori da quasi 12.000.000 di 
abbonati e da altri cespiti notoriamen¬ 
te molto sostanziosi. 

Al 51 ottobre 1970 gli abbonamenti al¬ 
le emissioni radiotelevisive assommava¬ 
no in realtà a ben 11.496.906 unità, di 
cui 9.624.605 abbonati alla televisione 
ed i restanti alla sola radio. 

L'utenza totale, in densità per 100 fa¬ 
miglie era pure, alla data suddetta, del 
71,99%, di cui il 60,26% alla televisione. 

Suddivisi per gruppi geografici gli ab¬ 
bonati risultano così ripartiti: NORD: 
6.181.285 (5.212.955), con una percen¬ 
tuale sul totale del 55,01%. CENTRO: 
2.506.768 (2.005.645), percentuale 20%. 
SUD: 2.055.605 (1.665.921), percentua¬ 
le 17,8%. ISOLE: 955.258 (744.104), 
percentuale 8,4%. I dati riportati entro 
le parentesi si riferiscono al numero de¬ 
gli abbonati alla televisione. 

Può anche essere utile portare a cono¬ 
scenza dei lettori che a tutto il 51 di¬ 
cembre 1969 il personale dell’Ente radio- 
televisivo era di complessive 11.696 uni¬ 
tà di cui 194 dirigenti, 7.516 impiegati 
tecnici e amministrativi, 2616 operai e 
1.750 appartenenti a categorie non spe¬ 
cificate. 

Occorre anche precisare che la RAI 
si vale dell’opera di molte migliaia di co¬ 
siddetti collaboratori della cui attività 
Tunica cosa certa è che ritirano puntual¬ 
mente il loro cachet. 

Rispetto al 1968 il personale è au¬ 
mentato di circa 700 unità, che in per¬ 


di Piero SO ATI 


centuale corrispondono ad un aumento 
del -{-6,4%. Ed anche in questo campo 
è senz’altro interessante far rilevare co¬ 
me in genere le assunzioni di personale 
aumentino sensibilmente ad ogni cam¬ 
biamento di governo e, in modo parti¬ 
colare, ad ogni cambio di guardia dei 
dirigenti ad alto livello... stipendiale. 

Per quanto concerne il canone di 
abbonamento nella tabella che segue 
pubblichiamo l’importo che è corrispo¬ 
sto dagli utenti radiotelevisivi in alcuni 
paesi di Europa. 

La tabella si riferisce alla situazione 
esistente al 51 Gennaio 1970 ma, per 
quanto concerne le emissioni TV a co¬ 
lori è stata aggiornata al V gennaio 
1971. 

I suddetti dati statistici sono stati ri¬ 
cavati da una comunicazione fornita dal- 
TIRI, il cui compito molto probabil¬ 
mente era di mettere in evidenza come 
il canone di abbonamento italiano non 
sia per nulla più elevato del canone che 
è richiesto in altri paesi europei. E’ evi¬ 
dente però che una statistica di questo 
tipo possa condurre a delle conclusioni 
del tutto errate simili a quelle a cui è 
giunto il nostro indimenticabile Trilus- 
sal 

Analizzando infatti le suddette cifre 
si potrebbe essere portati a concludere 
che il canone di abbonamento radio e 
TV (bianco e nero) in Italia è sensi¬ 
bilmente inferiore ai canoni percepiti in 
Austria, Danimarca, Svezia, Svizzera, 
Germania RE, che risulta superiore a 
quello applicato in Gran Bretagna, Lus¬ 
semburgo e Spagna, in quest’ultimo pae¬ 
se non è richiesta alcuna tassa, mentre 
e quasi uguale ai canoni in vigore in 
Belgio e nei Paesi Bassi. 

Per quanto concerne la Francia oc¬ 
corre considerare che il canone previ¬ 
sto nella tabella vale tanto per le emis¬ 



sioni TV in bianco e nero quanto per 
quelle a colori. 

Si tratterebbe comunque di conclusio¬ 
ni molto affrettate poiché per fare delle 
valutazioni valide è indispensabile tene¬ 
re conto delle situazioni salariali esi¬ 
stenti nei suddetti paesi e stabilire il rea¬ 
le potere di acquisto delle singole mo¬ 
nete. Confronti del genere del resto do¬ 
vrebbero essere estesi al nostro stesso 
paese considerato che il reddito in Ita¬ 
lia varia enormemente via via che ci si 
sposti dal Nord verso il Sud e le isole. 

E non bisogna neanche dimenticare 
che all’ente radiotelevisivo italiano, a dif¬ 
ferenza degli altri enti esteri, affluiscono 
somme ingentissime sotto forma di en¬ 
trate provenienti dalla pubblicità tele¬ 
visiva, dalla pubblicità radiofonica, che 
in pratica è estesa a tutto l’arco di tem¬ 
po in cui trovano posto le radioemissio- 
ni, dalla riscossione delle tasse sui com¬ 
ponenti elettronici, dei contributi statali 
e speciali (vedi Centro onde corte di 
Prato Smeraldo ecc.) e da introiti di 
varia natura, che arrivano all’ente da at¬ 
tività collaterali. 

E’ auspicabile pertanto che gli orien¬ 
tamenti della RAI, specialmente con 
l’avvento della TV a colori, tendano ad 
attuare una politica di minori spese, spe¬ 
cialmente nel campo giornalistico ed ar¬ 
tistico, anziché richiedere un aumento 
del canone che oltre ad essere impopo¬ 
lare sarebbe del tutto ingiustificato. 

Se mai, fermandoci sempre sulla que¬ 
stione relativa al canone di abbonamen¬ 
to in Italia, si potrebbe mettere in evi¬ 
denza un altro aspetto della medaglia 
e precisamente il carattere prettamente 
fiscale del nostro Governo che, unico in 
Europa, percepisce una tassa di conces¬ 
sione di lire 950 per ciascun radio ab¬ 
bonamento e ben lire 2.000 per ogni 
abbonamento televisivo! 
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Nazione 

Canone in moneta nazionale 

Canone in lire italiane 

Unità 

monetaria 

Radio 

TV 

Radio 

e 

TV 

Radio 

TV 

Radio 

e 

TV 

Austria 

scellino 

240 

600 

840 

5.815 

14.525 

20.340 

Belgio 

franco 

204 

840 

960 

2.570 

10.540 

12.000 

Danimarca 

corona 

60 

— 

228 

5.010 

— 

19.035 

Francia 

franco 

30 

— 

120 

3.375 

— 

13.505 

Germania RF 

marco 

30 

— 

102 

5.085 

— 

17.240 

Gran Bretagna 

sterlina 

1.5.0. 

— 

6.0.0 

1.875 

— 

9.005 

TV colori 


— 

— 

11.0.0 

— 

— 

16.515 

Italia 

lira 

3.400 

— 

12.000 

3.400 

— 

12.000 

Eussemburgo 

franco 

96 

— 

192 

1.210 

— 

2.420 

Paesi Bassi 

fiorino 

24 

— 

75 

4.140 

— 

12.945 

Spagna 

peseta 

— 

~ 

— 

— 

— 

— 

Svezia 

corona 

50 

— 

180 

6.050 

— 

21.780 

TV colori 


— 

— 

280 

— 

— 

33.875 

Svizzera 

franco 

40 

— 

124 

5,795 

12.165 

17.960 




TELEVISORE 24” ZIMBA UT 1225 


rolcvisore con cinescopio da 24” llO'\ scher¬ 
mo fumé tipo «Black'Screen», 36 funzioni 
di valvole. Con speciale cristallo anti-river- 
bero. Mobile elegante con rifiniture in me¬ 
tallo satinato. Selettore integrato VHF/UHF 
a varicap. Possibilità di memorizzare fino a 
7 programmi. Due altoparlanti: uno fronta¬ 
le e uno laterale ad alta resa acustica. 


SISTEMA: Furopeo 

GAMMA VHF: Canali A ^ H 

GAMMA UHF: Canali 21 ^ 47 

IMPEDENZA: 300 

CINESCOPIO: 24” deflessione 110" 

CIRCUITO: 36 funzioni di valvole 

gruppo VEIF-UHF integrato, 
selezione a 7 canali 
tramite gruppo Varicap 
AETOPARLANTI: 2 di cui uno 

circolare 0 80, 
uno ellittico 75 x 30 
POTENZA D’USCITA: 4,5 W 
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MESSA A PUNTO E RIPARAZIONE 
DEGLI APPARECCHI A TRANSISTORI 


CONFIGURAZIONI 

CIRCUITALI 

DEI TRANSISTORI 

/ transistore come si sa 
non è altro che un elemen¬ 
to semiconduttore che di¬ 
spone di tre distinti terminali e 
che, come i tubi elettronici, può 
adempiere a parecchie funzioni dif¬ 
ferenti fra loro come quella di oscil¬ 
latore, di amplificatore, di bassa o 
di alta frequenza, di interruttore 
elettronico ed altre ancora. 

L'impiego dei semiconduttori si 
è talmente esteso che attualmente 
essi sostituiscono quasi compieta- 
mente i tubi elettronici, specialmen¬ 
te negli apparecchi radiotelevisivi 
destinati al pubblico. Pertanto l'im¬ 
piego di tubi elettronici è ormai 
limitato a quei circuiti in cui è in¬ 
dispensabile erogare delle potenze 
notevoli come trasmettitori, appa¬ 
recchiature elettroniche per usi in¬ 
dustriali ed altre, in cui la potenza 
è dell'ordine di centinaia di watt o 
di kilowatt. 

E' chiaro che il nostro compito 
non è quello di indugiarci sul fun¬ 


zionamento vero e proprio dei tran¬ 
sistori, argomento questo che è trat¬ 
tato abbondantemente nei manuali 
specializzati, riteniamo però che sia 
opportuno dare qualche ragguaglio 
su alcune definizioni relative ai tre 
circuiti fondamentali in cui possono 
essere impiegati i transistori, e sui 
quali i meno preparati non sempre 
hanno delle idee precise. 

CIRCUITI COMUNI 
DEI TERMINALI 
DI UN TRANSISTORE 

Le configurazioni circuitali nelle 
quali un transistore può essere uti¬ 
lizzato sono essenzialmente tre, e si 
distinguono nel seguente modo: 

a) collegamento con emettitore co¬ 
mune 

b) collegamento con collettore co¬ 
mune 

c) collegamento con base comune. 
Come è possibile osservare nella 

figura 1, il termine comune viene 
impiegato quando l'elemento con¬ 
siderato viene a far parte contem¬ 
poraneamente del circuito di ingres¬ 
so e di quello di uscita, e fa capo 
perciò direttamente alla massa. 




b) EMETTITORE COMUNE 



big. 1 - Le .tre classiche disposizioni cir- 
cuitali dei transistori. 
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Fig. 2 - L’IllGH-Krr per i radiotcicri- 
paratori - BOX di condensatori per ca¬ 
pacità da 100 pF a 220 kpF. 



Fig. 3 - Box di resistori FllGFl-KlT da 
10 il a 10 MH, usato in unione al box 
di condensatori pcrnaette numerose com¬ 
binazioni RC. 

/ circuiti illustrati nelle suddette 
figure sono puramente indicativi, 
pertanto si è trascurato di indicare 
i componenti che hanno lo scopo di 
fornire a ciascun elettrodo le op¬ 
portune tensioni di alimentazione. 


La scelta di ciascuna delle tre 
configurazioni circuitali natural¬ 
mente viene fatta dal costruttori in 
funzione degli scopi a cui il circui¬ 
to da realizzare è destinato. Infatti 
a ciascuna di esse sono strettamen¬ 
te legati tanto il guadagno quanto le 
impedenze di ingresso e di uscita. 

In linea di massima si può affer¬ 
mare che negli stadi di bassa fre¬ 
quenza la preferenza è data al cir¬ 
cuito con emettitore comune, il 
quale permette di conseguire un 
buon guadagno in corrente ed in 
tensione, e di conseguenza un note¬ 
vole guadagno di potenza, netta¬ 
mente superiore a quello ottenibile 
con le altre due soluzioni. 

Il circuito con base comune, è 
invece preferito frequentemente nei 
circuiti ad alta frequenza, mentre 
infine il circuito con collettore co¬ 
mune, raramente utilizzato negli 
stadi di uscita, è utile quale trasfor¬ 
matore di impedenza. 

Vediamo succintamente quali sia¬ 
no le principali caratteristiche delle 
suddette tre disposizioni circuitali, 
che un buon tecnico deve essere in 
grado di riconoscere a prima vista: 

Circuito con collettore comune 

Un circuito con collettore comu¬ 
ne presenta una impedenza di in¬ 
gresso molto alta ed una impedenza 
di uscita molto bassa. Mentre il gua¬ 
dagno di corrente è elevato, il gua¬ 


dagno è unitario. Il guadagno di 
potenza è piuttosto limitato. 

Circuito con emettitore comune 

Il circuito con emettitore comu¬ 
ne ha la caratteristica di avere una 
bassa impedenza di ingresso ed una 
elevata impedenza di uscita. E co¬ 
me abbiamo detto, avendo un ele¬ 
vato guadagno in corrente ed in 
tensione permette di ottenere un al¬ 
to guadagno in potenza. 

Circuito con base comune 

Uimpedenza d'ingresso di un cir¬ 
cuito con base comune è molto bas¬ 
sa mentre è molto alta l'impedenza 
di uscita. Il guadagno di corrente è 
pressappoco unitario mentre è alto 
il guadagno in tensione. Medio è il 
guadagno di potenza. 


CONTROLLO PRELIMINARE 
DI UN APPARECCHIO 
A TRANSISTORI 



Fig. 4 - La freccia indica il punto dove si può verificare un processo di ossidazione 
(connettore per la pila). 


L'esame preliminare di un appa¬ 
recchio in avaria, sia a transistori 
che a tubi elettronici, deve tendere 
a stabilire in primo luogo in quale 
stadio risieda l'anomalia. Se si trat¬ 
ta ad esempio di un radioricevito¬ 
re tale controllo dovrà consentire di 
assodare rapidamente se il difetto 
ha la sua origine nel circuito di 
alimentazione, in quello di bassa 
frequenza od in quello di alta fre¬ 
quenza, intendendo parte integrale 
di quest'ultimo gli stadi di media 
frecjuenza e quello rivelatore. 

Prima però di iniziare qualsiasi 
prova o controllo è assolutamente 
indispensabile controllare lo stato 
delle pile: l'esperienza insegna in¬ 
fatti che l' 80 % delle cause che pro¬ 
vocano il cattivo funzionamento dei 
moderni apparecchi a transistori è 
dovuta per l'appunto alla cattiva ef¬ 
ficienza delle pile. 

Il controllo della tensione che è 
in grado di erogare una pila, dovrà 
essere fatto con l'apparecchio sotto 
carico, cioè inserito; è questa una 
precauzione che è indispensabile al 
fine di evitare spiacevoli perdite di 
tempo. 

Una pila, o più pile, che siano 
state a riposo per qualche giorno se 


450 


MARZO — 1971 






















Fig. 5 - «a» e «b» si riferiscono ai punti in cui più frequentemente si verificano 
le interruzioni del circuito di alimentazione. 


controllate a vuoto possono denun¬ 
ciare una tensione apparentemente 
sufficiente, tensione che però cade 
pochi minuti dopo, che Vinterrut- 
tore delVapparecchio viene chiuso. 

E’ pure opportuno ricordare che 
il controllo della tensione fornita 
dalla pila non sempre è sufficiente a 
garantire che il circuito sia alimen¬ 
tato correttamente; non è raro il 
caso che dei fenomeni di ossidazio¬ 
ne agiscano in modo che il connet¬ 
tore polarizzato che serve a colle¬ 
gare la batteria aWapparecchio con¬ 
senta il passaggio di una tensione 
nettamente inferiore al valore ri¬ 
chiesto, pertanto è sempre opportu¬ 
no effettuare il controllo a valle del- 
Vinterruttore. Questa precauzione 
permette nello stesso tempo di 
rendersi conto delVeffìcienza dello 
interruttore stesso, (figura 4). 

La maggior parte delle interru¬ 
zioni delia tensione di alimentazio¬ 
ne, siano esse continue od intermit¬ 
tenti, in genere sono dovute ai con¬ 
duttori che servono a collegare la 
pila aWapparecchio che sono inter¬ 
rotti. 

Si tratta di un tipo di interru¬ 
zione piuttosto frequente che è da 
attribuire al cambio delle pile che 
in genere viene fatto in modo po¬ 
co ortodosso dai possessori di ap¬ 
parecchi, (figura 5). 


MISURA DELLE TENSIONI 
IN UN CIRCUITO A 
TRANSISTORI 

Le misure delle tensioni di ali¬ 
mentazione presenti ai terminali di 
ciascun transistore, specialmente se 
si conoscono i valori normali di 
funzionamento che in genere sono 
forniti dai costruttori (figura 6), 
consentono di individuare con una 
certa rapidità lo stadio in cui molto 
probabilmente ha sede ^anomalia 
di un apparecchio a transistori, spe¬ 
cialmente se essa è dovuta ad una 
interruzione o a qualche perdita di 
tensione. 

Prendiamo ad esempio in consi¬ 
derazione il transistore Q2 (2SC 


537) di cui allo schema di figura 
6 che si riferisce aWapparecchio 
SONY TR-1824, e precisamente al 
primo stadio di media frequenza. 

Per funzionare correttamente le 
tensioni di tale transistore, come è 
indicato sullo schema devono esse¬ 
re, verso massa, 0,75 V per la ba¬ 
se, 0,4 V per Vemettitore, 2,6 V per 
il collettore. 

E" evidente che una interruzione 
nel circuito che alimenta uno dei 
tre terminali avrà la diretta conse¬ 
guenza di provocare dei cambia¬ 
menti di tensione che dipenderanno 
essenzialmente dal circuito che ri¬ 
sulta interrotto (emettitore, base o 
collettore), cambiamenti che saran¬ 
no differenti a seconda che neWap- 


01 2SC537 02 2SC537 03 2SC537 

or 2SC403A4 or 2SC403A5 or 2SC403A5 

CONV IF AMP I IF AMP 2 


04 2SC537 05,6 2SBI87 

or 2SC402A7 POWER AMP 
AF AMP 


DI ISI88AM 
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Fig. 7 - Circuito elementare con transi¬ 
store: a interruzione nel circuito di 
emettitore, b -- interruzione nel circuito 
di base, c =- interruzione nel circuito di 
collettore. 


parecchio siano impiegati dei tran¬ 
sistori del tipo PNP oppure NPN. 

Prendiamo, per semplicità, in 
considerazione lo schema semplifi¬ 
cato di figura 7: supponiamo che si 
sia verificata una interruzione e che 
il transistore impiegato sia del ti¬ 
po PNP. 

In figura noi ci siamo limitati ad 
indicare un circuito generico ma 
evidentemente l’interruzione po¬ 
trebbe essere avvenuta in un com¬ 
ponente qualsiasi, sia esso un resi- 
store o una induttanza di alta o 
bassa impedenza, un conduttore, 
che serva per il collegamento od 
anche un condensatore in disper¬ 
sione. 

Se Vinterruzione si è verificata 
nel punto «a» ciò significherà che 
è interrotto il circuito di emettitore 


se interessa il punto «b» risulterà 
interrotto il circuito di base ed in¬ 
fine se si è prodotta nel punto «c» 
Vinterruzione si riferisce al circui¬ 
to di collettore. 

Pertanto si potranno riscontrare 
i seguenti casi: 

1) Il circuito di emettitore 
è interrotto 

a) In un transistore del tipo PNP 
l’interruzione del circuito di e- 
mettitore dà luogo ad una no¬ 
tevole diminuzione della tensio¬ 
ne di collettore. Praticamente il 
valore di detta tensione sarà 
trascurabile cessando anche la 
corrente di collettore. La tensio¬ 
ne di emettitore avrà pressappo¬ 
co lo stesso valore della tensio¬ 
ne di collettore mentre il valore 
della tensione di base risulterà 
quasi normale. 

b) In un transistore del tipo NPN 
Vinterruzione del circuito di e- 
mettitore darà luogo ad un fe¬ 
nomeno inverso, per cui mentre 
il valore della tensione di base 
sarà anche in questo caso quasi 
normale, le tensioni di emetti¬ 
tore e di collettore risulteranno 
invece superiori al valore so¬ 
lito. 

2) Il circuito di base 
è interrotto 

a) In presenza della interruzione 
del circuito di base, di un tran¬ 



Fig. 8 - Strumenti 
professionali per La¬ 
boratori ad alto li¬ 
vello. Il tracciatore 
di curve programma- 
bile per semicondut¬ 
tori Systron-Donnei 
mod. 6200 B/P (Ing. 
Vianello), 


sistore del tipo PNP, la corren¬ 
te di collettore assume un va¬ 
lore praticamente trascurabile 
mentre la tensione di collettore 
scende molto al disotto del va¬ 
lore normale. 

Le tensioni di base e di emetti¬ 
tore risultano notevolmente su¬ 
periori ai valori ordinari ed in 
pratica assumono lo stesso po¬ 
tenziale. 

b) Per quanto concerne un transi¬ 
store NPN, la tensione di col¬ 
lettore risulterà più elevata men¬ 
tre saranno molto più basse, e 
quasi uguali, le tensioni di base 
e di emettitore. 

3) Il circuito di collettore 
è interrotto 

a) Se nel circuito è presente un 
transistore del tipo PNP una in¬ 
interruzione del circuito di col¬ 
lettore sul collettore e sulVemet¬ 
titore si misurerà una tensione 
di valore sensibilmente più ele¬ 
vata del normede mentre la ten¬ 
sione di base non subirà pratica- 
mente dei mutamenti. 

b) In presenza di un transistore del 
tipo NPN la tensione di base 
risulterà sempre normale mentre 
le tensioni di collettore e di 
emettitore risulteranno notevol¬ 
mente più basse. 

Il comportamento delle tensioni 
di base, di emettitore e di colletto¬ 
re, in presenza di una interruzione 
dei relativi circuiti, siano in essi im¬ 
piegati dei transistori del tipo PNP 
o NPN, è chiaramente illustrato nel¬ 
la tabella I che potrà essere usata 
vantaggiosamente dai radioriparato¬ 
ri durante i controlli preliminari. 

E' utile ricordare che talvolta si 
possono verificare delle interruzioni 
nella parte interna di un transistore 
ed in modo particolare si può stac¬ 
care il collegamento di base. 

Se il transistore interrotto è del 
tipo PNP, la tensione di collettore 
risulterà inferiore al valore norma¬ 
le mentre risulterà notevolmente su¬ 
periore la tensione di emettitore. La 
tensione di base sarà praticamente 
sul valore normale. 

Anche in cjuesto caso, in presen¬ 
za di un transistore NPN il feno¬ 
meno assumerà un andamento op- 
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TABELLA I 

Circuito 

Interrotto 

Tipo di 
transistore 

Tensioni 

Base 

Emettitore 

Collettore 

Base 

PNP 

molto alta 

molto alta 

molto bassa 

NPN 

molto bassa 

molto bassa 

molto alta 

Collettore 

PNP 

normale 

molto alta 

molto alta 

NPN 

normale 

molto bassa 

molto bassa 

Emettitore 

PNP 

NPN 

normale 

normale 

molto bassa 

molto alta 

molto bassa 

molto alta 




Fig. 9 - Misura della resistenza diretta 
(a), e della resistenza inversa (b) di un 
diodo. 



Fig. 10 - Misura della resistenza inversa 
e diretta collettore-base. 


posto e pertanto mentre la tensione 
di base sarà sempre normale, quella 
di collettore avrà un valore molto 
alto e quella di emettitore un va¬ 
lore molto basso. 

Nel caso, invero piuttosto raro, 
che, sempre internamente ad un 
transistore, si verifichi un cortocir¬ 
cuito fra il collettore e Vemettitore, 
od anche un fenomeno di disper¬ 
sione, fatto questo più frequente, 
la presenza di un transistore del ti¬ 
po PNP la tensione di collettore ri¬ 
sulterà superiore al valore norma¬ 
le, quella di emettitore inferiore, 
mentre resterà normale la tensione 
di base. 

Se invece il transistore è del tipo 
NPN, la tensione di collettore sarà 
più debole, quella di emettitore su¬ 
periore e normale resterà la tensio¬ 
ne di base. 

CONTROLLO DEI DIODI 
MEDIANTE L OHMETRO 

Per eseguire un rapido controllo 
dello stato di efficienza di un diodo, 
non disponendo delVadatta strumen¬ 
tazione, si potrà ricorrere alVimpie¬ 
go di un ohmetro il quale sia pre¬ 
feribilmente alimentato con una ten¬ 
sione inferiore ai 2 V (generalmen¬ 
te 1,5 V) , e del quale naturalmente 
si conoscano le relative polarità. 

Dopo aver commutato Vohmetro 
per la portata di 1 IcD si procederà 
a misurare il valore della resistenza 
diretta del diodo, cioè la resistenza 
del senso della conduzione, come in¬ 
dicato in figura 9a. 


Successivamente, dopo aver com¬ 
mutato Vohmetro sulla gamma 1 
MCL fondo scala, si misurerà la re¬ 
sistenza inversa, invertendo, come 
la figura 9b mostra chiaramente, le 
polarità delVohmetro. 

In linea di massima il valore del¬ 
la resistenza deve essere compreso, 
a seconda del tipo di diodo control¬ 
lato, fra 50 et e 400 D, mentre il 
valore della resistenza inversa, che 
naturalmente è molto più elevata, 
deve avere i valori limiti compresi 
fra 50 kei ed 1 Mft. 

Nel diodo OA85, ad esempio, la 
resistenza diretta è di 340 H mentre 
la resistenza inversa è di 330 kCt. 

Un diodo può essere considerato 
efficiente quando il rapporto fra la 
resistenza inversa e la resistenza di¬ 
retta non è inferiore a 50. 

Bisogna tenere presente che i va¬ 
lori di resistenza possono risultare 
sensibilmente differenti se il con¬ 
trollo viene effettuato con un ohme¬ 
tro alimentato con una tensione 
superiore. Ciò è dovuto alla man¬ 
canza di linearità dei diodi in pre¬ 
senza delle tensioni piuttosto basse. 

CONTROLLO 
DEI TRANSISTORI 
MEDIANTE L OHMETRO 

Un transistore può essere para¬ 
gonato a due diodi collegati fra di 
loro in opposizione, è evidente per¬ 
tanto che è possibile effettuare il 
controllo della sua efficienza seguen¬ 
do lo stesso principio adottato per 





Fig. 11 - Misura della resistenza diretta 
e inversa base-emettitore. 



b a 


Fig, 12 - Misura della resistenza emetti¬ 
tore-collettore. 



a b 


Fig. 13 - Misura della resistenza collet¬ 
tore-base a emettitore uniti. 


i diodi. In tal caso sarà necessario 
misurare la resistenza diretta e la 
resistenza di ciascun elettrodo nei 
confronti degli altri due, prima iso¬ 
latamente e poi presi in coppia. 

Si tratta di un controllo sul quale 
evidentemente non può essere fatto 
un eccessivo affidamento, ma che 
può essere impiegato in caso di 
emergenza. 
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Fig. 14 - Frequentemente un punto colorato sta ad indicare la posizione del 
terminale di collettore, ma in certi transistori una piccola sporgenza è posta in 
corrispondenza del terminale di base o di emettitore. Talvolta esiste un quarto 
terminale (s) : è collegato allo schermo. 





Fig. 15 - Simboli relativi ad alcuni semi- 
conduttori. 

1 = SCR (controllato dalla luce) 

2 = SCR 

5 = DIAC 

4 = FET 

5 = FET con porta isolata 

6 = ZENER 

7 = TRIAC 

8 = Transistore unigiunzione. 


Prima misura: giunzione colletto¬ 
re-base. (figura lOa) Il valore della 
resistenza inversa è piuttosto eleva¬ 
to, e a seconda dei transistori im¬ 
piegati varia da 50 kCl a 1 Mft 
(ASY27 maggiore di 1,5 MCL). 

Il valore della resistenza diretta 
(figura lOb) è piuttosto debole. 
Varia da 10 a 200 il ed è minore 
per i transistori di notevole poten¬ 
za e maggiore per quelli di debolis¬ 
sima potenza. 

Seconda misura: giunzione emet¬ 
titore-base (figura Ila). Il valore 
della resistenza diretta varia fra i 


10 ed i 300 n ed in genere è leg¬ 
germente maggiore rispetto al caso 
precedente. 

La resistenza inversa è sempre 
elevata in genere dello stesso ordi¬ 
ne della resistenza esistente fra la 
giunzione collettore-base. Nel tran¬ 
sistore AF 114 è delVordine di 
250 kVL, (figura 11 b). 

Terza misura: resistenza esisten¬ 
te fra il collettore e Vemettitore con 
quesFultimo polarizzato positiva- 
mente. In genere si riscontrano dei 
valori bassi compresi fra 300 e 
5000 Lì. Taluni transistori per le 
alte frequenze presentano una resi¬ 
stenza anche superiore ai 70 kLì, 
(figura 12a). 

La stessa nnsura effettuata con 
Vemettitore negativo dà dei valori 
in genere superiori a quelli relativi 
la misura precedente, (figura 12b). 

Quarta misura: Resistenza esi¬ 
stente fra il collettore negativo, e 
gli altri due elettrodi riuniti e pola¬ 
rizzati positivamente. Il valore del¬ 
la resistenza è piuttosto elevato, in 
genere è compreso fra 50 kLÌ e 
800 kVL, (figura 13a). 

Misura della resistenza uguale 
alla precedente ma con il collettore 
positivo e gli altri due elettrodi ne¬ 
gativi. I valori misurabili sono in 
genere molto bassi e vanno da 5 Lì 
a 300 Lì, (figura 13b). 

Il tecnico che prevede di dover 
effettuare misure di questo genere 
dovrà farne alcune di prova su 
esemplari di transistori perfettamen¬ 
te efficienti, utilizzando Vohmetro 
che adopera normalmente, (prefe¬ 
ribilmente alimentato a 1,5 V) in 
modo che le misure in questione 
possano servire da ottimo riferi¬ 
mento per le successive che si ese¬ 
guiranno su transistori dello stesso 
tipo. 


SIGNIFICATO DEI SIMBOLI 
IMPIEGATI GENERALMENTE 
PER INDICARE LE 
CARATTERISTICHE ELETTRICHE 
DEI TRANSISTORI 

hpE guadagno di corrente statico 

Vbe tensione base-emettitore 

YsEsai tensione di saturazione di base 

VcEsa! tensione di saturazione di 

collettore 

leso corrente inversa di collettore- 

base 

IcEs corrente inversa di collettore 

BVcbo tensione di breakdown collet¬ 

tore-base 

BVebo tensione di breakdown emetti¬ 

tore-base 

LVceo tensione di mantenimento col¬ 

lettore-emettitore 

hfe guadagno di corrente per pic¬ 

coli segnali 

Cre capacità di reazione ad emet¬ 

titore comune 

Cobo capacità collettore-base 

NF fattore di rumore 

PG guadagno in potenza 

Gilè conduttanza di ingresso 

Bile suscettanza di ingresso 

Ri le resistenza di ingresso 

Cile capacità di ingresso 

Gzze conduttanza di uscita 

BBzze suscettanza di uscita 

Rzze resistenza di uscita 

Czzc capacità di uscita 

cp/ 2 . angolo di fase della trasmei- 

tenza inversa 

yizc transammettenza inversa 

Bize transuscettanza inversa 

Gzie transconduttanza diretta 

Bile transuscettanza diretta 

DIODI 

BV tensione di rottura 

C capacità 

Ìf corrente diretta 

Ir corrente inversa 

Trr tempo di ricupero inverso 

Vr tensione inversa 

Vz tensione di zener 

Iz corrente misura di diodo zener 

Zd impedenza dinamica 

ZzK impedenza di ginocchio zener 

Vf tensione diretta 

DIODI CONTROLLATI 

Vbo tensione diretta di blocco 

Igf corrente di porta per l’innesco 

VcF tensione di porta per l’innesco 

Li corrente di tenuta 

ton tempo di conduzione 

tofj tempo di interdizione 

If corrente diretta 

/ (surge) corrente istantanea 
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INC tPONTRCMOLI 


della START S.p.A 


STRUMENTI DI MISURA E DI CONTROLLO ELETTRONICI □ ELETTRONICA PROFESSIONALE 

□ Stabilimento e Amministrazione: 20068 Peschiera Borromeo - Plasticopoli - (Milano) □ Telefono: 9150424/425/426 □ 


MISURATORI DI CAMPO VHF-UHF EP 524 - EP 597 

Misuratori di campo ad alta sensibilità, portatili, completamente transistorizzati, 
alimentati a pile, che permettono la ricezione delle portanti video e suono nei 
campi di frequenza VHP e UHF. 


TIPO EP 524 

CAMPO DI FREQUENZA: riceve le portanti video e suono per i canali COIR 
(o altri standard a richiesta) nelle bande I - Il - FM - MI - IV - V. 

CAMPO DI MISURA: 10 liV 100 mV in 2 portate, più attenuatore esterno 
da 20 dB. 

PRECISIONE: ± 3 dB per VHF e FM; ± 6 dB per UHF. 

DEMODULATORE: AM. 

IMPEDENZA DI INGRESSO: 75 iì sbilanciata; 300 iì bilanciata. 

ALIMENTAZIONE; 6 pile da 3V. 


TIPO EP 597 

CAMPO DI FREQUENZA: riceve le portanti video e suono per i canali CCIR 
(o altri standard a richiesta) nelle bande I - Il - FM - MI - IV - V. 

CAMPO DI MISURA: 10 uV 100 mV in 6 portate, più attenuatore esterno 
da 10 dB. 

PRECISIONE: ± 3 dB per VHF e FM: ± 6 dB per UHF. 

DEMODULATORI: AM e FM. 

ALTOPARLANTE INCORPORATO. 

IMPEDENZA DI INGRESSO: 75 TZ sbilanciata: 300 TZ bilanciata. 

ALIMENTAZIONE: 4 pile da 4,5 V. 



MISURATORE DI CAMPO CON MONITORE EP 731 


E' costituito dall'unione di un misuratore di campo con un televisore: è quindi 
l’unico apparecchio in grado di consentire la perfetta installazione di un’antenna, 
particolarmente per TV a colori, nonché l’individuazione di interferenze, disturbi, 

►'jflpqqinni PPP 

CAMPO DI FREQUENZA: bande I - Il - MI - IV - V. 

SENSIBILITÀ’: 10 uV 0,1 V in 6 portate, più attenuatore esterno da 20 dB. 
SISTEMA DI MISURA: per comparazione della luminosità effettuata direttamente 
sul tubo monitore. 

PRECISIONE: ±: 3 dB per le bande I - Il - MI; ± 6 dB per la IV e la V. 

IMPEDENZA DI INGRESSO: 75 ^ sbilanciata; 300 ^ bilanciata. 

CINESCOPIO: 200/150 mm. 

SISTEMA: CCIR 625 linee, 25 quadri: modulazione negativa, suono FM a 5,5 MHz. 
ALIMENTAZIONE: 220 Ve.a., 50 60 Hz o 12 Vc.c. - 1,2 A [con batteria esterna). 


















GENERATORE DI BARRE COLORE EP 872 



Riunisce in un unico complesso, di peso e dimensioni molto ridotte, tutte le 
caratteristiche funzionali per il controllo, la messa a punto e la riparazione di 
ricevitori televisivi sia a colori che in bianco e nero. Costituisce quindi, grazie 
alle sue ottime prestazioni, unitamente alla trasportabilità ed al basso costo, 
l'apparecchio indispensabile per tutti coloro che si occupano del servizio di 
manutenzione e riparazione di ricevitori televisivi. 

SEGNALI DI COLORE: 8 barre verticali (bianco, giallo, ciano, verde, porpora, 
rosso, blu, nero], 

RETICOLO: 12 linee orizzontali e 15 verticali. 

SCALA DEI GRIGI: inseribile tramite apposito pulsante. 

SEGNALE A VIDEO FREQUENZA: conforme all'attuale standard della TV a 
colori PAL. 

PORTANTE A RF: 540 MHz ± 10 MHz. 

TENSIONE DI USCITA: > 5 mV su 75 fL. 


GENERATORE DI BARRE COLORE EP 684 R 



Costituisce l'apparecchio indispensabile, sia in sede di produzione che di servizio 
assistenza, per la messa a punto, il collaudo e la riparazione di ricevitori televisivi 
a colori e in bianco e nero. 

Questo generatore fornisce tutti i segnali di prova sia in video frequenza che in 
radio frequenza VHF e LIHF. 

SEGNALI DI COLORE: 8 barre verticali (bianco, giallo, ciarìO, verde, porpora, 
rosso, blu, nero]. 

RETICOLO: 12 linee orizzontali e 15 verticali. 

SCALA DEI GRIGI: Inseribile tramite apposito pulsante. 

SEGNALE A VIDEO FREQUENZA: conforme all’attuale standard della TV a 
colori PAL. 

AMPIEZZA DEL SEGNALE VIDEO: 1,5 Vpp regolabile con continuità. 

FREQUENZA PORTANTE AUDIO: 5,5 MHz ± 0,2%. 

MODULAZIONE DI FREQUENZA: 50 kHz a 1000 Hz. 

PORTANTE A RF: 50^ 70; 70 ~ 90; 160 ^ 230; 460 610; 600 850 MHz. 

TENSIONE DI USCITA: > 10 mV su 75 n. 

ATTENUATORE: > 80 dB regolabile con continuità. 


GENERATORE VIDEO EP 639 



Generatore video \/HF-LIHF fornisce segnali tali per creare figure geometriche 
sul televisore, barre colorate per TVC. 

SISTEMA DI TRASMISSIONE: PAL standard G 

SEGNALE DI COLORE: 4 barre colorate in corrispondenza degli assi zt (R-Y] e 
T (B-Y). Superficie dello schermo interamente rossa. 

SEGNALI DI GEOMETRIA: cerchio con reticolo, scala dei grigi, punti e reticolo. 
RADIO FREQUENZA: da 52 a 630 MHz in 3 gamme. 

TENSIONE DI USCITA: 10 mV su 75 fL. 

SUONO: 5,5 MHz, modulato in frequenza a 1000 Hz. 












VOLTOHMETRO ELETTRONICO R 125 

Analizzatore elettronico universale per la misura di tensioni e correnti continue 
alternate [efficaci e da picco a picco] e di resistenze, particolarmente adatto 
per la messa a punto di apparecchiature televisive sia in laboratorio che in 
produzione e servizio riparazioni. 

TENSIONI CONTINUE: 0,3 - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 - 300 - 1000 f.s. con impedenza 
di ingresso di 11 MI) - Precisione ± 3%. Con Puntale AT il campo di misura 
può essere esteso a 30.000 V. 

TENSIONI ALTERNATE: 0,3 - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 - 300 - 1000 Veff f.s. - Precisione 

zt 5%. 

CORRENTI CONTINUE: 0,03 - 0,3 - 3 - 30 - 300 .uA - 3 - 30 - 300 mA - Precisione 
in 3%. 

CAMPO DI FREQUENZA: da 20 Hz a 5 MHz. Con rivelatore esterno a diodo fino a 
200 MHz. 

RESISTENZE: fino a 1000 MI) in 7 portate. 



MULTIMETRO DIGITALE DG 326 

Multimetro digitale di grande precisione particolarmente adatto per laboratori 
produzione e scuole di elettrotecnica ed elettronica in generale. 

TENSIONI CC e CA: da 200 mV a 1000 V con risoluzione massima di 100 uV. 
IMPEDENZA D’INGRESSO: 10 Mfì. 

PRECISIONE: ± 0,1 in c.c. - ±0,5 in c.a. 

CORRENTE CONTINUA: da 0,1 a 1000 mA, risoluzione 100 nA. 

PRECISIONE: ± 0,2 %. 

OHMMETRO: da 100 D a 1 MI) con risoluzione massima di 0,1 lì. 

PRECISIONE: ± 0,5%. 

CARATTERISTICHE GENERALI: massimo sovraccarico 100%; 4 indicatori numerici, 
più indicatore sovraccarico, più indicatore polarità. 



GENERATORE DI ONDE QUADRE E SINUSOIDALI EM 95 AR 


E’ un generatore transistorizzato a bassa frequenza che può fornire oscillazioni 
ad onda sinusoidale e quadra nel campo di frequenza fra 20 e 200.000 Hz; partico¬ 
larmente adatto per studi e controlli di apparecchiature a bassa frequenza, 
amplificatori video, filtri, decodificatori, ecc. 

CAMPO DI FREQUENZA: da 20 Hz a 200 KHz in 4 gamme. 

DISTORSIONE: > 1% (per onda sinusoidale]. 

TEMPO DI SALITA: 0,5 usec. (per onda quadra]. 

TENSIONE DI USCITA: per onda sinusoidale 3,16 V su 600 lì regolabile con 
continuità ed a scatti; per onda rettangolare 10 Vpp su 600 lì regolabili a scatti 
di 10 dB. 

IMPEDENZA DI USCITA: 600 n. 

STRUMENTO: per il controllo del livello della tensione di uscita. 


















OSCILLOSCOPIO G45 

Oscilloscopio a larga banda con tubo da 5'’ ad elevata sensibilità, particolarmente 
progettato per l’osservazione e l’analisi di circuiti televisivi in un ampio campo 
di frequenza. 

Amplificatore verticale 
SENSIBILITÀ’; 20 mVpp/cm. 

RISPOSTA DI FREQUENZA; dalla c.c. a 8 MHz. 

ATTENUATORE; tarato in Vpp/cm, regolazione continua ed a scatti. 

IMPEDENZA Di INGRESSO: 1 MH con 50 pF in parallelo. 

CALIBRATORE INTERNO: ad onda trapezoidale. 

Amplificatore orizzontale 
SENSIBILITÀ’: 100 mVpp/cm. 

RISPOSTA DI FREQUENZA: da 5 Hz a 500 kHz. 

ATTENUATORE: a regolazione continua ed a scatti. 

ASSE DEI TEMPI: da 1 Hz a 100 kHz in 5 gamme. 

ASSE Z: un impulso positivo spegno la traccia. 

SINCRONIZZAZIONE: interna, esterna ed alla frequenza di rete, con polarità 
negativa e positiva e con possibilità di regolazione continua. 



OSCILLOSCOPIO G 402 CR 

E' particolarmente adatto all’osservazione ed al controllo dell’ampiezza e della 
durata di qualsiasi forma d'onda in un ampio campo di frequenza. L’amplificatore 
verticale a larga banda permette l’osservazione di fenomeni aventi tempi di 
salita molto brevi. 

Amplificatore verticale 

SENSIBILITÀ’: 10 mVpp/cm. 

RISPOSTA DI FREQUENZA: dalla c.c. a 10 MHz (3 dB a 7 MHz). 

ATTENUATORE: tarato in mVpp/cm, regolazione continua ed a scatti (9 posizioni) 
IMPEDENZA DI INGRESSO: 1 Mft con 50 pF in parallelo. 

CALIBRATORE: consente di tarare Tamplificatore verticale direttamente in Vpp/cm 
tramite un generatore interno con un'ampiezza di 1 Vpp ± 2%. 

Amplificatore orizzontale 
SENSIBILITÀ’: 100 mVpp/cm. 

ATTENUATORE: a regolazione continua. 

Asse tempi 

TIPO DI FUNZIONAMENTO: ricorrente o comandato, 

PORTATE: da 200 ms/cm a 0,5 ps/cm in 18 portate. 

SINCRONIZZAZIONE: interna, esterna, TV linea, TV quadro ed alla frequenza di 
rete, con polarità negativa e positiva e con possibilità di regolazione continua. 

Asse Z 

IMPEDENZA DI INGRESSO: 100 kH con 20 pF in parallelo. 

SENSIBILITÀ': 10 V positivi sono sufficienti per illuminare la traccia. 



OSCILLOSCOPIO A DOPPIA TRACCIA G 419 RDT 

Realizzato espressamente per quelle applicazioni dove è indispensabile l’osser¬ 
vazione simultanea di due fenomeni, sia per valutarne il rapporto di fase, forma 
0 ampiezza. 

Amplificatore verticale 
SENSIBILITÀ’: 50 mVpp/cm. 

RISPOSTA DI FREQUENZA: dalla cc a 5 MHz. 

ATTENUATORE: calibrato in mVpp/cm; regolazione continua ed a scatti (9 scatti). 
IMPEDENZA DI INGRESSO; 1 Mft, 50 pF. 

CALIBRATORE: consente di tarare l’amplificatore verticale direttamente in 
Vpp/cm tramite un generatore interno con ampiezza di 1 Vpp ± 2%. 
PRESENTAZIONE VERTICALE: solo canale A, solo canale B, canali A e B con pre¬ 
sentazione simultanea o alternata. 

Amplificatore orizzontale 
SENSIBILITÀ’: 100 mVpp/cm. 

ATTENUATORE: a regolazione continua. 

Asse tempi 

TIPO DI FUNZIONAMENTO: ricorrente o comandato. 

PORTATE: da 200 ms/cm a 0,5 ^is/cm in 18 portate. 

SINCRONIZZAZIONE: interna, esterna, alla frequenza di rete, TV linea, e quadro, 
con polarità positiva e negativa e con possibilità di regolazione continua. 

Asse Z 

IMPEDENZA DI INGRESSO: 100 kfl con 20 pF in parallelo. 

SENSIBILITÀ’: 10 Vpp negativi per estinguere la traccia. 


















nuovi 

prodotti 


COMPACT DYNAMIC SOUND 
TRANSDUCER 

Non spaventatevi. Spiegheremo subi¬ 
to di che si tratta, ma prima di tutto 
dobbiamo riferire che è una novità as¬ 
soluta. 



Il Compact Dynaniic Sound transducer 
della Peerless. 


IL PICCOLO PRODIGIO 

Che ne direste di un altoparlante a 
membrana rigida con una risposta di 
frequenza tanto ampia da spaziare Ira 
gli 800 c i 20.000 Hz. 



Altoparlante a membrana rigida kK 10 
della Isophon. 


novità. Chi ha ideato l’altoparlante sfe¬ 
rico, ha avuto certamente ispirazione 
più ampia (si pensi agli astri e alle 
oibìte) ed ha inserito quel nuovo ele¬ 
mento nei canoni dell’estetica di arre¬ 
damento. 

Le illustrazioni valgono più di ogni 
commento; l’altoparlante a sfera intro¬ 
duce un raggio di futuro in ogni am¬ 
biente. 

Vi sono due tipi della potenza di 8 W 
impedenza 40 iì, diametro custodia 
150 mm. Nel catalogo G.B.C. sono con¬ 
traddistinti da questi numeri: 

A A/5880-00 in custodia rossa 
A A/5882-00 in custodia bianca 
Con le stesse caratteristiche, e in più la 
inclinazione regolabile, per cui l’altopar¬ 
lante diventa direzionale, ci sono a ca¬ 
talogo G.B.C. i tipi: 

AA/5888-00 in custodia rossa 
AA/5890-00 in custodia bianca 

Infine, vi è un tipo da 15 W 4 iì, 
diametro custodia 250 mm: 


La traduzione letterale di quel lungo 
tìtolo dice che ci troviamo di fronte a 
un apparecchio compatto, perciò minu¬ 
scolo, che trasferisce dinamicamente il 
suono. 

Ma dove trasferisce? lungo pareti e 
superfici purché, naturalmente, non sia¬ 
no fonoassorbenti. 

In altre parole, l’apparecchìetto fa ri¬ 
sonare tutta una superficie sulla quale sia 
stato applicato. L’intera superficie, sia 
essa di legno, metallo, plastica, diventa 
diffusore, insomma. 

Le applicazioni sono innumerevoli: 
dalla musica di fondo alle chiamate ne¬ 
gli alberghi o negli uffici, dai negozi ai 
ristoranti alle scuole. Anche in treno, 
nei pullmann, negli aerei, dove per gli 
annunci si esige una chiarezza uniforme. 
Lo si installa con solo quattro viti. I 
dati tecnici sono i seguenti: impedenza 
4 D; ingresso nominale 20 W massimo 
50 W; dimensioni 56 mm; diametro 
35 mm; peso 380 g. E’ un prodotto 
Peerless distribuito dalla G.B.C. col nu¬ 
mero AA/3860-00. 


L’altoparlante esiste. E’ un tweeter 
della Isophon e si chiama KKIO. Come 
G.B.C. è AA/3568-00. 

Può essere accoppiato ad altoparlanti 
che lavorano con potenze fino a 50 W. 

L’induzione magnetica è 12.000 Gauss, 
l’impedenza 4 ft, le dimensioni sono 
solamente 95 x 95 x 35 mm. 


LA SFERA DEI SUONI 

Il nome originale è Sound Ball. Siamo 
sinceri, un altoparlante così ci voleva. 
Mai come nel nostro tempo le sfere 
sono entrate nel costume, e hanno con¬ 
dizionato pensieri ed espressioni. 

Citando solamente la più popolare 
delle sfere, quella del pallone che ogni 
domenica cerca di entrare in una rete, 
ci accorgiamo quanto quella forma del¬ 
la geometria solida faccia parte del no 
stro modo di vivere. 

C’è sempre qualche motivo recondito 
che concorre a rendere attraente una 



Tipica ambientazione dell’originale alto- 
parlante sferico. 
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Altro esempio di disposizione dell'alto¬ 
parlante sferico «Sound Ball». 


AA/5884-00 in custodia rossa 
AA/5886-00 in custodia bianca 

Caratteristiche comuni sono il fissag¬ 
gio al soffitto e il corredo di 5 metri di 
cavo di collegamento. Esiste, per altro, 
anche il tipo da tavolo. 

LUNA 2000 

Dalle sfere e le orbite, il passo alla 
luna è breve. Siamo ancora nel campo 
dei diffusori ed è la famosissima Isophon 
che ha pensato di dare il nome Luna, 
proprio Luna non Mond come si dice 
in tedesco, per collegarsi all’universalità 
della cultura latina. 

Guardate questo diffusore. Una certa 
somiglianza ce l’ha con gli apparecchi 
che scendono sulla luna e la esplorano. 



In primo piano due viste del nuovo dif¬ 
fusore «Luna 2000»; sullo sfondo è visi¬ 
bile il nuovo diffusore Isophon TBM30-5. 


Pensate poi che contiene sei altoparlan¬ 
ti disposti su 360 gradi, e comprenderete 
che diffonde il suono con la morbidezza 
della bianca luce nelle notti di pleni¬ 
lunio. 

Il diametro degli altoparlanti è 65 mm. 
La potenza nominale 20 W, l’impeden¬ 
za 6 fi, il campo di frequenza 2.000 
-f- 20.000 Hz. Le dimensioni sono 

mm 165 x 148. I numeri del catalogo 
G.B.C. sono: 

AA/5870-00 in colore arancio 
AA/5872-00 in colore bianco 

La Isophon presenta inoltre, fra i pro¬ 
dotti nuovi, il diffusore HI-FI stereo 

modello TBM30-5, con la cassa di legno. 
Potenza nominale 30 W, impedenza 
5 fi, campo di frequenza 35 
30.000 Hz, dimensioni 475-x335x225 
millimetri. Catalogo G.B.C.: 

AA/5865-00 in colore arancio 

AA/5868-00 in colore bianco 


PARLIAMO 

DI SCATOLE DI MONTAGGIO UK 

Se c’è un’azione benemerita, che si 
distingue fra le tante nel campo del¬ 
l’elettronica, è la creazione delle scatole 
di montaggio. 

L’elettronica è una materia complessa 
ma affascinante. Basti pensare alla mol¬ 
titudine che se ne occupa per profes¬ 
sione o per diletto. Ma appunto la sua 
complessità avrebbe ridotto gli estima¬ 
tori o li avrebbe tenuti in costante dif¬ 
ficoltà. 

Le scatole di montaggio hanno spia¬ 
nato strade e aperto orizzonti a varie 
categorie di persone attive, fra cui i 
tecnici, i radio-amatori, i radio-modelli¬ 
sti, gli appassionati di musica, gli stu¬ 
denti, per citarne solo alcuni. 

Il problema è risolto con soddisfazio¬ 
ne da quando sono apparsi i modelli 
High-Kit. Il successo si spiega da sé 
con l’aumento dei modelli, passati in 
breve tempo dai pochi disponibili alla 
prima apparizione, agli oltre cento at¬ 
tuali. E non è ancora finita la serie, ma 
si arricchisce sempre di nuovi circuiti 
per lo studio, l’addestramento e il pia¬ 
cere di chi li costruisce da sé. 

High-Kit dispone di un laboratorio 
fra i più attrezzati che esistano, il che 
corrisponde all'esigenza fondamentale di 
scegliere i componenti con estrema cura. 



Alimentatore stabilizzato 0 ~ 12 Vc.c. 
500 mA UK 485 previsto per il collega¬ 
mento alla rete e.a. 50/60 Hz 125-160- 
220 V. 



Generatore di barre UK 495 particolar¬ 
mente utile per la messa a punto dei 
televisori senza uso di monoscopio. 



Voltmetro elettronico UK 475 a transi¬ 
stori FET con eccezionale sensibilità, ot¬ 
tima risposta in frequenza e alta impe¬ 
denza d'ingresso, l’alimentazione è di 
9 Vc.c. 



Frequenzimetro di bassa frequenza UK 
550 capace di misurare frequenze com¬ 
prese fra 0 e WO kHz in quattro sotto¬ 
gamme. 



Analizzatore per transistori PNF o NPN 
UK 560; consente la lettura contempora¬ 
nea delle tensioni e delle correnti di 
ingresso c di uscìtii di un transistore in 
prova. 
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Piastra per circuiti sperimentali «T»-DeC 
adatta per laboratori di ricerca, indu¬ 
striali o didattici, nelle scuole tecniche 
e nelle università. UHIGH-KIT dispone 
di una vasta gamma di queste piastre per 
i più svariati impieghi. 



Amplificatore HI-FI UK 120 con ottime 
caratteristiche tecniche. La disponibilità 
di altri Kit quali alimentatori e gruppi 
comandi consente di realizzare comple¬ 
ti gruppi HI-FI mono e stereo impie¬ 
gando questo amplificatore come nucleo 
base. 



Miscelatore a R.F. 2,5 21 MHz par¬ 

ticolarmente adatto per realizzare con¬ 
vertitori di frequenza grazie alla disponi¬ 
bilità di altri kit come Foscillatore e lo 
amplificatore a R.F. 



ADJ 
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Allarme capacitivo UK 790 di elevata 
sensibilità. Può essere impiegato come al¬ 
larme, come antifurto per auto, in appli¬ 
cazioni a carattere industriale e pubbli¬ 
citario ecc. 


Operazione, questa, che costituisce la 
peculiarità degli High-Kit, nei quali le 
tolleranze di valore dei componenti tro¬ 
vano equilibrio come in un mosaico. 
Ne consegue che la somma algebrica 
delle tolleranze è un dato accettabile 
per il montaggio finito. 

Si tenga presente che preparare una 
scatola di montaggio è assai più difficile 
che preparare una linea industriale. In 
fabbrica, infatti, dopo l’assemblaggio in¬ 
tervengono i tecnici per le tarature e i 
collaudi. 

Con le scatole di montaggio, una sola 
persona deve fare tutto. Occorre quindi 
che la scatola di montaggio sia predi¬ 
sposta in modo da consentire a chiunque, 
anche a un principiante, di ottenere il 
prodotto funzionante, operando da sé 
solo. 

Le tarature vanno quindi ridotte alle 
operazioni più semplici e, al limite, 
non devono neppure esistere. Tutto ciò 
spiega l’eccezionale attrezzatura del la¬ 
boratorio High-Kit, dal quale devono 
uscire circuiti che abbiano una costanza 
di caratteristiche. 

PROGRAMMI PER IL FUTURO 

I programmi dell’High-Kit sono na¬ 
turalmente ispirati ai più ampi svilup¬ 
pi, per lo scopo di servire tecnici e 
amatori nell’attività realizzatrice di un 
sempre maggior numero di apparecchi. 

E’ allo studio, per esempio, la scatola 
di montaggio di una stazione ricetrasmit¬ 
tente per amatori, concepita in modo 
nuovissimo e con caratteristiche tecni¬ 
che che, per ora, nessun apparecchio 
possiede. E’ in programma anche una 
radio ricevente in cui saranno eliminate 
le bobine di media frequenza. 

Ma la scatola di montaggio che verrà 
accolta con particolare favore e soddisfa¬ 
zione sarà quella che consentirà a chiun¬ 
que di costruirsi un LASER, per uso 
didattico e di studio. 

HIGH-KIT ALLE FIERE 

Enorme successo in campo interna¬ 
zionale ha riscosso la produzione 
High-Kit, presentata nel 1970 alla Fiera 
Campionaria di Milano, alla Fiera della 
Radio e TV di Dusseldorf e alla Elec- 
tronica di Monaco. 

LA SONY 

San Paolo, piccola via del centro, di¬ 
cono i milanesi vecchi. I giovani la 
conoscono come un’ampia e moderna 
strada, che sfocia in uno degli slarghi 
più caratteristici della metropoli lombar¬ 
da: la Piazza del Liberty, che ha questo 
nome perché, fra montanti edifìci ricchi 
di levigati marmi, di acciai e di cristal¬ 
li tersi, conserva la facciata di stile flo¬ 
reale del non più esistente Trianon, 
teatro di varietà e «tabarin» come si di¬ 
ceva durante la belle époque. 

Proprio alla congiunzione fra la via 
San Paolo e la Piazza del Liberty, nel 
marzo del 1970 un certo numero di ve¬ 
trine del Japan Trade Center offrì allo 
sguardo dei passanti i prodotti radio-TV 
giapponesi e quella fu la prima parteci¬ 
pazione della SONY ad una mostra di 


tal genere, aperta al pubblico nel centro 
di Milano. L’interesse del pubblico non 
tardò a manifestarsi, e infatti si conta¬ 
rono 12.000 visitatori in 7 giorni. Tanto 
successo fu dovuto, tra l’altro, a due 
novità assolute per l’Italia. 

— La radio più piccola del mondo 

mod. ICR 120. 

— La radio più grande del mondo 

mod. CRF 230. 

Otto mesi dopo, questi due modelli 
erano saliti al rango di «best seller» in 
Italia dei prodotti Sony. 

L’eco della mostra al Japan Trade 
Center di Milano balzò per i continenti, 
e la notizia fu messa in rilievo dal noti¬ 
ziario periodico Sony International, n. 5, 
sotto il titolo: 

«Sony Products in Actractive Display at 
Jetro Milan Show» e con fotografie del¬ 
le Autorità in visita. 

Nell’aprile del 1970 la SONY pre¬ 
sentò i prodotti alla Fiera Campionaria 
di Milano, Palazzo dello Sport. L’af- 
fìuenza del pubblico fu enorme, e non 
c’è visitatore di quel settore che non 
possa affermare di avere notato il po¬ 
steggio Sony più affollato degli altri. 

Non mancò nemmeno l’interessamen¬ 
to di personaggi dello spettacolo e dello 
sport, come Gianni Rivera, per citarne 
uno solo, scelto a caso. 



Microradioricevitore SONY lCR-120 a 
circuito integrato completo di carica bat¬ 
teria; per le dimensioni ridotte e vera¬ 
mente unico al mondo: 44,5x28x32 inni. 


\ 



Radioricevitore portatile Sony CRF-230 
in grado di coprire ben 25 gamme di 
frequenza: 2 FM - 1 OL - 1 OM c 
19 OC. Anche questa realizzazione per 
prestazioni è unica al mondo. 
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Una graziosa giapponcsiiia, con (auto di kimono, accoglieva i visitatori alla Fiera 
Campionaria di Milano del 1970 nello stand della Sony. 



Videoregistratore Sony CV2IU0 ACF di 
ecce zio rial i pres t azioni. 



Felecamera Sony AVC 'ydOUCES adatta 
per Fimpiego in unione al videoregistra¬ 
tore CV2IÙ0 ACF. 



Con questo Viw finder Sony .AVh 
)200CE e coi due apparecchi sopra il¬ 
lustrati si realizza un impianto audiovi¬ 
sivo completo e professionale. 


Frattanto, Milane) era. percorsa da 
200 dei suoi tram con un vistoso car¬ 
tello SONY. 

Fra i prodotti più attraenti, verso i 
quali il pubblico ha dimostralo un in¬ 
teressamento singolare, meritano di es¬ 
sere segnalati: 

Impianto audiovisivo SONY costituito 
da: 

— Videoregistratore CV 2100 ACF 

— Telecamera AVC 3200 CES 

— Viw-linder AVE 3200 CE 

Impianto audiovisivo SONY costituito 
da: 

— Videoregistratore portatile 
VDK24Ù0 CE 

— Telecamera VCK2400 CE 

Impianto Hi-Fi, il più prestigioso della 
SONY: 

— Giradi:.ehi PS 3000 

- Sintonizzatore ST 5000 E\V 
-- Preamplifìcatore TA 2000 

— Crosso ver TA 4300 

--- 3 /-Xmplilieatori finali TA 3120 A 

— 2 Altoparlanti SS 3300 

Una particolare menzione meritano i 
registratori SONY, specialmente quelli 
che presentano la grossa novità per Flia- 
lia del microfono incorporato. Tra i più 
venduti e qualificati citiamo: 

--- TC 12 tipo economico, pur essendo 
di classe 

— 1C 50 il più piccolo, avendo le di¬ 
mensioni tascabili di em 9x3,7x13,5 

— TC 100 tecnica di alto livello 

— TC 110 come il TC 100, con micro¬ 
fono incorporato 

— TC 80 distinto, adatto per ufìicio, 
con microfono incorporalo 

— TC 120 portatile, con microfono in¬ 
corporato, ofTre eccellenti prestazioni 
anche in movimento 

— TC 124 CS portatile, stereofonico 

1 registratori a bobina della SONY 
più ammirati sono stati: 

-- TC 252 amplificato 

— TC 252 O piastra di registrazione 


— TC 540 amplificato con registrazione 
«sound System» 

— TC 560 amplificato con auio-reverser 

— TC 560 D piastra con auto-reverser 
Ottimo interesse hanno suscitato le 

combinazioni Hi-Fi Sony quali; 

— HP 122 

— HP 188 

— HP 222 

— HP 488 

Il già citato bollettino SONY Inter¬ 
national ha dedicato un articolo nel n. 7 
alla Fiera di Milano dal titolo «Miian 
Trade Fair opens». 

Tutto quanto è scritto sopra costitui¬ 
sce la storia di una «rinascita» delia 
Sony in Italia per opera della G.B.C. 
Poi ebbe inizio la vera e propria distri¬ 
buzione capillare dei prodotti SONY 
attraverso la rete dei 100 concessionari 
e delle 10 filiali G.B.C. che coprono 
lutto il territorio nazionale. 

11 successo è stato rapido e totale, né 
poteva essere diverso se si considera la 
qualità SONY e la serietà del sistema 
G.B.C. che, prima in Italia, ha detm- 
nizzato un antico e molesto tabù in¬ 
troducendo la politica del «prezzo netto 
imposto al pubblico». 1 prezzi netti, 
cioè, sono stati posti alla conoscenza di 
tutti, non tenuti segreti, in modo da 
evitare malintesi ed operando una radi¬ 
cale riforma commerciale di cui era 
sentita la necessità. In tal modo, per 
merito della G.B.C., si è iniziata una 
nuova era di sicurezza per il compra¬ 
tore. 

I risultati sono stati immediati, e in¬ 
fatti, nella sola Milano, ben 90 fra i 
più importanti rivenditori trattano i pro¬ 
dotti SONY. 11 prezzo netto imposto 
protegge il cliente e, al tempo stesso, il 
venditore. Entrambi i poli del commer¬ 
cio sono perciò stati sensibili alla nuova 
politica e vi hanno aderito prontamen¬ 
te, come sollevati dal secolare peso della 
malcelata reciproca diffidenza e dcH’in- 
terminabile disputa. 

Dopo la prima mostra |etro con la 
partecipazione della SONY, nei mesi di 
novembre e dicembre 1970 la G.B.C. 
ne allestì una seconda sempre al fetro 
nell’angolo di via San Paolo, esclusiva 
per la SONY, aperta dalle 9 alle 24 di 
tutti i giorni, compresi i festivi. 

E’ stato il trionfo della SONY, per il 
concorso di pubblico e per l’indice di 
gradimento dimostrato dal pubblico stes¬ 
so e dai rivenditori. Era esposta tutta la 
gamma della produzione SONY, ed 
esperti tecnici offrivano schiarimenti a 
chiunque li avesse richiesti. In quell'oc- 
easione furono presentate le ultime no¬ 
vità: 

— TC 630 registratore professionale am¬ 
plificato con generatore eco incor¬ 
porato 

— TC 630 D solo piastra del TC 630 

— TC 80 L registratore per uso didat- 
tico 

— - TC 40 registratore mini portatile ul¬ 

tra sensibile 

— TR 1825 «Surprise Box» radio novità 

— CRF 150 radioricevitore semiprofes- 
sionale a 13 gamme d’onda 

— CF 300 radioregistratore AM-FM con 
microfono incorporato 
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Impianto audiovisivo SONY composto dal videoregistratore portatile VDK 2400 Cl 
e dalla telecamera VCK 2400 CE. 


—■ SS 9500 casse acustiche a diffusione 
pluriradiale 

— TC 8W il primo registratore ripro¬ 
duttore HI-FI per cassette stereo 8 

— 6RC 15 radio-sveglia dal disegno mo¬ 
derno 

La mostra SONY è stata accompagna¬ 
ta, ed allietata, da manifestazioni mon¬ 
dane, come una sfilata di indossatrici 
per la presentazione di gioielli. C’è stata 
poi la visita dei giocatori di calcio del 
Milan F.C., ed infine un convegno di 
giornalisti. A quest’ultima riunione ha 
partecipato il pugile Carmelo Bossi, 
campione del mondo dei pesi medi ju¬ 
nior, e Igor Cassilis il mago di Napoli, 
dal quale i convenuti hanno ascoltato 
predizioni varie. 

Ornavano la mostra i quadri materici 
del pittore Paolo Barrile. A lato, una 
mostra fotografica dell’incontro di pugi¬ 
lato Benvenuti-Monzon, valevole per il 
titolo mondiale e trasmesso, a suo tem¬ 
po, in Eurovisione. 

Uno degli articoli, le cui vendite sono 
letteralmente esplose per merito della 
mostra SONY è la radio-sveglia digima- 
tic, della quale si è occupato il Corriere 
della Sera nella pagina della Donna il 
24 novembre 1970 con l’articolo che ri¬ 
portiamo qui di seguito, 

SVEGLIARSI A SUON DI MUSICA 

«Io, se non sento un po’ di musichetta 
la sera, non riesco a prendere sonno». 
Molti dicono così, ed è probabile che 
tutti quanti godremmo di una benefica 
distensione con la musica sul comodi¬ 
no. pur se non ce ne siamo mai posti 
il problema. 

Ma c’è un inconveniente: una volta 
allungati nel letto, e trovata finalmente 
la posizione buona, dovremmo scomo¬ 
darci prima o poi per spegnere l’appa¬ 
recchio che parla o canta o suona. 

L’ideale sarebbe un apparecchio che 
funzionasse per un tempo prestabilito 
da noi, quindici minuti, per esempio, o 
mezz’ora o quanto sapremmo essere più 


che sufficiente a tuffarci in un beato le¬ 
targo, e poi si spegnesse da solo. L’ap¬ 
parecchio c’è. Il suo nome completo è: 
Sony Digimatic AM radio-alarm Clock 
8RC-25. 

Lo si può chiamare semplicemente ra¬ 
dio-orologio Sony. E’ grazioso c utile 
perché compie alla perfezione il servi¬ 
zio di accompagnarci con elegante discre¬ 
zione fino al profondo sonno, e poi di 
tacere puntualmente, allo scadere del 
tempo che gli abbiamo imposto noi. 
per lasciarci tranquilli. Volendolo usare 
invece come sveglia, rende al mattino 
l’altro servizio, cui abbiamo accennalo 
sopra. All’ora precisa da noi fissata, si 
accende e ci sveglia a suon di musica. 

Non vogliamo la musica? La radio- 
orologio Sony ci risveglia con una so^a 
nota bassa, vibrante, continua. L’appa¬ 
recchio è anche una normale radio a 
transistori, utilizzabile come tale a tutte 
le ore. Ed è un orologio, altrettanto 
utilizzabile ed elegante, che «fa salotto» 
anche in camera da letto. In vendita nei 
migliori negozi radio-TV, costa 34mila 
lire. 

Per intendere il successo della mostra 
Sony, si consideri che gli stampati, costi¬ 
tuiti dal catalogo, listino prezzi e elenco 
dei rivenditori autorizzati, venivano con¬ 
segnati solamente ai visitatori che dimo¬ 
stravano uno spiccato interessamento. 
F'bbene, operando una tale selezione, 



Radio-sveglia digitale Sony 8 RC-25 /: 
della quale si è diffusamente interessata 
la stampa nazionale ed estera. La Sony 
produce altri diversi modelli di radio¬ 
sveglia particolarmente interessanti. 



Una graziosa ragazza con un televisore 
portatile Sony viaggia fuoribordo su uno 
dei tanti tram che per diverso tempo 
hanno portato il marchio Sony per le 
vie di Milano. 



li mago di Napoli Igor Cassilis conver¬ 
sa con il campione del mondo Carme- 
Io Bossi in una fase della mostra fetro 
Sony allestita a Milano in Via S. Paolo. 



Gianni Rivera, durante la mostra fetro. 
si interessa dei prodotti Sony. 
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COSTRUZIONI ELETTRONICHE E COMPONENTI 
PER IMPIANTI RADIO-TELEVISORI CENTRALIZZATI 

20149 Milano - via S. Siro, 9 - Tel. 483587-436889 



MODULI AMPLIFICATORI 

Modello 

Numero 

di 

Codice 

Frequenza 

Amplifica¬ 
zione su 
ciascuna 
delle 2 
Uscite 

Attenua¬ 

zione 

Regola¬ 

bile 

Min. 

segnale 

Entrata 

Fattore 

Rumore 

Max. 
Tensione 
su ciascuna 
delle 2 
Uscite 

SAV 1T 

NA/0970— 

sing. can 
b. I-II-III 

15 dB 
(6 volte] 


80 uV 

3,5 KTo 

0,35 V 

SAU IT 

N A/1000— 

sing. can 
b. IV-V 

15 dB 
(6 volte] 


100 [ly 

5 KTo 

0,30 V 

SAV 2T 

NA/0980— 

sing. can 
b. I-II-III 

30 dB 
(32 volte] 

—20 dB 

80 uV 

3,5 KTo 

0,50 V 

SAU 2T 

NA/1010— 

sing. can 
b. IV-V 

28 dB 
(25 volte] 

—20 dB 

100 uV 

5h-8 KTo 

0,40 V 

SAV 4T 

NA/0990— 

sing. can 
b. I-II-III 

44 dB 
(150 volte] 

—30 dB 

80 [ly 

3,5 KTo 

1,5 V 

SAU 4T 

NA/1020— 

sing. can 
b. IV-V 

42 dB 
(120 volte] 

—30 dB 

100 uV 

5^8 KTo 

1 V 

CGC 

SAL 200 

) NA 0734-00 

Custodia base per complesso centralizzato modulare completa di 
alimentatore, capienza massima 4 moduli Amplificatori. 

Caratteristiche del modulo alimentatore: 

Tensione utile stabilizzata: 24 V 

Assorbimento massimo a pieno carico: 12 W 

Tensione di rete: 220 V 

LA MISCELAZIONE 

DEI VARI 

PROGRAMMI AVVIENE AUTO- 

MATICAMENTE ANCHE NEL 

CASO DI 

CANALI 

ADIACENTI 

















una nuova tecnica 

NE6LI IMPIANTI COLLETTIVI RADIO-TV CON IL CENTRALINO A TRANSISTORI 
OA 2-3-4 PROGRAMMI ADATTO PER U FOTURA RICEZIONE DELLA TV A COLORI 




BASE CON SEZ. ALIMENTATRICE 
CGC. SAI 200 - N° di cod. NA/0734-00 


SAV 1 T (singolo canale VHP) 
N" di cod. NA/0970-— 
oppure 

SALI 1 T (singolo canale UHF) 
N° di cod. NA/1000— 



SAV 4 T (singolo canale VHP) 
di cod. NA/0990— 
oppure 

SALI 4 T (singolo canale UHP) 
N° di cod. NA/1020— 


SAV 2 T (singolo canale VHP) 
N" cod. NA/0980-00 
oppure 

SALI 2 T (singolo canale UHF) 
N® di cod. NA/1010-00 




















ALTA FEDELTÀ’ B & O 


SETTE S 



Questa foto è stata scattata airHotel So¬ 
nesta di Milano durante la presentazione 
del sistema di videocassette a colori 
Sony. 


vennero distribuiti 10.000 gruppetti dei 
tre stampati riferiti sopra. 

Nel 1971 la mostra SONY di Via San 
Paolo a Milano sarà ripetuta nei mesi 
di marzo-aprile e novembre-dicembre, a 
cura della G.B.C. per conservare la cor¬ 
dialità dei contatti fra compratori pri¬ 
vati, rivenditori e organizzazione centra¬ 
le della distribuzione SONY in Italia. 

Per ultimo, ma non come ordine di 
importanza, riferiamo la presentazione 
delle videocassette «colour System» fatta 
dalla SONY per l’Italia all’Hotel Sone¬ 
sta di Milano, in un party ad alto livello 
di signorilità al quale hanno partecipato 
personaggi di primissimo piano, dal cam¬ 
po industriale a quello editoriale, a 
quello cinematografico ed altri del mon¬ 
do economico, oltre a una rappresentan¬ 
za della RAI direttamente interessata. 

La stampa nazionale ha concesso larga 
eco all’avvenimento, di eccezionale por¬ 
tata, coniando per l’occasione degli slo¬ 
gan, fra i quali abbiamo scelto i due 
più significativi: 

«Il giocattolo dei samurai» 

«Alla TV mi guardo quel che mi 
piace». 

La manifestazione è stata ripresa dal 
Cinegiornale Tempi Nostri numero 1163 
e proiettata nelle sale cinematografiche 
di tutta Italia. 

Per le videocassette, la SONY ha pre¬ 
so appuntamento col mercato europeo 
nel 1972. 


La sigla B & O è conosciuta in tutto 
il mondo come abbreviazione di Bang 
& Olufsen, la Casa danese che primeg¬ 
gia nel campo HI-FI. «Linea e suono» 
potrebbe essere la sintesi di questa pro¬ 
duzione che soddisfa le più raffinate 
esigenze qualitative e estetiche. 

11 modello più recente si chiama 
BEOMASTER 1600 M ed è un apparec¬ 
chio radio HI-FI per OM-OL-OC1-OC2- 
FM con amplificatore stereo 2x15 W si¬ 
nusoidali. 

Possiede un’eccellente sezione FM con 
eccezionale standard di ricezione grazie 
ai filtri ceramici. 

Oltre al normale tasto per FM ha 
quattro tasti, ognuno dei quali copre 
tutta la gamma FM, che possono essere 
sintonizzati e fissati indipendentemente 
su quattro diversi programmi. 

Il Beomaster 1600 M ha un espansore 
di onde corte incorporato per la zona 
K2 con il quale è possibile «distanziare» 
le stazioni, migliorando al massimo la 
qualità del suono. 

L’unità di amplificazione ha una di¬ 
storsione inferiore all’1% a tutte le po¬ 
tenze fino a 2 X 15 W. 11 correttore fisio¬ 
logico compensa, sia negli acuti che nei 
bassi, ad un basso volume di trasmissio¬ 
ne. Un efficace controllo di bilanciamen¬ 
to rende possibile lo smorzamento com¬ 
pleto sia del canale sinistro, sia del 
destro. Il Beomaster 1600 M ha un de¬ 
coder stereo incorporato. 

L’apparecchio è collegabile a tutti i 
registratori a nastro realizzati secondo le 
norme DIN, ai giradischi con o senza 
amplificatore, e ai diffusori B & O. 

Disponibile in teak, palissandro o 
quercia, è alto 112 mm, largo 412 e 
profondo 252. 

BEOMASTER 1200 

Altra novità B & O è la radio High 
Fidelity Beomaster 1200, transistorizzata, 
dal disegno interessante non tradiziona¬ 
le. Tutti ì comandi sono situati in un 
pannello sopra la scala. Separati control¬ 
li di volume per il canale sinistro e per 
il destro rendono superfluo il controllo 
di bilanciameto. 

1 controlli di volume c i controlli di 
toni bassi e acuti sono costituiti da 
potenziometri a cursore. 



Il Beomaster 1600M, ultima creazione B.&O. Di questo apparecchio si è occupata 
dillusamenle la stampa tecnica di tutto il mondo per le straordinarie qualità. 



Il Beomaster 1200 fotografato accanto 
ad una cuffia; la particolare linea piatta 
di questo apparecchio e le possibilità di 
funzionamento in posizione orizzontale, 
verticale e inclinata gli hanno già de¬ 
cretato un notevole successo commer¬ 
ciale. 

La sintonia avviene per mezzo di un 
largo indicatore scorrevole trasparente. 
Ogni gamma d’onda della scala ha una 
lampadina rivelatrice che s’illumina in¬ 
tensamente quando l'apparecchio è sin¬ 
tonizzato al centro della stazione. 

Oltre al tasto della banda FM, pos¬ 
siede altri tre tasti che si possono sinto¬ 
nizzare sul programma desiderato. I co¬ 
mandi di sintonia che dirigono i tre pul¬ 
santi sono nascosti sotto un pannello che 
può essere spostato con facilità. Ogni 
controllo di sintonia ha una scala sepa¬ 
rata con indicatore, e con ciò la sinto¬ 
nia viene resa più facile. 

Potenza d’uscita 2x15 W, distorsione 
inferiore a 1%. Adatto per collegamento 
ad altoparlanti esterni, registratore, cuf¬ 
fia e antenne esterne AM e FM. 

Disponibile in teak, palissandro o 
quercia, è alto 78 millimetri, largo 545 e 
profondo 205. 

SPRAY SPRAY SPRAY 

E’ un po’ come dire «Est Est Est» 
per il vino di Montefiascone. 

Ma noi abbiamo scritto tre volte Spray 
perché ci sono tre prodotti d’eccezione 
di cui parlare. 

Il primo è r«Electrolube 2A-X, G.B.C. 
LC/0680-00, che protegge l’impianto 
elettrico degli autoveicoli dall’umidità e 
dagli agenti atmosferici. 

Basta applicarne una minima quan¬ 
tità sui contatti elettrici, ed ogni ossida¬ 
zione od incrostazione viene eliminata. 
Non solo, ma i contatti sono difesi dalla 
formazione di nuovi ossidi e aumen¬ 
tano la loro efficacia e la durata. 

Il prodotto è usalo dall’Alfa Romeo e 
raccomandato dalla Eial ai suoi punti di 
assistenza. 

Il secondo spray si chiama TROL AID 
della Chemtronics. e serve ugualmente 
a pulire e lubrificare i contatti elettrici, 
specialmente quelli striscianti, di coman¬ 
di, interruttori, relè. Protegge lungarnen- 
te contro i rumori di fondo e l’ossida¬ 
zione. La G.B.C. offre questo lubrifican¬ 
te in tre confezioni, coi numeri di codice: 
LC/0430-00 da 56 grammi 
LC/0440-00 da 85 grammi 
LC/0450-00 da 227 grammi 
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Trol Aid «Chemtronics» G.B.C. LC10450 
~00 in confezione «Self-Service» com¬ 
prendente una bottiglia di liquido con 
apposito applicatore. Questo prodotto è 
disponibile anche sotto forma di bom¬ 
bole spray da 227 e da 454 g. 


Infine, il notissimo Tun-O-Lube che 
pulisce a fondo i sintonizzatori TV in 
bianco e nero. 

Non lascia residui oleosi, non sgancia 
la sintonia. E’ innocuo su tutte le mate¬ 
rie plastiche. 

Anche per questo prodotto, la G.B.C. 
presenta tre confezioni: 

LC/0490-00 da 85 grammi 
LC/0500-00 da 227 grammi 
LC/0510-00 da 454 grammi 



Bombola Spray di Tun - 0 - tube Chem¬ 
tronics a sinistra e bombola Spray di 
Electrolube 2A-X a destra. 


MICROFONI SENZA FILO 

I radio-microfoni non sono delle no¬ 
vità, ma il loro aspetto attuale più inte¬ 
ressante è l’accessibilità dei prezzi, che 
una volta erano quasi proibitivi, accom¬ 
pagnata dalla qualità sempre più elevata. 
La G.B.C. presenta tre modelli di radio- 
microfoni EM con microfono dinamico 
ognuno dei quali costa L. 11.000, un mo¬ 
dello EM con sensibilissimo microfono a 
condensatore che costa L. 22.000 e un 


modello OM con microfono dinamico 
del costo di L. 10.000. I prezzi anche in 
questo caso sono netti imposti. 



Radiomicrofono FM 88 ~ 106 MHz 
numero G.B.C. ZZ11762-00 con micro¬ 
fono dinamico. 



Radiomicrofono FM 76 ^ 90 MHz nu¬ 
mero G.B.C. ZZ11765-00 con microfono 
dinamico. 



Radiomicrofono FM 88 106 MHz nu¬ 

mero G.B.C. ZZ11764-00 con sensibilis¬ 
simo microfono a condensatore. 



Radiomicrofono FM 88 h- 106 MHz nu¬ 
mero G.B.C. ZZ11766-00 con microfono 
dinamico. 

T 

I 

A 

ì 



Radiomicrofono OM 1400 — 1600 kHz 
numero G.B.C. ZZ11768-00 con micro¬ 
fono dinamico. 


PULISCI TESTINE 

Tutte le Case fabbricanti di registra¬ 
tori a cassetta raccomandano la perio¬ 
dica pulitura delle testine, per ottenere 
il miglior rendimento e la maggiore du¬ 
rata. 

L’operazione diventa semplicissima 
con l’uso del pulisci-testine G.B.C. 
SS/0703-02 da inserire come una usuale 
cassetta. Questo accessorio ha il gran¬ 
dissimo pregio di evitare che si rimandi 
la pulitura («lo farò domani, ora non 
ne ho voglia» e intanto i giorni passano) 
assicurando in tal modo la necessaria 
manutenzione dell’apparecchio e la con¬ 
scguente efficienza. 



Pulisci-testine G.B.C. SS/0703-02 per re¬ 
gistratori a cassetta. 


AUTORADIO E SPAZIO 

L’uovo di Colombo e sempre di attua¬ 
lità. Molti automobilisti non si decido¬ 
no ad applicare la radio o i riproduttori 
a nastro nelle loro autovetture, rinun¬ 
ciando a una confortevole risorsa nei 
viaggi, perché l’apparecchio sottrae spa¬ 
zio diversamente utilizzato, o non dispo¬ 
nibile perché occorrente alla comodità 
di guida. 

Il problema viene risolto coi tunnel 
portaradio da collocarsi in senso verti¬ 
cale. 

Chi avesse ancora qualche incertezza 
pensando ai furti, si tranquillizzi perché 
il tunnel verticale custodisce saldamente 



Tunnel portaradio sistemabile in senso 
verticale montato su una Fiat 128. 
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Tapparecchio. Il pannello consente di 
inserire fino a tre apparecchiature del 
tipo: accendisigari, miscelatore di suoni 
per due altoparlanti, spie luminose, in¬ 
terruttori per antenna elettrica, fari an¬ 
tinebbia, eccetera. Non presenta fori, ma 
decorazioni da togliere solo con l’inse¬ 
rimento delle apparecchiature. 

Questo tunnel verticale ha pareti lun¬ 
ghe che, quando è applicato a medie e 
piccole cilindrate, trasformano l’interno 
della vettura rendendo esteticamente 
gradevole la parte meno valida, cioè il 
vuoto fra il cruscotto e il pavimento. 



Tunnel verticale G.B.C. KK/0458-20 
adatto per Fiat 500L a sinistra e tunnel 
G.B.C. KK/045S-22 per Fiat 850 Special 
a destra. 



Tunnel verticale G.B.C. KK10458-24 per 
Fiat 128 a sinistra e tunnel KK/0458-28 
per Mini Minor, Mini Cooper, MK1, 
MK2, MK3, Mini-matic. E’ inoltre di¬ 
sponibile un tunnel universale simile al 
precedente, col numero G.B.C. KK/0458 
-50 che, oltre ad essere adatto per le 
auto Innocenti Morris sopra elencate, è 
idoneo anche per la Sinica 1000 e 1000 
Special, Fiat 128 e Autobianchi Al 12. 



Tunnel verticale G.B.C. KK/0458-38 
adatto per Autobianchi Al 12. 

Come materiale, viene impiegato lo 
stesso che usano le Case automobilisti¬ 
che per la costruzione dei cruscotti. 

E’ stabile, costituendo corpo unico col 
cruscotto, perciò non teme vibrazioni. 


Altre non trascurabili caratteristiche 
della posizione verticale sono: 

— allontanamento dell’apparecchio dal¬ 
la massa dei cavi elettrici sotto il 
cruscotto e relativa soppressione di 
inconvenienti nella ricezione. 

— minore sollecitazione dinamica 

— comodità nell’accedere alle manopo¬ 
le e ai tasti. 

— migliore visibilità dell’ìndice dì ri¬ 
cerca delle stazioni. 

SEMPRE IN TEMA 
DI AUTORADIO 

La G.B.C. presenta una confezione di 
schermaggio, idonea anche alle radio por¬ 
tatili con F.M. 

E’ particolarmente adatta ai motori 
con alto rapporto di compressione, mu¬ 


niti di alternatore come le Alfa Romeo 
e le Fiat 850 Coupé, 124 S, 125, ecc. 

Ne risulta una ricezione nitida, anche 
dei programmi in F.M. sulle vetture coi 
motori più spinti. 

Catalogo G.B.C. KK/0490-05, la confe¬ 
zione comprende: 

5 soppressori da 10.000 H 

1 condensatore da 3 piF 300 VL 

2 condensatori passanti da 3 jiF 300 VL 
1 foglio per istruzioni di montaggio 

Per le vetture normali, non munite di 
alternatore, è disponibile una confezione 
standard per scherma-re le autoradio FM. 
Catalogo G.B.C. KK/0490-04, compren¬ 
dente: 

4 soppressori da 10.000 H 
4 soppressori da 1.000 Lì. 

1 soppressore da 5.000 Lì. 

4 condensatori passanti di cui due da 
0,5, uno da 2,5 e uno da 3 uF. 



Schema di collegamento della conjezione standard per schermare le autoradio 
con FM G.B.C. KKI0490-04. 


E PER FINIRE... 

...Per chi desidera una resa acustica per¬ 
fetta in tutti i punti dell’autovettura, 
ecco le custodie con altoparlante. Co¬ 
struite in ABS termoresistente, garanti¬ 
scono l’assenza assoluta di vibrazioni. 
Facilmente installabili su tutti i tipi di 
vetture. Sono fornibili nei colori grigio 
bianco e rosso con impedenza 4 Lì e 
nei colori grigio e rosso con impedenza 
8 Lì. La potenza d’uscita è di 2 W. 



Custodie G.B.C. con altoparlante costrui¬ 
te in ABS termoresistente. 


COLORE 

PER AUTO 

USO GENERALE 


4 n 

8 n 

4 a, 

Grigio scuro 

KK/0535-20 

KK/0535-26 

AA/5005-00 

Bianco 

KK/0535-22 

— 

AA/5010-00 

Rosso 

KK/0535-24 

KK/0535-28 

A A/5015-00 
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LE MODERNE TECNICHE 
DISCOGRAFICHE - 
DAL NASTRO MAGNETICO 
AL DISCO 

(Da «Stereo Review» - 705) 

Il disco grammofonico è indubbiamen¬ 
te un articolo degno di nota: esso è so¬ 
stanzialmente semplice, sebbene graviti 
per la sua realizzazione commerciale tra 
processi di fabbricazione e di rifinitura 
assai complessi. Rispetto ad altri mezzi 
aventi prerogative analoghe, è inoltre 
piuttosto economico, pur consentendo 
una riproduzione dei suoni più che sod¬ 
disfacente. 

Oltre a ciò, considerando gli svilup¬ 
pi che sono stati recentemente conseguiti 
in ogni branca deH’elettronica, la sua 
persistenza sui mercati mondiali può 
essere considerata in un certo qual sen¬ 
so un anacronismo, così come lo è la 
bicicletta nei confronti dei trasporti aerei 
mediante grossi velivoli a reazione. 

La semplicità concettuale del disco c 
tale che esso potrebbe persino essere 
stato inventato dagli antichi greci. Lo 
stesso Aristotele disse infatti che: «...il 
suono si verifica ogni qualvolta un corpo 
colpisce l’aria, in quanto quest’ultima 
viene compressa e rarefatta assumendo 
andamenti ad impulsi che costituiscono 
le onde sonore». Senza notevoli sforzi, 
potremmo quindi concepire una com¬ 
binazione di sistemi di registrazione e 
di riproduzione fonografica nell’antichi¬ 
tà, pensando che i suoni potevano essere 
convogliati attraverso un tubo ad una 
piccola membrana elastica (probabilmen¬ 
te un tratto di intestino di pecora) che 
ne chiudeva una estremità. Una puntina 
incollata alla membrana appoggiava su 
di un disco di cera rotante ed azionato 
a mano. Ciò premesso, le registrazioni 
pionieristiche di Edison eseguite su ci¬ 
lindri coperti di una sottile pellicola di 
stagno non erano molto più elaborate. 

La duplicazione dei dischi su vasta 
scala, tuttavia, alla quale va attribuita 
per la maggior parte l’attuale economia 


di produzione, fu resa possibile a segui¬ 
to dell’idea enunciata da Berliner nel 
1888, che consisteva nel modo di esegui¬ 
re la registrazione su di un disco piatto 
anziché sul cilindro di Edison. A quel¬ 
l’epoca, non erano ancora stati escogitati 
sistemi pratici per stampare dischi ci¬ 
lindrici, per cui l’idea risultò indubbia¬ 
mente eccellente. 

I procedimenti in uso ai nostri giorni 
sono sostanzialmente i medesimi. Gli 
unici aspetti sotto i quali essi differisco¬ 
no costituiscono in pratica l’oggetto del¬ 
l’articolo che recensiamo, diviso in due 
puntate. Nella prima, alla quale ci rife¬ 
riamo, vengono descritte le fasi che pre¬ 
cedono l’effettiva fabbricazione del disco, 
e gli aspetti in funzione dei quali essi 
esercitano una certa influenza nei con¬ 
fronti di ciò che l’utente ode riprodu¬ 
cendo il disco finito. Nella puntata suc¬ 


cessiva viene descritta invece una visita 
ad un moderno impianto discografico, 
mettendo in evidenza quali sono i siste¬ 
mi moderni con i quali si ottengono i 
risultati attuali. 

Il disco grammofonico ha origine na¬ 
turalmente da una registrazione su na¬ 
stro, eseguita normalmente alla velocità 
di 15 pollici al secondo, ed a volte 
persino a 30 pollici al secondo. Grazie 
all’impiego del registratore a nastro per 
la prima esecuzione, si ottiene un note¬ 
vole risparmio rispetto ai metodi di pre¬ 
cedente impiego, in quanto non vengono 
sprecate matrici di acetato nel caso 
di esecuzioni difettose dal punto di vista 
artistico o da quello tecnico. Infatti, se 
un’esecuzione viene giudicata mal riu¬ 
scita, non occorre altro che riavvolgere 
il nastro registrato, e procedere ad una 
seconda registrazione. 



Fig. 1 - Dopo la registrazione su nastro, la prima fase consiste nell'incisione del 
solco^ modulato su di un disco di acetato di cellulosa, attraverso una macchina di 
precisione del tipo qui illustrato. 
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Fig. 2 - Rappresentazione sintetica delle 
cinque fasi attraverso le quali viene 
prodotto un disco fonografico. 

Una volta ottenuto il risultato voluto, 
il nastro viene riprodotto convogliando 
il segnale amplificato attraverso due per¬ 
corsi distinti: uno di essi serve per 
l’ascolto da parte del tecnico che effet¬ 
tua la registrazione sulla matrice, per 
seguirla in tutte le sue fasi; il secondo 
consiste invece nella rielaborazione dei 
segnali, che vengono trasformati in ener¬ 
gia meccanica applicata ad una puntina 
appositamente affilata, che incide il sol¬ 
co su di una matrice di acetato di cel¬ 
lulosa. 


La figura 1 è una fotografìa che il¬ 
lustra appunto il procedimento di inci¬ 
sione della matrice, mediante una moder¬ 
na macchina per registrazione su disco. 

La superficie registrata di questa ma¬ 
trice in acetato viene successivamente 
osservata con cura al microscopio, sen¬ 
za eseguirne la riproduzione per non al¬ 
terare i solchi incisi nel materiale rela¬ 
tivamente tenero, dopo di che, in assen¬ 
za di difetti, si procede all’esecuzione 
delle altre quattro fasi, illustrate in sin¬ 
tesi alla figura 2. In questa figura, men¬ 
tre la prima fase in alto rappresenta 
l’incisione che la puntina tagliente ese¬ 
gue nello strato di vernice di acetato, la 
seconda riproduce ciò che accade quan¬ 
do dalla matrice stessa viene ricavato il 
cosiddetto «padre». La terza sezione il¬ 
lustra l’inversione attraverso la quale dal 
«padre» si ricava un’altra matrice che 
viene definita col termine di «madre». 
La quarta sezione mette in evidenza il 
fatto che da questa terza matrice viene 
ricavato lo stampo metallico, ottenuto 
con un procedimento galvanico a segui¬ 
to della metallizzar:ione per precipita¬ 
zione chimica o sotto vuoto della ma¬ 
trice in materiale isolante, mentre la 
quinta sezione illustra l’efTetto che lo 
stampo metallico compie in pratica per 
produrre il disco finito al suo ultimo sta¬ 
dio di produzione. 

I dischi, che vengono registrati in 
origine su di uno strato di vernice di 
acetato depositato con la massima pos¬ 
sibile uniformità su di un supporto di 
alluminio, costituiscono in pratica gli 
originali delle numerose copie che ven¬ 
gono vendute attraverso le diverse or¬ 
ganizzazioni commerciali al termine del 
procedimento di fabbricazione. 

L’articolo si dilunga dettagliatamente 
su di alcuni particolari delle varie fasi 
produttive, e riporta anche tre interes¬ 
santi fotografie, la prima delle quali* il¬ 
lustra l’attrezzatura elettronica che con¬ 
sente di ottenere risultati professionali, 
mentre la seconda illustra una macchina 
di incisione in attività, sotto il controllo 
del tecnico. La terza illustra infine il 
particolare della testina di registrazione, 
mettendo in evidenza i sistemi con i 
quali viene aspirato il truciolo che la 
puntina asporia dalla superficie di ace¬ 



Fig. 5 - Schema di principio del preamplificatore di antenna: si fa però notare che 
per errore i due transistori sono stati rappresentati come fossero del tipo «p-n-p», 
mentre sono in realtà del tipo «n-pm». 


tato durante l’incisione dei solchi mo¬ 
dulati. 

La nota — ripetiamo — è seguita da 
una seconda puntata nella quale il pro¬ 
cedimento viene chiarito sotto tutti gli 
aspetti, fornendo quindi preziose infor¬ 
mazioni a chi desidera documentarsi 
sull’argomento. 


STUDIO ED INSTALLAZIONE 
DI UN PREAMPLIFICATORE 
DI ANTENNA 

(Da «Télévision» - 704) 

Sebbene i preamplificatori di antenna 
non costituiscano certamente una novi¬ 
tà, in quanto se ne fa ampio uso so¬ 
prattutto nelle zone marginali di servi¬ 
zio di ogni trasmettitore o ripetitore, 
dove cioè il segnale in arrivo è molto 
debole, è tuttavia interessante leggere la 
nota alla quale ci riferiamo, in quanto 
riporta un circuito elettrico ed alcuni 
dati che possono essere di notevole in¬ 
teresse per chi si occupa della realizza¬ 
zione o della messa a punto di dispo¬ 
sitivi del genere. 

Affinché un preamplificatore di anten¬ 
na funzioni in modo soddisfacente, esso 
deve presentare in primo luogo un gua¬ 
dagno apprezzabile, ed in secondo luo¬ 
go un basso rumore, e quindi un eleva¬ 
to rapporto tra segnale e rumore: se 
queste due condizioni vengono soddi¬ 
sfatte, si può avere la certezza che il 
dispositivo, inserito lungo la discesa di 
antenna, comporti un guadagno tale da 
rendere il segnale accettabile anche nel¬ 
le zone nelle quali la ricezione risulta 
pressoché impossibile senza un buon 
preamplificatore di antenna. 

La figura 3 illustra il circuito elettrico 
del preamplificatore, ed in essa si nota 
innanzitutto la completa assenza di cir¬ 
cuiti accordati, ciò che rende il disposi¬ 
tivo pressoché indipendente dalla fre¬ 
quenza dei segnali in arrivo. 

11 dispositivo è costituito da due stadi 
in cascata, e precisamente da due tran¬ 
sistori del tipo BF 357: il segnale di 
ingresso, proveniente dall’antenna, viene 
applicato tramite la capacità Cl, del va¬ 
lore di 1.000 pF, alla base di Tl. Questo 
elettrodo viene polarizzato attraverso la 
resistenza R4, del valore di 15 ed 
il valore della polarizzazione è dovuto 
anche al rapporto tra il valore di R2 
(47.000 Fi) e quello di R4. R3 costi¬ 
tuisce il carico di collettore del primo 
stadio, dal quale il segnale, già ampli¬ 
ficato, viene prelevato tramite C4, ed 
applicato alla base di T2, che funziona 
sui medesimi principi sui quali viene 
fatto funzionare TL 

R7 costituisce il carico di collettore 
di T2, e da questo elettrodo, tramite una 
capacità di 100 pF (C7) viene prelevato 
il segnale di uscita, da applicare diret¬ 
tamente all’ingresso di antenna del rice¬ 
vitore. 

L’alimentazione viene fornita da una 
sorgente che sia in grado di erogare una 
tensione di 24 V, con una corrente aven¬ 
te l’intensità massima di 15 mA, la qua¬ 
le tensione viene applicata al circuito 
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Fig. 4 - Disegno illustrante il circuito stampato del preamplificatore di antenna, 
con la disposizione dei vari componenti. 


attraverso l’impedenza LI del valore di 

10 .uH, che costituisce un disaccoppia¬ 
mento indispensabile per evitare che una 
parte del segnale amplificato si disperda 
verso massa attraverso il circuito di 
alimentazione. 

L’articolo riporta anche un disegno 
illustrante il circuito stampato niediante 

11 quale può essere realizzato questo di¬ 
spositivo, avente le dimensioni di 
mm 90 X 55, che qui riportiamo alla 
figura 4. Sul circuito sono riprodotti an¬ 
che i simboli schematici dei diversi com¬ 
ponenti, ciò che rende assai intuitiva la 
loro disposizione, per chi volesse ten¬ 
tare la realizzazione di questo semplice 
dispositivo. 

Un’altra figura, che non riproduciamo 
per brevità, sintetizza le caratteristiche 
di un impianto senza preamplificatore e 
di un impianto con preamplificatore, 
mettendo in evidenza le caratteristiche 
della discesa, e le prestazioni che l’ag¬ 
giunta del preamplificatore permette di 
conseguire. 

La nota è corredata di alcuni dettagli 
relativi alla progettazione del circuito, 
ed è quindi completa di dati per chi 
volesse tradurre in pratica l’idea a scopo 
sperimentale. 


APPLICAZIONI ELETTRONICHE 
(Da «Electronic Engineering» - 704) 

Anche questa è una rubrica che sinte¬ 
tizza brevemente numerose idee, che 
possono essere sfruttate per varie appli¬ 
cazioni, in numerosissime branche della 
tecnica elettronica. 

Il primo dispositivo citato è uno 
«starter» statico per motori, il cui cir¬ 
cuito è illustrato alla figura 5, e rap¬ 
presenta l’ideale per l’impiego come 
«starter» automatico per un motore mo¬ 
nofase a corrente alternata. Fino ad ora, 
l’impiego di questo circuito è stato limi¬ 
tato soltanto a piccoli motori elettrici, 
ma — grazie all’impiego del triac da 
200 A prodotto dalla International Rec- 
tifier — è stato possibile aumentarne le 


prestazioni, consentendone l’impiego an¬ 
che con motori di una certa potenza. 
Un altro paragrafo illustra insolite ap¬ 
plicazioni per un registro di immagazzi¬ 
namento a quattro impulsi, dopo di che 
viene descritto un dispositivo per le ri¬ 
velazioni di fine carica, il cui circuito è 
illustrato alla figura 6. 

In pratica, si tratta di un circuito stu¬ 
diato proprio per ottenere un responso 
rapido rispetto a segnali di debole en¬ 
tità. Se i due transistori (Q1 e Q2) in¬ 
dividuati dal rettangolo sono bene ac¬ 
coppiati per quanto riguarda le loro ca¬ 
ratteristiche, il circuito risulta insensibi¬ 
le alle variazioni di temperatura. Inol¬ 
tre, dal momento che entrambi presen¬ 
tano la stessa resistenza di carico, in 

quanto RI ed R2 hanno il medesimo 

valore, le rispettive correnti di collettore 
presentano la stessa intensità, a patto 
che la tensione di emettitore di Q1 sia 
minore di quella di Q2- 

Non appena la tensione di emettitore 
di Ql assume un valore più alto di 

quello di Q2, Ql passa allo stato di 

interdizione, e la tensione del relativo 
collettore aumenta. 

Le caratteristiche di funzionamento di 
questo circuito sono assai stabili con 
valori della tensione di emettitore del¬ 
l’ordine di poche diecine di millivolt, 
per cui il circuito si presta assai bene 
all’impiego nei dispositivi per la misu¬ 
ra dell’assorbimento, nonché negli im¬ 
pianti di misura provvisti del terzo elet¬ 
trodo. 

Un altro interessante dispositivo è 
quello illustrato alla figura 7, che rap¬ 
presenta un dispositivo sensibile al li¬ 
vello dell’acqua. 

Esso è assai utile per i controlli di 
livello nelle lavatrici ed in altre apparec¬ 
chiature simili, e funziona con una ten¬ 
sione di alimentazione di 30 V. 

Il circuito impiega due transistori, e 
precisamente TRI del tipo BC147, e 
TR2 del tipo 2N2297. Quest’ultimo fa 
funzionare una valvola elettromagneti¬ 
ca di ingresso alimentata con una ten¬ 
sione di 28 V, e con una corrente di 
280 mA, mentre gli elementi sensibili 



Run 

vvinding 


Fig. 5 - Circuito elettrico dello «starter» 
statico per motori elettrici. 



Fig. 6 - Schema elettrico del disposi!iì’c 
sensibile dì fine carica. 



Fig. 1 - Circuito del dispositivo sensibi¬ 
le al livello delFacqua. 

sono semplici elettrodi che possono es¬ 
sere installati nel recipiente, all’interno 
di un tubo verticale aperto da entrambe 
le estremità. 

Questo dispositivo sensibile non pre¬ 
senta la normale imprecisione dei dispo¬ 
sitivi analoghi di tipo convenzionale, che 
funzionano a seguito dell’aumento della 
pressione in una colonna d’aria, c che 
subiscono invece l’influenza delle varia¬ 
zioni di temperatura. 

Altre applicazioni abbastanza origina¬ 
li descritte in questa nota sono un rive¬ 
latore sensibile alla fase, un sistema di 
eccitazione inversa per motori ad indu¬ 
zione ed un dispositivo pilota per relè. 
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Fig. 8 - Schema del circuito monosiahile. 



Fig. 9 - Schema del muliivihratore 

astabile. 


+20V 



transistore ad effetto di campo sotto 
prova, per eseguire la misura descritta. 


NUOVI CIRCUITI ELETTRONICI 
(Da «Wireless World» ■ 705) 

Le idee più geniali scaturiscono spes¬ 
so da altre idee assai più semplici, sor¬ 
te nelle più disparate occasioni: in base 
a questo principio, la nota rivista ingle¬ 
se pubblica sovente brevissime descri¬ 
zioni di nuovi circuiti, attraverso i qua¬ 
li è a volte possibile risolvere problemi 
apparentemente risolvibili soltanto con 
applicazioni assai più complesse; ve¬ 
diamo quindi le tre idee più importanti 
descritte in questa occasione. 

Controllo di temporizzazione 
a multivibratore 

La temporizzazione di qualsiasi mul¬ 
tivibratore può essere controllata assai 
semplicemente, entro un’ampia gamma 
di frequenze, e senza rischio per i tran¬ 
sistori, con l’impiego di una combina¬ 
zione di un diodo e di una resistenza, 
come si osserva nel semplice circuito 
Illustrato alla figura 8. In essa si può 
notare che, in stato di riposo, il cir¬ 
cuito monostabile non subisce alcuna 
influenza, in quanto il diodo è polariz¬ 
zato in senso inverso. Non appena viene 
applicato un impulso di eccitazione, la 
polarizzazione della base di Tr2 si ap¬ 
prossima al valore — Vcc, ed il diodo DI 
entra in stato di conduzione, costituen¬ 
do un ulteriore percorso per il circuito 
di scarica di CI. 

Ciò premesso, se il valore di Rv è 
notevole, il funzionamento del circuito 
risulta inalterato. Se invece il valore di 
Rv si approssima a 0, il tempo di sca¬ 
rica si riduce. 

La figura 9 illustra invece come la 
frequenza di un multivibratore astabile 
può variare senza alterare il rapporto 
«mark/space». In tal caso, se Rv è di 
valore notevole, il circuito non subisce 
alcuna influenza in quanto i diodi sono 
collegati in opposizione di fase. Non 
appena il valore di Rv si riduce, i con¬ 
densatori CI e C2 si scaricano alterna¬ 
tivamente attraverso Rv stessa, aumen¬ 
tando perciò la frequenza delle oscilla¬ 
zioni. 

Ove lo si desideri, Rv può essere ra¬ 
pidamente sostituita da un transistore 



Fig. Il - Schema elettrico del comparatore per piccole tensioni sinusoidali adottato 
per collaudi di produzione. 


del tipo «p-n-p», o da qualsiasi altro 
dispositivo attivo. 

Misura del coefficiente di corrente 
«drain» nulla, nei transistori ad effetto 
di campo 

E’ ben noto il fatto che i transistori 
ad effetto di campo funzionano con un 
coefficiente «zero» di correnti «drain» 
in corrispondenza di un determinato va¬ 
lore della corrente «drain» di riposo. 
Questo fenomeno viene rappresentato 
dal simbolo Ldo, nia la caratteristica non 
viene ‘specificata dai fabbricanti per un 
dispositivo particolare, ed il metodo 
standard per classificare il ciclo termico 
di ogni transistore, allo scopo di determi¬ 
nare questo valore, è piuttosto lungo, 
costoso e laborioso. 

Il metodo che stiamo per descrivere 
rappresenta invece una semplice alter¬ 
nativa: il transistore ad effetto di cam¬ 
po da collaudare viene inserito nel cir¬ 
cuito illustrato alla figura 10. Un impulso 
piuttosto largo e variante in senso posi¬ 
tivo, della durata di 5 ms, con la linea 
isoelettrica caratterizzata da un poten¬ 
ziale di —10 V, viene applicato al pun¬ 
to A. Gli ingressi differenziali di un 
oscilloscopio vengono collegati tra i 
punti B e C. 

Ciò premesso, l’impulso presente sul¬ 
l’elettrodo «gate» del transistore ad ef¬ 
fetto di campo lo porta allo stato di 
conduzione, e l’intensità della corrente 
«drain» viene stabilita dal valore di RI, 
e dall’ampiezza dell’impulso che si svi¬ 
luppa ai suoi capi, provocandone il ri- 
scaldamento. 

Qualsiasi «undershoot» o «overshoot» 
della sorgente, paragonato con quello che 
si verifica sull’elettrodo «gate», è dovuto 
al riscaldamento della giunzione del 
transistore ad effetto di campo, ed alle 
corrispondenti variazioni di intensità del¬ 
la corrente «drain». 

Di conseguenza, per determinare il 
valore di U.o, l’ampiezza dell’impulso di 
ingresso viene variata finché si riesce ad 
ottenere sulla «sorgente» un impulso 
avente la parte superiore piatta. 

Il valore di R3 viene regolato per 
ottenere la minima differenza tra le due 
regolazioni di ingresso dell’oscillosco¬ 
pio, e quindi per evitare le condizioni 
di sovraccarico. 

L’intensità della corrente «drain» in 
corrispondenza della quale si ottiene il 
suddetto valore di Lj.o, viene calcolata 
in base al valore di picco della tensione 
che si sviluppa ai capi di RI. 

Comparatore 

per pìccole tensioni sinusoidali 

Questo circuito, adottato per collaudi 
di produzione, venne progettato per de¬ 
terminare con precisione la differenza 
percentuale delle tensioni di uscita (no¬ 
minalmente del valore di 150 mV eff.) 
di due oscillatori del tipo ad induttanza 
e capacità per onde sinusoidali, funzio¬ 
nanti rispettivamente alle frequenze di 
1.000 e di 100.000 Hz. 

In pratica, i collegamenti di ingresso 
vengono in un primo luogo collegati 
all’oscillatore da 1.000 Hz, dopo di che 
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Fig. 12 - Abaco per il calcolo rapido delle caratteristiche di funzionamento di una 
lampada survoltata. 


RV2 ed RV3 vengono regolate per otte¬ 
nere rindicazione a metà scala da parte 
dello strumento, dopo aver predisposto 
RVl sulla posizione «0 %». 

In riferimento al circuito illustrato 
alla figura 11 , i collegamenti di ingresso 
vengono successivamente spostati sul- 
Toscillatore funzionante sulla frequenza 
di 100 kHz, ed RVi viene nuovamente 
regolato fino ad ottenere ancora l’indi¬ 
cazione del centro scala. 

Ciò fatto, la percentuale di differen¬ 
za di ampiezza rispetto alle due fre¬ 
quenze di 1.000 e di 100.000 Hz può es¬ 
sere letta direttamente su di una scala 
tarata, abbinata alla manopola con la 
quale viene azionata la resistenza va¬ 
riabile RVl. 

Con i valori illustrati, il circuito pre¬ 
senta un responso uniforme alla fre¬ 
quenza compreso tra 20 Hz e 200 kHz, 
entro ± 0,1%, ossia pari approssimati¬ 
vamente a ± 0,01 dB. 

Di conseguenza, questo circuito può 
essere usato anche per eseguire misure 
assai precise del responso alla frequenza. 

Tria e Tr 2 possono condurre soltanto 
correnti ad impulsi, in corrispondenza 
di picchi varianti in senso positivo del 
segnale di ingresso. Il valore medio di 
questi impulsi, che viene registrato dal¬ 
lo strumento, aumenta assai rapidamen¬ 
te con l’aumento dell’ampiezza del se¬ 
gnale di ingresso, una volta che essa 
superi il valore di soglia. Il circuito 
consente quindi un’ottima risoluzione 
di piccole variazioni del segnale di 
ingresso. 

SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE 
«FLOOD» CON LAMPADE COMUNI 

(Da «Toute TElectronique» - 704) 

Nel campo della fotografia a colori, 
le superfici sensibili per la luce artifi¬ 
ciale sono quelle che più spesso vengo¬ 
no equilibrate per sorgenti di tempera¬ 
tura di colore comprese tra 3.200 e 
3.400 °K. Queste sorgenti sono general¬ 
mente costituite da lampade ad incande¬ 
scenza di tipo speciale. L’autore della 
nota che recensiamo ci propone invece 
di dimostrare che le normali lampade 
ad incandescenza, alimentate con una 
tensione adatta, possono perfettamente 
servire al medesimo scopo. Viene infatti 
descritto qualche montaggio che è stato 
sperimentato con esito positivo per l’ali¬ 
mentazione regolata di queste lampade 
survoltate. 

L’articolo ha inizio con l’esposizione 
di alcune proprietà tipiche delle lampade 
a filamento di tungsteno. Sotto questo 
aspetto non sussistono misteri di sorta; 
indipendentemente dal fatto che si tratti 
di una lampada normale ad incande¬ 
scenza o di una lampada del tipo 
«flood», il filamento obbedisce a certe 
leggi che è bene riassumere. 

I parametri principali di una lampada 
sono scritti sul suo stesso involucro, e 
consistono nella tensione di alimentazio¬ 
ne, e nella potenza elettrica che viene 
dissipata con l’accensione mediante la 
tensione nominale. 


Consultando però i dati forniti dai fab¬ 
bricanti, è inoltre possibile stabilire: 

— il rendimento luminoso della lam¬ 
pada espresso in lumen per watt, e 

— la temperatura di colore della luce 
prodotta, in funzione della tensione 
nominale di alimentazione. 

La temperatura di colore delle lam¬ 
pade normali è generalmente di 2.800 “K 
(si rammenti però che le lampade a gas 
del tipo «Krypton» presentano una tem¬ 
peratura di colore un po’ più elevata, 
ossia dell’ordine di 2.850 “K). Questa 
ternperatura di colore, che ci interessa in 
primo luogo, varia come la potenza col 
rapporto di 1/2,7 rispetto alla tensione; 
è quindi possibile trascrivere la seguente 
espressione: 

U,/U.o.. - (T,/T...,) 

nella quale Ui rappresenta la tensione 
effettiva di alimentazione, mentre Ti 
rappresenta la temperatura di colore cor¬ 
rispondente. 

La durata utile di una lampada ad 
incandescenza normale è solitamente 
compresa tra 1.000 e 2.000 ore, se vie¬ 
ne costantemente alimentata con la sua 
tensione nominale. Tale durata può va¬ 
riare però assai rapidamente, in quanto 
risulta inversamente proporzionale al¬ 
l’esponente 13,1 della tensione di ali¬ 
mentazione, per cui si ha che: 

Durata con Ui Unom 

- ( - ) • 

Durata con Unom Ui 

Per fornire un esempio pratico, una 
lampada prevista per l’alimentazione a 
110 V, che venga invece alimentata con 
una tensione di 127 V, presenterà una 
durata effettiva di 190 ore, mentre — al 
contrario — una lampada la cui tensio¬ 
ne nominale sia di 125 V presenterà una 
durata pari a quella nominale moltipli¬ 
cata per 5,3, se viene alimentata con 
una tensione di 110 V. 


Dopo questa interessante introduzio¬ 
ne, la nota riporta una tabellina che 
elenca tutte le formule in base alle quali 
è possibile calcolare gli esponenti delle 
condizioni citale, sia per lampade a bas¬ 
se tensioni, sia per lampade funzionanti 
con una tensione compresa tra 110 e 
220 V. 

La figura 12 è un grafico attraverso il 
quale è possibile valutare con la massi¬ 
ma semplicità la durata, la potenza elet¬ 
trica dissipata e l’intensità luminosa di 
una lampada, in funzione del rapporto 
tra la tensione effettiva e la tensione 
nominale. Le linee tratteggiate costitui¬ 
scono esempi di impiego del grafico! 

Dopo aver chiarito tutti i principi 
elettrici che concernono l’impiego delle 
lampade normali, l’autore considera il 
modo col quale l’elettronica può essere 
utile in questo campo specifico. 

Naturalmente, per alimentare delle 
lampade survoltandole in modo da otte¬ 
nere la temperatura di colore voluta, sa¬ 
rebbe certamente possibile impiegare un 
trasformatore a rapporto variabile: tut¬ 
tavia, questi dispositivi — oltre ad essere 



Fig. 15 - Esempio di metodo di regola¬ 
zione dell’intensità luminosa di una lam¬ 
pada survoltata, mediante un circuito di 
controreazione eccitato della stessa luce 
prodotta. 
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Fig. 14 - Circuito per il controllo della tensione di una lampada survoltata, 
impiegante un rettificatore controllato al silicio pilotato da un transistore a 
giunzione singola. 


pesanti ed ingombranti — riproducono 
fedelmente le variazioni della tensione di 
rete. Questo è il motivo per il quale è 
nettamente preferibile impiegare un di¬ 
spositivo elettronico, peraltro assai più 
leggero, col vantaggio di compensare in 
una certa misura le variazioni della ten¬ 
sione di rete, che esercitano una notevole 
importanza sia agli effetti della durata 
delle stesse lampade, sia agli effetti della 
temperatura di colore, e quindi del risul¬ 
tato fotografico vero e proprio. 

La figura 13 illustra un semplice dispo¬ 
sitivo mediante il quale è possibile re¬ 
golare l’intensità luminosa prodotta da 
una lampada, tramite un circuito di con¬ 
troreazione azionato dalla stessa inten¬ 
sità luminosa. 

Dopo questo primo accenno alle pos¬ 
sibilità dell’elettronica agli effetti del- 
raccensione delle lampade survoltate, 
l’autore descrive un primo circuito im¬ 
piegante un triac, ed un secondo disposi¬ 
tivo, impiegante un rettificatore control¬ 
lato al silicio, pilotato mediante un tran¬ 


sistore a giunzione singola, illustrato alla 

figura 14. 

Questo secondo schema è naturalmen¬ 
te un po’ più elaborato del primo, ed è 
anche un po’ più costoso, a causa del¬ 
l’impiego di una maggiore quantità di 
materiale. 

Un terzo circuito si avvale invece di 
un amplificatore a transistori, dopo di 
che l’autore si dilunga nel confronto e 
nella discussione dei risultati ottenuti 
con i vari sistemi adottati. 

Un altro paragrafo descrive con tutti 
i dettagli una realizzazione pratica, e 
fornisce numerosi dati di impiego, so¬ 
prattutto per quanto riguarda la disposi¬ 
zione della lampada rispetto ad un piano 
di riferimento, e quella del termocolori¬ 
metro o dell’esposimetro, per rilevare i 
dati esposti. 

La ricchezza ^dei dati forniti rende la 
nota assai interessante per i lettori che si 
occupano a fondo dell’applicazione elet¬ 
tronica nel campo della fotografìa pro¬ 
fessionale, artistica ed industriale. 


SCHERMI ELETTROLUMINESCENTl 
PER TELEVISIONE A COLORI 

(Da «Télévision» - 705) 

Riteniamo utile recensire anche que¬ 
sto articolo pubblicato sul numero suc¬ 
cessivo della rivista in lingua francese, 
in quanto costituisce indubbiamente un 
aggiornamento sui futuri sviluppi della 
televisione a colori. 

La realizzazione di uno schermo per 
la riproduzione di immagini televisive, 
che permetta di ricomporre in buone 
condizioni le immagini policromatiche 
registrate attraverso una telecamera, e 
pre-registrate su pellicola o immagazzi¬ 
nate su nastro magnetico, rappresenta 
attualmente il fattore più importante che 
condiziona l’avvenire della televisione. 

I laboratori di ricerche più attrezzati 
e più noti, sostenuti dai governi delle 
rispettive nazioni di appartenenza, stu¬ 
diano questo problema già da diversi 
anni, e ciascuno di essi si dedica ad una 
tecnica differente, sebbene sembrino tut¬ 
ti tendere verso un medesimo risultato, 
ossia verso lo schermo piatto tricroma¬ 
tico. 

Giunti dunque a questo traguardo nei 
confronti del quale le diverse tecniche si 
confrontano tra loro prima di affron¬ 
tarsi, l’obiettivo è assai importante, so¬ 
prattutto se deve condurre ad una uni¬ 
ficazione mondiale, in quanto dai suoi 
futuri perfezionamenti dipenderà assai 
probabilmente un nuovo procedimento 
di televisione che, a causa delle relative 
semplificazioni circuitali, comporterà la 
totale destituzione dei procedimenti at¬ 
tuali, ed eliminerà in modo definitivo le 
trasmissioni in bianco e nero. 

Una volta ottenuto questo risultato 
prevedibile, la televisione uscirà indub¬ 
biamente dal suo quadro attuale, ed 
assumerà un grado di espansione tale 


voUi 







Fin 15 - Rappresentazione schematica del principio di funzionamento di uno schermo elettroluminescente a lampade al neon: 
a sinistra Vaspetto di una comune lampada, ed il grafico che ne illustra il comportamento: al centro struttura di uno 
schermo per riproduzioni in bianco e nero, e a destra struttura di uno schermo per riproduzioni tricromatiche. 
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che la nostra vita quotidiana ne sarà 
indubbiamente influenzata. 

Infatti, è sin d ora prevedibile che in 
ogni locale pubblico varie installazioni, 
collegate mediante cavi a delle reti ope¬ 
ranti sotto il controllo di ordinatori, 
permetteranno, mediante la semplice 
composizione di un numero su di un 
selettore, i seguenti risultati: la telefonia 
a visione diretta, l’insegnamento audio¬ 
visivo, il cinema con possibilità di scel¬ 
ta delle pellicole, la scelta delle merci 
a domicilio con registrazione degli or¬ 
dini e sottoscrizione bancaria, eccetera. 

La televisione integrale a colori ed a 
rilievo avrà inoltre il suo schermo spe¬ 
ciale, che potrà essere impiegato su di¬ 
verse reti di comunicazione. 

Nello studio sintetizzato nella nota 
recensita, l’autore presenta uno schermo 
piatto elettroluminescente tricromatico, 
e prevede un procedimento di televisio¬ 
ne del tipo «sequenziale di righe e di 
colori», che ne fa appunto uso. La nota 
espone anche altre possibilità di impie¬ 
go di questo schermo, soprattutto per 
quanto riguarda l’adattamento _ dei prò- 
cedimenti di riproduzione di immagini 
cromatiche. 

Una nota introduttiva riassume lo 
stato attuale del problema della visua¬ 
lizzazione di immagini statiche ed in 
movimento. 


Un secondo paragrafo esamina i prin¬ 
cipi sui quali si basa lo schermo piatto 
murale, ed un terzo paragrafo conside¬ 
ra ciò che si è verificato nel tempo a par¬ 
tire dalla scacchiera di Semlecq, fino ai 
trasduttori attuali. 

La figura 15 che qui riproduciamo rap¬ 
presenta a sinistra la lampada al neon, 
ed un grafico che ne riassume le carat¬ 
teristiche di funzionamento: la parte 
centrale illustra la struttura monocroma¬ 
tica di uno schermo elettroluminescen¬ 
te, costituito da numerose microscopi- 
che lampade al neon, ciascuna delle 
quali può accendersi a seguito dell’ap¬ 
plicazione di impulsi, che vengono di¬ 
stribuiti sopra tutta la superficie dello 
schermo, mediante deflessioni in senso 
orizzontale e verticale, così come acca¬ 
de con la normale esplorazione dello 
schermo fluorescente nei tubi a raggi 
catodici. 

La terza pane della figura (a destra) 
illustra infine la struttura interna di uno 
schermo elettroluminescente di tipo tri¬ 
cromatico, nel quale la parte anteriore 
presenta scanalature ed elettrodi oriz¬ 
zontali trasparenti, e quella posteriore 
scanalature verticali a circuito stampato. 
Le diverse scanalature corrispondono a 
piccoli tubi contenenti tre diversi tipi 
di gas ionizzabili, tramite i quali è pos¬ 


sibile ottenere la produzione di luce nei 
tre colori primari. 

Un altro paragrafo illustra il proce¬ 
dimento della trasformazione della cor¬ 
rente elettrica in luce, dopo di che l’au¬ 
tore descrive la struttura degli schernn, 
eci i principi in base ai quali si verifica 
1 elettroluminescenza dei gas. Un aspet¬ 
to assai interessante che viene conside¬ 
rato è il fatto che il consumo delle mi¬ 
croscopiche lampade al neon che costi¬ 
tuiscono lo schermo è praticamente in¬ 
significante, il che costituisce una ulte¬ 
riore prerogativa di questi nuovi tipi di 
schermi, al confronto con la durata rela¬ 
tivamente limitata degli schermi fluore¬ 
scenti degli attuali cinescopi. 

Un altro interessante argomento ela¬ 
borato nella nota è quello dcll’elettrolu- 
ininescenza dei corpi solidi, seguito da 
interessanti delucidazioni agli effetti del¬ 
l’elettroluminescenza di un luminoforo 
provocata dagli effetti di un gas ioniz¬ 
zato. 

Altre due figure illustrano con note¬ 
vole chiarezza i princìpi esposti, chia¬ 
rendo in modo assai efficace la teoria 
di funzionamento di questi schermi del 
futuro. 

Questa recensione è riferita alla pri¬ 
ma parte della nota, che segue sul nu¬ 
mero successivo della rivista. 



POTENZIOIIIETRI 




U6 




3B4 


SP86 


RS29 (N6) 


POTENZIOMETRI A STRATO 
DI CARBONE 

Potenze di 0,25 W - 0,5 W - 2 W. 

Modelli semplici e doppi a comando unico 
e separato. 

Con interruttori assiali e rotativi approvati 
ASE- DEMKO - FEMKO - NEMKO-SEMKO. 

SEMIFISSI E TRIMMERS 
A STRATO DI CARBONE 

Potenze di 0,1 W e 0,25 W. 

Grandezze 10 mm - 16 mm - 19 mm. 

RESISTORI VARIABILI A FILO 

Potenze nominali da 2W a 250 W. 

Valori fino a 100 Kilohm. 

Modelli semifissi per circuito stampato di 
2 W e 3 W. 


LESA - COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE S.p.A. - VIA BERGAMO 21 - 20135 MILANO 

LESA DEUTSCHLAND - FREIBURG i/Br • LESA FRANGE - LYON - BOULOGNE • LESA ELECTRA - BELLINZONA 
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IL MEGLIO NEI 




TUTTI I NOSTRI RADIOTELEFONI 
SONO MUNITI DI QUARZI 
IN TUTTI I CANALI 


prezzo netto imposto 


G.B.C. 

italiana 



Rjcetrasmettitore portatile 
« Tokay » Mod. TC-502 


2 canali 

Ricevitore supereterodina con oscil¬ 
latore controllato a quarzo 
Stadio RF e limitatore di disturbo 
Trasmettitore con oscillatore con¬ 
trollato a quarzo 

13 transistor, 1 diodo, 1 termistore, 
1 varistore 

Frequenza di emissione: 27 MFIz 

Potenza di ingresso sullo stadio 


finale: 

Potenza di uscita 
del ricevitore: 
Antenna telescopica 
Alimentazione: 

( Dimensioni: 

ZZ/1846-02 


1 W 


300 mW 


12 Vc.c. 
210x90x40 

L. 33.000 Cad. 



Rjcetrasmettitore portatile 
« Tokay » Mod. TC-2008 


6 canali selezionabili 
Ricevitore supereterodina con oscil¬ 
latore controllato a quarzo 
Stadio RF e limitatore di disturbo 
Trasmettitore con oscillatore a 
quarzo sullo stadio finale 
13 transistor, 2 diodi, 1 termistore. 
1 varistore 

Frequenza di emissione: 27 MFIz 
Modulazione: AM 

Potenza di entrata 
in antenna: 3 W 

Potenza di uscita 

del ricevitore: 0,5 W 

Antenna telescopica 
Alimentazione: 12 Vc.c. 

I Dimensioni: 250x90x45 


ZZ/1850-02 


L. 55.000 " Cad. 



Ricetrasmettitore portatile 
« Tokay » Mod. TC-5005 


6 canali selezionabili 
Ricevitore supereterodina con oscil¬ 
latore controllato a quarzo 
Stadio RF e limitatore di disturbo 
Trasmettitore con oscillatore con¬ 
trollato a quarzo 
17 transistor, 4 diodi, 1 
Frequenza di emissione: 
Modulazione: 

Potenza di entrata 
in antenna: 

Potenza di uscita 
dei ricevitore: 

Antenna telescopica 
Alimentazione: 

^Dimensioni: 


termistore 
27 MHz 
AM 

5 W 

0,5 W 


I ZZ/1860-02 


12 Vc.c. 
300x86x52 

L. 64.000 " Cad. 



Ricetrasmettitore portatile 
« Tokay » Mod. TC-760 

23 canali selezionabili 
Ricevitore supereterodina con oscil¬ 
latore controllato a quarzo 
Stadio RF e limitatore di disturbo 
Trasmettitore con oscillatore con¬ 
trollato a quarzo 
Volume a squeich regolabile 
Indicatore livello batteria 
17 transistor, 1 circuito integrato, 
4 diodi, 1 termistore, 2 varistori 
Frequenza di emissione: 27 MHz 

Modulazione: AM 

Potenza di entrata 
in antenna: 5 W 

Potenza di uscita 

del ricevitore: 0,5 W 

Presa per antenna esterna, carica 
batterie, microfono, auricolare 
Alimentazione: 12-^13,5 Vc.c. 

Dimensioni: 250x80x58 

^ ZZ/1864-02 L. 73.000 Cad. 









































RADIOTELEFONI “CD” AL MINOR 



PREZZO 


Ricetrasmettitore per auto ««Tokay» Mod. PW-200G 

2 canali 

Ricevitore supereterodina con osciilatore controiiato a 
quarzo 

Stadio RF, circuito squeich e push-puii uscita audio 
Trasmettitore con osciiiatore controiiato a quarzo 
Volume a squeich regolabile 
Indicatore livello batteria 
13 transistor, 1 diodo, 1 termistore 

Rapporto segnale-disturbo; —25 dB 

Potenza di uscita del ricevitore: 400 mW 

Potenza ingresso RF: 2 W 

Presa per antenna, microfono, alimentazione esterna, alto- 
parlante esterno e cuffia 

Completo di microfono paria-ascolto, adattatore per alimen¬ 
tazione e per altoparlante esterno 

Alimentazione: 12 Vc.c. 

Dimensioni: 152 x 146x44 

ZZ/1942-00 L. 30;000 ^ Cad. 


Ricetrasmettitore per auto ««Hitachi» Mod. CM-1800H 

23 canali selezionabili 

Ricevitore supereterodina controllato a quarzo 
Stadio RF, circuito squeich regolabile 
Trasmettitore con osciilatore controllato a quarzo 
Indicatore di radio frequenze e di modulazione 
18 transistor, 5 diodi 

Frequenza di ricezione: 10,62 MHz-: 455 kHz 

Potenza di ingresso RF: 5 W 

Potenza di ricezione audio: 4 W 

Presa per antenna, altoparlante esterno e microfono 
Alimentazione: 12 -:-14 Ve.c. 

Dimensioni: 192 x 167 x 45 





Antenna a stilo in fibra di vetro 
adatta per ricetrasmettitori 

Inclinazione variabile con snodo a 
galletto 

Montaggio (o fissaggio]: 

a carrozzeria 


Lunghezza totale: 
Diametro stilo: 
Diametro molla: 
Frequenza di lavoro: 
Impedenza: 
^KK/0718-00 


27 


1700 
6 
30 

30 MHz 
75 n 

L. 5.500 



Antenna 1/4 d'onda ««Ground Piane» 
27-^30 MHz 


Particolarmente indicata per stazioni 
fisse e ricetrasmettitori 
Stilo: alluminio 

Radiatori: metallici 

Montaggio: su palo da 1” 

Lunghezza stilo: 2950 

Impedenza: 75 n 

Irradiazione: omnidirezionale 


NA/0030-00 


L. 10.500 * 


Ricetrasmettitore per auto ««Tokay» Mod. TC-5008 

23 canali selezionabili 

Ricevitore supereterodina controllato a quarzo 
Stadio RF, circuito squeich regolabile 
Trasmettitore con oscillatore controllato a quarzo 
Indicatore di radiofrequenza e di modulazione 
18 transistor, 5 diodi, 1 termistore, 1 varistore 
Frequenza di emissione: 27 MHz 

Potenza di ingresso RF: 5 W 

Potenza di ricezione audio: 4 W 

Presa per antenna, altoparlante esterno e microfono 
Alimentazione- 1213,5 Ve.c. 

Dimensioni: 190 x 152 x 62 


ZZ/1964-00 


L. 90.000 Cad. 



















ELEGTROLUBE 

REGD 


una vasta gamma 
di prodotti chimici 
d’avanguardia 
per impieghi 
in elettrotecnica 
ed elettronica 



SA-X 


LUBRIFICANTE PROTETTIVO per pulire i 
contatti elettrici ed evitare una nuova 

SiCTIIIlllf 

ossidazione. Antistatico. Idrorepellente. 
Possiede eccezionali proprietà penetrati¬ 
ve. Particolarmente indicato per proteg¬ 
gere, daH'umidità, l'impianto elettrico de¬ 
gli autoveicoli. 

■IIP 



Bombola spray da 170 g. 

LC/0680-00 


FREEZER 



LIQUIDO CONGELANTE che è in grado 
di abbassare la temperatura di compo¬ 
nenti elettrici, elettronici o meccanici. 
Utile per individuare rapidamente le sal¬ 
dature «fredde» e per il montaggio mec¬ 
canico di spinotti. Protegge i componenti 
delicati durante la loro saldatura. 
Bombola spray da 170 g. 

LC/1130-00 



SGA-X 

GRASSO PROTETTIVO per 

pulire e 

IMI 

lubrificare contatti elettrici 

e mecca- 

nici (di grandi dimensioni] che opera- 

no, con elevate prestazioni. 

in severe 

condizioni di temperatura 

e d'am- 

biente. 



Bombola spray da 170 g. 


LC/0702-00 





PCL 

LACCA PROTETTIVA SALDABILE che preserva 
il rame delle piastre a circuito stampato dal¬ 
l'ossidazione e protegge i componenti che la¬ 
vorano in ambienti umidi. Non è necessario 
rimuoverla quando si devono cambiare dei 
componenti o si devono effettuare modifiche 
al circuito. 

Bombola spray da 397 g. 

LC/0707-00 


ASC 

COMPOSTO ANÌTSCINTILLA per 

ridurre l'entità delle particelle 

_^ di metallo che schizzano duran- 

saldature elettriche, e lo 
inceppamento dell’elettrodo nei 
■j|pi| saldatori a punti. Aumenta la vita 
^I degli ugelli dei saldatori ad Ar- 
I gon e CO 2 . 

1 Bombola spray da 170 g. 

^ LC/0706-00 


Distribuiti dalla G. B. C. Italiana s. a. s. - V.le Matteotti, 66 - 20092 Cinisello B. - Mi. 









In considerazione dell’elevato nu¬ 
mero di quesiti che ci pervengo¬ 
no, le relative risposte, per lettera 
o pubblicate in questa rubrica ad 
insindacabile giudizio della reda¬ 
zione, saranno date secondo l’or¬ 
dine di arrivo delle richieste 
stesse. 

Sollecitazioni o motivazioni d’ur¬ 
genza non possono essere prese in 
considerazione. 

Le domande avanzate dovranno 
essere accompagnate dall’importo 
di lire 2.000 anche in franco¬ 
bolli a copertura delle spese po¬ 
stali o di ricerca, parte delle quali 
saranno tenute a disposizione del 
richiedente in caso non ci sia pos¬ 
sibile dare una risposta soddisfa¬ 
cente. 

* Per gli abbonati Timporto è di 
solo lire 1.000. 


Sig. LAVARELLO N. - Genova 
Pubblicazioni francesi 

/ volumi originali in lingua francese 
di E. AISBERG 
La radio? mais cesi très simple 
La Télévision? mais c’est très simple 
Le transistor? mais c'est très simple 
potrà riceverli franco domicilio invian¬ 
do Vimporto di lire 5.000 alla Libreria 
Internazionale A.E.LO.V., Via Meravi¬ 
gli 16, 20125 MILANO. 

A questa libreria potrà essere richie¬ 
sto qualsiasi altro volume in lingua este¬ 
ra di qualsiasi nazione. 

Sig. AIELLO A. - Napoli 
Tavoli in ferro per radiolaboratorio 

Riteniamo che i tavoli da lavoro in 
lamiera, adatti per essere installati in un 


moderno radiolaboratorio, dovrebbero 
essere facilmente reperibili anche a Na¬ 
poli. Comunque in figura 1 pubblichia¬ 
mo la fotografia di un tavolo scomponi¬ 
bile in ogni suo elemento le cui gam¬ 
be, in acciaio stampato, sono costituite 
da telai con foratura standard e da telai 
senza foratura. I telai forati permettono 
indifferentemente il fissaggio di chassis 
o di cassetti. Si tratta di un tipo di tavo¬ 
lo che è stato progettato espressamente 


per essere impiegato nelle sale di con¬ 
trollo di apparecchiature elettroniche 
quanto nei laboratori per radioteleripa- 
ratori. 

Il modello 116, che per Fappunto illu¬ 
strato in figura, è stato realizzato per 
essere fornito al Comitato Nazionale 
delVEnergia Nucleare da parte della ditta 
Ing. Rosselli del Turco, Via Tor di Cer- 
vara 261, Roma, alla quale potrà richie¬ 
dere il catalogo della sua produzione. 
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Fig. 2 - Filtro attivo a stato 
solido da 20 Hz a 2 MHz. 
Multimetrics, modello AF 120. 




HIGH PASS 




ai I IO 100 IK lOK lOOK III lOM 

BANG REJECT 


Fig. 3 - Curve caratteristiche relative al filtro attivo di figura 2. 


Sig. LO SURDO N. - Bari 

Batterie rìcarìcabili per televisori porta¬ 
tili 

Nel CATALOGO COMPONENTI 
G.B.C. H -O, 1971, che è stato distri¬ 
buito in omaggio agli abbonati alla rivi¬ 
sta, è illustrata una ricca serie di batte¬ 
rie ricaricabili destinate tanto ai televi¬ 
sori quanto ai registratori portatili. Fra 
queste citiamo: 

Batteria ricaricabile per TV, 12 V, 
10 Ah in elegante valigetta 11/0900-00. 
Batteria ricaricabile per TV, 12 V, 8 Ah 
in elegante valigetta 11/0902-00. 

Batteria 6 V, 8 Ah, 11/0904-00. 

Batteria ricaricabile a secco, adatta par¬ 
ticolarmente per i televisori Sony TV900 
UET, TV no UWE e TV 9-90 UM, 12 V, 
ricarica in 12 ore 11/0920-00. 

Come trasformatore di uscita, della 
potenza di 12 W, per il suo complesso 
HI-FI le consigliamo il modello G.B.C. 
HT/1440-00 la cui risposta in frequenza 
è di 25-50.000 Hz ± 1,5 dB. 

L’impedenza primaria è, come richie¬ 
sto 4.000 + 4.000 Et mentre per la 
impedenza del secondario non esiste pro¬ 
blema essendo previste ire uscite a: 
4-8-16 f). Il rapporto di trasforma¬ 
zione è di 55 : 1, l’induttanza 45 H e la 
capacità 1.000 pF. 

Per pulire i dischi può utilizzare il 
liquido antisiatico Record Cleaner Rhen- 
tronics della G.B.C., sigla LC/1050-00. 


Sig. MARTINI N. - Milano 
Filtri attivi allo stato solido 

Filtri allo stato solido di tipo esclusi¬ 
vamente professionale, e quindi di costo 
piuttosto elevato, in Italia ne vengono 
importati dall’estero da diverse ditte. 

In figura 2 mostriamo, ad esempio, la 
fotografia di un filtro attivo a doppio 
canale, modello AF 120 della MULTI- 
METRICS INC., che è costruito anche 
nella versione monoeanale (modello 
AF 110), la cui gamma di frequenza si 
estende da 20 Hz a 2 MHz ed è regola¬ 
bile con continuità. 

Tale filtro può adempiere alle funzio¬ 
ni di filtro passa banda, filtro passa alto, 
filtro passa basso e filtro di reiezione. 

Il filtro attivo AF 120 è stato realiz¬ 
zato per essere impiegato nello studio 
delle vibrazioni e degli shock, come Lei 
richiede, in medicina, nella analisi delle 
forme d’onda, nei servo sistemi, in acu¬ 
stica, in telemetria, nei laboratori di 
misura ed in altre numerose applicazioni 
di carattere scientifico. 

In figura 5 sono illustrate le curve 
caratteristiche del suddetto filtro, nei dif¬ 
ferenti impieghi, mentre la figura 4 si 
riferisce alla fotografia di un rack con¬ 
tenente le due unità: l'AF120 e l’AFlW. 

La MULTIMETRICS è rappresentata in 
Italia dalla Rocke International - Via 
E Q. Visconti, 8 - Roma. 
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Sig. BIANCHI P. - Milano 
Ricezione delle stazioni radiofoniche 

Non sono assolutamente d'accordo con 
Lei quando afferma che i nordici hanno 
delle qualità operative nettamente supe¬ 
riori agli italiani nel campo del DX ra¬ 
diofonico. La differenza sta nel fatto 
che nei paesi nordici, ed in particolare 
in Svezia, Vhobby del DX radiofonico 
è molto diffuso mentre da noi è quasi 
del tutto ignorato. 

Gli svedesi, per ragioni che non è 
qui il caso di spiegare, sono favoriti ri¬ 
spetto agli ascoltatori italiani quando la 
ricezione di talune stazioni per essi av¬ 
viene per meridiano. Per citarle un e- 
sempio nel campo professionale, il Cen¬ 
tro di Controllo di Laajasalo (Helsin¬ 
ki) anche durante le ore diurne è in 
grado di ricevere alcune stazioni radio¬ 
foniche sulla gamma delle onde medie 
situate nel Medio Oriente e che il Cen¬ 
tro di Controllo italiano, pur essendo 
meglio attrezzato e disponendo di ope¬ 
ratori meglio preparati, non è in grado 
di captare. 

Giudizi del genere sono pertanto dif¬ 
ficili da emettere specialmente se non 
si possiede la necessaria esperienza in 
materia. 

Per quanto riguarda la seconda par¬ 
te del quesito posso dirle con certezza 
che in Italia esistono una diecina di 
tecnici specializzati (non di più, nel 
modo più assoluto) che durante le 24 
ore esplorano con continuità l'etere ri¬ 
cevendo, alcune migliaia di stazioni ad 
onde medie, onde corte, FM e TV mi¬ 
surandone la frequenza ed il campo em. 
Si tratta di una attività svolta da due 
centri di controllo italiani in collabora¬ 
zione con i centri di Tatsfield, in Inghil¬ 
terra, lurbise, in Belgio e Limours in 
Francia, e con la collaborazione margi¬ 
nale di due centri di ascolto tedeschi, 
(figura 5). 

Avendo personalmente diretto per al¬ 
cuni anni tale servizio, posso assicurar¬ 
la che questi operatori, che usano ricevi¬ 
tori professionali collegati ad una rete 
di antenne altamente direttive, anche 
utilizzando un ricevitore di cattiva qua¬ 
lità sono in grado di identificare in un 
giorno qualche centinaio di stazioni ad 
onde corte. Il numero di emittenti mon¬ 
diali ad onde corte ricevibili in Italia si 
aggira sulle 2500 stazioni. 

Le stazioni della gamma ad onde me¬ 
die del continente americano (Nord e 
Sud e naturalmente anche il Centro...) 
sono ricevibili in Italia nelle ore nottur¬ 
ne. Naturalmente anche in questo caso 
il maggior numero di stazioni è ricevi¬ 
bile se si dispone di un buon ricevitore 
collegato ad un’ottima antenna. Eviden¬ 
temente si ricevono meglio le stazioni la 
cui potenza non è inferiore ai 50 kW, 
però molte stazioni, specialmente sud e 
centro americane, che hanno la potenza 
dell'ordine di 10 kW possono essere ri¬ 
cevute talvolta anche in discrete condi¬ 
zioni. Le stazioni di potenza inferiore 
sono ricevibili saltuariamente ma indi¬ 
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Fig. 4 - Rack contenente due filtri attivi: il tipo a doppio canale Ai 120 e mono 
canale AF 110. 


viduabili esclusivamente mediante delle 
misure di frequenza di precisione e 
quindi con dei mezzi che sono fuori del¬ 
la portata dei dilettanti. 

La stazione che Lei ha ricevuto sulla 
frequenza di 5045 kHz (in effetti 5047 
kHz) non è indiana, ma bensì indonesia¬ 
na. Si tratta della emittente fogjakarta 


che trasmette programmi locali, anche 
in lingua inglese, con una potenza mas¬ 
sima di 20 kW (effettiva 5 kW). 

L’ente radiofonico indiano invia i pro¬ 
grammi delle emissioni per l’estero a 
chiunque li richieda. La richiesta dovrà 
essere indirizzata a: All India Radio - 
Post Box, 500 New Delhi, India. 



Fig. 5 - Posto ricevente per onde lunghe, medie e corte di un Centro di Controllo. 
Sulla destra in basso sono visibili i pulsanti che consentono la scelta delle antenne. 
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PULL-OUT 

ANTENNA 


ON-OFF SWITCH 
AND VOLUME 
CONTROL 


4 ?: 



MICROPHONE MICROPHONE POWER 
CONNECTION PLUG 


Fig. 6 - Fotografia estratta da un ma¬ 
nuale destinato ai CB-USA che si rife¬ 
risce ad un radiotelefono di libero im¬ 
piego in mare e a terra. 


Sig. B. N. - Milano 
Sig. ROSSINI G. - Firenze 

Radiotelefoni, Citizens’radio band o CB 


In primo luogo dobbiamo precisare a 
N.B. che per ovvie ragioni il Regolamen¬ 
to Internazionale delle Radiocomunica- 



Fig. 7 - Synchro 18CT6a della Microtec¬ 
nica per applicazioni a 50 Hz 



Fig. 8 - Schema elementare di applica¬ 
zione del Synchro 18CT6a. 


zioni, non si preoccupa dei CB poiché 
questo problema deve essere risolto, se¬ 
condo propri criteri, da ogni singolo 
Stato. Si tratta infatti di una attività del 
tutto diversa da quella che caratterizza i 
radioamatori che è invece ben precisata 
nel suddetto Regolamento. 

Bisogna invece riconoscere che men¬ 
tre molti altri Stati hanno provveduto 
da tempo ad approvare e a regolamenta¬ 
re l'attività dei CB, nel nostro paese in 
gamma 27 MHz si sta creando il caos, 
non disgiunto, talvolta, da una pesante 
atmosfera da 007, mentre i competenti 
organi ministeriali ben poco fanno per 
porre fine, con una decisione asserenata, 
ad uno stato di cose ben poco edifican¬ 
te ed aieche avvilente per quei cittadini 
italiani che nella Costituziorw hatmo 
avuto una certa fiducia. Comunque co¬ 
gliamo l’occasione per confermare che, 
come abbiamo pubblicato nel numero 
scorso, recentemente è stata fondata la 
Federazione Italiana Radiotelefonisti 
(FIR) il cui compito è per l’appunto 
quello di difendere gli interessi dei CB. 


Sig. CAVALLERÒ D. - Torre A. 
Dispositivo per synchrocomando 

Per realizzare il dispositivo di ittdica- 
zione a distanza che le interessa potreb¬ 
be utilizzare uno dei tanti synchrotra- 
sfor'matori di controllo costruiti dalla 
MICROTECNICA di Formo 

Ad esempio il Synchro tipo 18CT6a, 
illustrato in figura 7, viene impiegato co¬ 
me ricevitore nei sistemi asserviti nei 
quali ha la funzione di elemento di som¬ 
ma per la controreazione. Esso infatti 
genera sul rotore una tensione che è 
funzione della differenza tra l’angolo di 
ingresso, ricevuto elettricamente sullo 
statore, e Pungolo di uscita del sistema, 
ricevuto meccanicamente sul rotore. Es¬ 
so viene connesso ad un trasmettitore di 
controllo talvolta con l’interposizione di 
un trasmettitore differenziale. Lo sche¬ 
ma più semplice di applicazione è illu¬ 
strato in figura 8. L’angolo di ingresso 
'viene confrontato con quello di uscita e 
la differenza, sotto forma di tensione, 
alimenta il servomotore attraverso un 
amplificatore. 

I Synchro forniscono l’informazione 
utile; il servomotore fornisce invece la 
potenza meccanica necessaria per muo¬ 
vere Passe di uscita e disporlo nella stes¬ 
sa posizione angolare dell’ingresso. 

Con il sistema asservito di figura 8 è 
possibile trasmettere a distanza non solo 
delle indicazioni angolari estremamente 
precise, ma anche delle coppie di eleva¬ 
to valore. Pertanto è possibile eseguire 
con precisione elevata il posizionamento 
di organi rotanti. 

II Synchro 18CT6a può essere utilizza¬ 
to in sistemi di indicazione a distanza ad 
uno o più canali come ad esempio indica¬ 
tori di peso, indicatori di posizione, in¬ 
dicatori di livello, di pressione ed ogni 
qualvolta la grandezza fisica sia ricon¬ 
ducibile ad uno spostamento angolare. 


Esso può essere pure usato per il co¬ 
mando a distanza di valvole, come nel 
caso che le interessa, reostati, laminatoi, 
macchine utensili, quando sia necessario 
operare degli spostamenti di elevata pre¬ 
cisione e di controllo. Trova inoltre utile 
impiego negli strumenti di misura e nei 
caleolatori analogici di tipo elettromec¬ 
canico. 


Sig. BOZZANI G. - Genova 
Generatore di segnali triangolari 

Il generatore il cui schema elettrico è 
riportato in figura 9, presenta delle ca¬ 
ratteristiche senz’altro migliori rispetto 
al generatore dello stesso tipo al quale 
Lei fa riferimento. La descrizione di tede 
circuito l’abbiamo estratta dcdla rivista 
sovietica RADIO. 

Secondo l’autore questo generatore 
consente di ottenere dei segnali di note¬ 
vole linearità ed ha la possibilità di mo¬ 
dificare, in limiti molto ampi, il rappor¬ 
to della durata dei due fronti, quello di 
salita e quello di discesa, la qualcosa 
consente di ottenere dei segnali perfetta¬ 
mente triangolari. 

Il potenziale di base dei due transistori 
è mantenuto costante dai due diodi Ze- 
ner DJ e D4. Alla partenza i transistori 
sono entrambi conduttori e le loro cor¬ 
renti di collettore dipendono dai resisto- 
ri R1-R2 e R3-R4. 

Se tali correnti sono indentiche una 
certa tensione si stabilisce sui due collet¬ 
tori ed ai capi del condensatore CI, ed 
il circuito può restare in tale condizione 
per un periodo di tempo molto lungo. 

Se invece le correnti residue dei due 
transistori sono differenti, il condensato- 
re CI è caricato in virtù di tale differen¬ 
za e di conseguenza il transistore, la cui 
corrente residua è maggiore passa in re¬ 
gime di saturazione. Il potenziale della 
estremità non a massa di CI diventa 
praticamente uguale al potenziale di ba¬ 
se di questo transistore e le due correnti 
di collettore diventano uguali alla mino¬ 
re delle correnti residue. 

Applicando all’ingresso un segnale di 
comando di forma rettangolare, l’aspetto 
del fenomeno si modifica profondamen¬ 
te. I circuiti formati da R5-C3-D1, da 
una parte, e da R6-C2-D2, dall’altra, tra¬ 
smettono agli emettitori dei due transi¬ 
stori soltanto le tensioni alternate del 
segnale di comando di modo che i due 
transistori lavorano a turno. 

Durante l’alternanza positiva il tran¬ 
sistore TI è conduttore ed il transistore 
T2 è bloccato. La corrente di TI in que¬ 
sto caso contribuisce a ridurre la carica 
negativa dall’armatura di CI che non è 
collegata alla massa e a formare il fron¬ 
te crescente del segnale di uscita. Duran¬ 
te l’alternanza negativa il transistore TI 
è bloccato mentre T2 è conduttore; la 
corrente di quest’ultimo ricarica CI e 
determina il fronte lineare decrescente 
del segnale di uscita. 
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Fig. 9 - Schema di 
un generatore di se¬ 
gnali a transistori li¬ 
neari. 
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Se si desiderano avere dei segnali di 
durata differente è necessario dimensio¬ 
nare opportunamente il segnale di co¬ 
mando ed agire sui valori dei resistori 

La figura 10 si riferisce agli oscillo- 
grammi della tensione di uscita e della 
tensione di comando dei segnali a den¬ 
te di sega e dei segnali triangolari, rica¬ 
vati da un esemplare del suddetto gene¬ 
ratore. 

Il generatore in questione funziona 
correttamente soltanto su una impedenza 
elevata; per questo motivo è consigliabile 
far seguire ad esso uno stadio a collet¬ 
tore comune. 

Il valore della capacità di CI in pF 
deve essere calcolato mediante la for¬ 
mula: 

10^ I 

CI = - 

2 V... / 

nella quale I rappresenta la corrente in 
milliampere del transistore in stato di 
conduzione, f la frequenza in Hz del 
segnale di uscita, oppure del segnale 
di ingresso, che è la stessa cosa, 
Fampiezza massima del segnale di uscita 
in volt. 

Allo scopo di ottenere un segnale di 
uscita molto lineare è necessario sceglie¬ 
re dei transistori in cui parametro hn 
sia debole. L’autore dell’articolo suggeri¬ 
sce i’impiego di transistori al silicio da 
150 mW con — 40 o 50, ma precisa 
che è possibile impiegare anche dei tran¬ 
sistori al germanio. 

La frequenza di transizione dei tran¬ 
sistori dovrà essere compresa fra 1,5 e 
5 MHz. 

I diodi DI e D2 sono di qualsiasi tipo 
di uso generale mentre i due diodi Zener 
D5 e D4 dovranno essere adatti ad una 
tensione di stabilizzazione di 7,5-8 V e 
per una corrente dell’ordine di 10-25 mA. 


Sig. B. C. - Napoli 

Radioamatori e stazioni radiofoniche 

Il Regolamento delle Radiocomunica¬ 
zioni (UIT), per quanto concerne l’uso 
delle gamme di frequenza da 7000 a 
7100 khlz e da 7100 a 7500 kHz, è ab¬ 
bastanza esplicito, esso afferma infatti 
quanto segue. 

Considerando che: 

1} l’abbinamento nella stessa gamma di 
frequenze dei servizi di radioamatore e 
dei servizi di radiodiffusione non è au¬ 
gurabile ed è assolutamente da evitare. 

2) che è desiderabile che questi servizi 
abbiano delle attribuzioni mondiali 
esclusive. 

5) che la banda 7000 - 7100 kHz è at¬ 
tribuita in esclusività al servizio di ra¬ 
dioamatore nel mondo intero. 

4) che la banda 7100 - 7500 kHz è 
attribuita ai servizio di radioamatore 
nelle Regioni 1 e 5 ed al servizio di ra¬ 
diodiffusione nella Regione 2; 
decide: 

che la gamma 7000- 7100 kHz debba es¬ 
sere interdetta al servizio di radiodiffu¬ 
sione e che pertanto le stazioni di questo 
servizio devono cessare di trasmettere 
sulle frequenze di tale gamma. 


Decide inoltre che è convenumtc che 
fra una Regione e l’altra, i couegarncnti 
siano fatti nella gamma 7000-7100 kHz 
e che le amministrazioni facciano il pos¬ 
sibile affinché nella gamma 7100-7500 
kHz il servizio di radiodiffusione nelle 
Regioni 1 e 5 non provochi disturbo al 
servizio di radioamatore della Regione 2. 

Una sola osservazione da fare a quan¬ 
to sopra: il suddetto Regolamento è rite¬ 
nuto valido (ma non sempre...) dagli 
Stati che hanno aderito alla Conferenza 
di Ginevra e pertanto gli altri Stati che 
non hanno partecipato, per un qualsiasi 
motivo, a detta Conferenza ignorano tali 
norme con le conseguenze di cui il nostro 
lettore, e non solo lui, si rammaricano. 


Sig. MORETTO N. - Como 

Anomalie in un televisore - Variazioni 
di luminosità 

Il fenomeno da Lei segnalato per cui 
la luminosità dello schermo varia con 
continuità ma in modo irregolare, di mo¬ 
do che in taluni istanti lo schermo diven¬ 
ta ‘completamente scuro (specialmente 
la zona centrale che risulta più scura 
delle estremità superiore ed inferiore), 
è piuttosto raro. 

In figura 11 abbiamo disegnato parte 
del circuito inviatoci in esame. Secondo 
quanto ci ha comunicato risulterebbe 
che: 

1) Le tensioni presenti allo zoccolo del 
tubo catodico, ad eccezione della 
tensione di griglia schermo che varia 
allo stesso ritmo delle variazioni di 
luminosità, sono regolari. 

2) Nell’interno del tubo non è visibile 
alcun fenomeno di scintillamento. 

5} La tensione presente ai capi del po¬ 
tenziometro P5, che ha il compito di 
regolare la luminosità è costante. 

4) / resistori relativi a questa parte del 
circuito risultano efficienti e così pu¬ 
re il condensatore C8, da 5,5 nF, pro¬ 
vato mediante Vohmetro. 

5) Durante gli istanti in cui l’immagine 
è visibile essa risulta perfettamente 
stabile e simmetrica. 

Tenuto conto dei numerosi controlli 
da Lei effettuati è evidente che Tincon- 



l'ig. lU - Oscillogrammi relativi al gene¬ 
ratore di figura 9. In allo segnali a den¬ 
te di sega, in basso segnali triangolari. 


Q 



Fig. 11 - Sezione relativa al controllo di 
luminosità di un televisore. 


veniente quasi certamente è da attribui¬ 
re al condensatore C8, che è stato con¬ 
trollato a freddo, mentre sotto tensione 
presenta senz’altro delle fughe intermit¬ 
tenti per cui anche la tensione applicata 
alla griglia schermo è intermittente. 
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Fig. 12 - Oscillatore a 
quarzo da 100 kHz a 
100 MHz. Per il valore 
dei condensatori vedere 
il testo. 


Sig. TRAVERSO P. - Genova 
Oscillatore a transistori a quarzo 

In figura 12 è disegnato lo schema 
elettrico relativo ad un oscillatore di 
tipo capacitivo in cui si utilizza il tran¬ 
sistore TI ed il quarzo O, per determi¬ 
nare la frequenza di oscillazione del cir¬ 
cuito. Lo stadio successivo, di cui fa 
parte il 'transistore T2 ha le funzioni di 
separatore allo scopo di consentire il 
prelievo del segnale AF a bassa impe¬ 
denza. L’insieme può funzionare cor¬ 
rettamente fino a delle frequenze delVor- 
dine di 100 MHz. 

/ due transistori TI e T2 sono uti¬ 
lizzati con collettore comune a colle¬ 
gamento diretto. Il segnale AF può es¬ 
sere prelevato in due punti: a bassa im¬ 
pedenza sull’emettitore di T2, cioè alla 
uscita n. 1, ed alta impedenza sulla 
base dello stesso transistore, uscita n. 2. 

Il valore dei condensatori del circui¬ 
to divisore di tensione capacitivo C2 - 


C5 dovrà essere adeguato aWordine di 
grandezza della freouenza desiderata: 
200 pF per 1 MHz, 20 pF per 10 MHz, 
10 pF e meno se le frequenze sono su¬ 
periori ai 30 MHz. 

L’oscillatore può essere modulato in 
ampiezza applicando il segnale all’en¬ 
trata. L’ampiezza di questo segnale non 
dovrà superare 1 V. 

1 due transistori sono dello stesso ti¬ 
po e saranno scelti in relazione alla 
frequenza. La loro frequenza fi do¬ 
vrà essere almeno quattro o cinque vol¬ 
te maggiore quella di funzionamento. 
A titolo di esempio precisiamo che po¬ 
tranno essere impiegati dei transistori 
AF136 o AF137 fino alle frequenze di 
4 o 5 MHz, AF 114 o AF117 fino a 
10 MHz e AF121 fino a 50 MHz e così 
via. 

Questo oscillatore funziona regolar¬ 
mente con una larga gamma di tensioni 
che può essere estesa da 1,5 V a 9 V. 


Sig. GRIPPA M. - Firenze 
Filodiffusione e programmi radio stereo 

/ programmi per filodiffusione sono 
trasmessi attualmente nelle seguenti cit¬ 
tà: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Ge¬ 
nova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, 
Torino, Trieste e Venezia e probabilmen¬ 
te saranno estesi ad altre città. 

La filodiffusione offre un ascolto asso¬ 
lutamente privo di disturbi per il fatto 
che il programma giunge all’utente via 
filo e precisamente attraverso i cavi te¬ 
lefonici. 

L’uso del telefono è indipendente dal 
servizio di filodiffusione, la quale at¬ 
tualmente può essere estesa anche a co¬ 
loro che sono titolari di un impianto 
duplex. 

Per installare un impianto di filodif¬ 
fusione è necessario rivolgersi ai radio- 
rivenditori oppure direttamente alla So¬ 
cietà Italiana Esercizio Telefonico (SIP). 
L’installazione, per gli utenti che sono 
abbonati alla radio o alla televisione, 
costa Lire 6.000, che devono essere ver¬ 
sate all’atto della richiesta di allaccia¬ 
mento, mentre il canone di abbonamen¬ 
to è di L. 1.000 trimestrali che vengono 
addebitate sulla bolletta del telefono. 

Oltre ai tre normali programmi radio, 
è possibile l’ascolto di altri due canali: 
il IV, dedicato alla musica seria, ed il 
V per la musica leggera. Fra le ore 15,30 
e le 16,50 sul IV canale è irradiato un 
programma stereofonico. 

Attualmente, a titolo sperimentale, 
programmi stereofonici sono trasmessi 
via radio dai trasmettitori stereo a mo¬ 
dulazione di frequenza di ROMA su 
100,3 MHz; di MILANO su 102,2 MHz; 
di TORINO su 101,8 MHz e di NAPOLI 
103,9 MHz alle ore 10 - 15,30 - 21. 
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FABBRICA STRUMENTI 
E APPARECCHI ELETTRICI DI MISURA 








VIA GRADISCA, 4 
TELEFONI 30.52.41/47 
30.80.783 
20151-MILANO 


DEPOSITI IN ITALIA ; 

BARI - Biagio Grimaldi 
Via Buccari, 13 

BOLOGNA - P.l. Sibani Attilio 
Via Zanardì, 2/10 
CATANIA - RIEM 

Via Cadamosto, 18 

FIRENZE - Dr. Alberto Tiranti 
Via Frà Bartolomeo, 38 


TORINO - Rodolfo e Dr. Bruno Pomè 
C.so D. degli Abruzzi, 58 bis 
PADOVA - Luigi Benedetti 
C.so V. Emanuele, 103/3 
PESCARA - P.l. Accorsi Giuseppe 
Via Tiburtìna, trav. 304 
R01V1A - Tardini di E. Cereda e C, 
Via Amatrice, 15 


GENOVA - P.l. Conte Luigi 
Via P. Saivago, 18 






























brevetti 


Chi desidera copia dei suddetti brevetti 
può acquistarla presso l’ufficio Brevetti 
ING. A. RACHELI & C. - Viale San Mi¬ 
chele del Carso, 4 - Milano - telefoni 
468914 -'486450. 


n. 799.931 

Metodo ed apparecchio per la forma¬ 
zione di materiali conduttori mediante 
energie ottenute su un campo magne¬ 
tico variabile. 

GENERAL DYNAMICS CORP. 

A N.Y. U.S.A. 

n. 799.935 

Materiali foto sensibili a un compo¬ 
nente a stampa rapida. 

GENERAL ANILINE FILM CORP. 

A N.Y. USA 

n. 799.936 

Materiale per foto stampa in forma di 
diazotipo a due componenti. 

C.S. 

n. 799.944 

Foglio di alluminio di elevata capacità 
per condensatori elettrolitici e relativo 
metodo di produzione. 

MAONETEX LTD. A HARLINGTON 
MIDDLESEX G B. 

n. 799.975 

Valvola ad alta potenza per bassa ten¬ 
sione. 

N.V. FABRIK VAN ELECTRISCHE 
APPARATEN VOORHEEN F. 
HAZEMEIJER UND CO. 

A HENGELO P.B. 

n. 800.082 

Parafulmine radioattivo aH’americium 
241 di ionizzazione. 

GENERAL PROTECTION 
ESTABLISHMENT A VADUZ 

n. 800.154 

Conservazione dell’energia termica dei 
reattori nucleari. 

ESSO RESEARCH AND ENGINEERING 
CO. A ELIZABETH N. J. USA 

n. 800.197 

Apparecchio stereoscopico a raggi X. 
GENERAL ELECTRIC CO. 

A SCHENECTADY N.Y. USA 


n. 800.200 

Dispositivo di introduzione di pellicole 
radiografiche esposte in una macchina 
di sviluppo fissaggio ed asciugatura. 
HOPE HENRY A HUNRINGDON 
VAILEY PENN. USA 

n. 800.233 

Apparecchio per eseguire fotoriprodu¬ 
zioni ad esempio fotocopie di docu¬ 
menti o simili. 

INTERNATIONAL POLAROID CORP. A 
JERSEY CITY NEW JERSEY USA 

n. 800.277 

Strato fotosensibile per fotografare 
sensibilizzato con composto azolici. 
AGFA GEVAERT AKT A 
LEVERKUSEN GERM. 

n. 800.306 

Materiale fotografico a strati per il 
processo di sbianca dei colori al¬ 
l’argento. 

AGFA GEVAERT AKT. 

A LEVERKUSEN GERM. 

n. 800.414 

Perfezionamento nelle macchine per 
fotocomposizione. 

MOBYO MORISAWA A AKASBI CITY 
HYOGO GIAPP. 


n. 800.416 

Metodo e materiale per lo sviluppo di 
immagini fotografiche. 

MINNESOTA MINING AND 
MANUFACTURING CO. A 
ST. PAUL MINNESOTA USA 

n. 800.449 

Perfezionamento nei trasduttori elettro- 
meccanici quali microfoni o altoparlanti 
di tipo piezoelettrico. 

MOTOROLA INC. A FRANKLIN PARK 
ILLINOIS USA 


n. 800.454 

Cella elettrochimica senza separazione 
meccanica del depolarizzante catodico 
dall'anodo. 

AMERICAN CYANAMID CO. 

A WAYNE N. J. USA 

n. 800.456 

Procedimento e dispositivo per la ri- 
produzione elettrografica di documenti. 
CANTARANO MARCUS A THIAIS 
FRANCIA 


n. 800.469 

Materiale di copiatura fotosensibile. 
KALLE AKT. A WIESBADEN 
BIEVRICH GERM. 


n. 800.511 

Dispositivo e procedimento per la ese¬ 
cuzione di reazioni elettrochimiche. 
BADISCHE ANILIN UND SODA 
FABRIK AKT. A LUDWIGSHAFEN 
RHEIN GER. 


n. 800.567 

Macchina per l’esposizione a raggi ul¬ 
travioletti. 

NE JACKTES CORP. A LONG ISLAND 
CITY N.Y. USA 


n. 800.574 

Giunto perfezionato per cavi elettrici a 
fluido. 

BRITISH INSLILATED CALLENDERS 
CABLS LTD. A LONDRA 


n 800.607 

Metodo e apparecchio per formare una 
guarnizione stampata dì tenuta intorno 
alla giunzione di due parti metalliche. 
HER MAJESTY S POSTMASTER 
GENERAL A LONDRA 
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TC-127 SONY 
REGISTRATORE STEREO 

A CASSETTA 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

Alimentazione: 

univers. c.a. 50/60 Hz 
Potenza assorbita: 11 W 

Sistema: 2 tracce mono - 4 stereo 
Velocità di scorrimento del nastro: 

4,8 cm/s 

Standard nastro: cassette 

Risposta di frequenza: 

30-^12.000 Hz 
Rapporto segnale/disturbo: 

> 48 dB 

Fluttuazione frequenze 
basse ed elevate: 

< 0,2% (WRMS) 

Ingressi: 

2 microfoni a basse impedenze 
sensibilità massima 

0,2 mV (- 72 dB) 
2 ausiliari impedenza 560 kCt 
sensibilità massima 

35 mV (- 27 dB) 
Connettore rec/pb impedenza 

3,9 

sensibilità 17 mV (— 33 dB) 

Uscite: 

2 di linea impedenza 100 kCt 
livello 0,775 V (0 dB) 


Connettore rec/pb impedenza 

8,2 Uì 

livello 0,69 V (-1 dB) 
Cuffia stereo: 8 12 

livello 31 mV ( — 28 dB) 

Semiconduttori: 

15 transistori al silicio - 7 diodi 
Dimensioni: 400x97x218 mm 

Peso: 4,8 kg 


a SONY, con la realizza¬ 
zione della nuova piastra 
TC 127, apre una nuova 
era nel campo della registrazione 
HI-FI su cassette. 

Compatta e massiccia di costru¬ 
zione, a 4 piste stereo o 2 mono, la 
piastra TC 127 unisce, all’aspetto 
professionale, la semplicità di uso. 


AUX IN 


L-CH 



Fig. 1 - Schema a blocchi del registratore stereo a cassetta modello TC-127 Sony. 
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Fig. 2 - Schema elettrico del registratore Sony TC-127. I valori dei resistori e dei condensatori, salvo diversa precisazione sono indicati rispettivamente in Fi e in \iF. 
I valori di tensione sono stati misurati con un voltmetro c.c. da 20 kFì/V in riproduzione senza segnale in ingresso. I valori di tensione in registrazione sono indicati 
fra parentesi ( ). 


































































































































































































































Coperchio vano portacassetta 

Contametri 

Spia luminosa scorrimento nastro 
Espulsore della cassetta 


Tasto di riavvolgimento 
Tasto di arresto 
Tasto di avvio 
Tasto di avanzamento rapido 
Tasto di registrazione 



Indicatori di livello 


Regolatori del volume 
di registrazione 


Interruttore di acceso-spento 


Presa cuffia 

Prese ingressi microfoni 

Interruttore del controllo 
automatico 

Tasto di arresto momentaneo 



Fig. 5 - Disposizione dei comandi e delle prese del nuovo registratore stereo a cassetta TC 127 Sony. 


I controlli di livello di incisione, 
seguendo un nuovo concetto costrut¬ 
tivo, sono ottenuti con potenziome¬ 
tri a cursore, di tipo professionale, 
per consentire variazioni di livello 
assolutamente precise e assai rapi¬ 
de: condizioni indispensabili per 
operazioni di mixaggio. 

Altra innovazione è l’inserimento 
di un circuito di controllo automati¬ 
co di guadagno (LIMITER) che 
può essere incluso o escluso da ap¬ 
posito commutatore. Questo circui¬ 
to mantiene costante l’ampiezza del 
segnale applicato, variando automa¬ 
ticamente il guadagno del preampli¬ 
ficatore, ed evita così qualsiasi er¬ 
rore di predisposizione di livello di 
registrazione, e le conseguenti di¬ 
storsioni. 

L’inserimento, poi, del doppio 
strumento di misura consente il con¬ 
trollo continuo dei livelli di regi¬ 
strazione dei due canali. 


Record 



(p 


^ (p <p (p 


MIC®-[V 


p-'— p—©LINE OUT 
fìl06 » 

/--VvWV - 


fllOl ' fllQ5 f Qim / flios Qi 06 , 

[p- 


; CONNECT ONLY WHEN MEASURING THE LEVEL AT0. 
LIMITER SW ; OFF. 




Fig. 4 - Diagramma del livello di registrazione del Sony TC-127. 
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La testina di registrazione, di 
nuova realizzazione, permette di 
sfruttare al massimo le possibilità 


dinamiche delle cassette, consen¬ 
tendo registrazioni lineari e quindi 
ad alta fedeltà da 30 a 12.000 Hz. 


Naturalmente i circuiti sono rea¬ 
lizzati con semiconduttori al silicio, 
che permettono amplificazioni ultra 
lineari e fattori di rumore bassis¬ 
simi. 

Un dispositivo di estrazione auto¬ 
matica della cassetta riduce al mi¬ 
nimo i tempi di operazione, mentre 
il contametri automatico permette 
di controllare velocemente i punti di 
registrazione. 

Altra innovazione è l’inserimen- 
to di una spia luminosa ad intermit¬ 
tenza che indica lo scorrimento e 
la fine del nastro. 

Le cassette per la piastra TC 127 
sono standard di tipo internaziona¬ 
le, reperibili ovunque, sia allo stato 
vergine che pre-registrate. E’ per 
altro consigliabile impiegare cas¬ 
sette speciali SONY tipo Hh per 
alta fedeltà, distribuite dalla G.B.C. 
e presso i migliori rivenditori con 
i seguenti numeri di catalogo: 
C60 HE = SS/0700-21, C90 HE ^ 
= SS/0701-21, C120 HE 

^ SS/0702-2L 


non perdete 
il SONY* 



DISPOSITIVO 
DI SICUREZZA 
PER AUTOMOBILE 

Il prototipo di un’api-nirecchici- 
tura che permette al guidatore di^ 
conoscere l'esatta situazione dei 
veicoli che lo seguono, è staio 
realizzato dalla Sylvania Electiic 
Products Ine. L'apparecchio, co¬ 
struito per essere installato nel 
gruppo delle luci posteriori di un 
veicolo, avverte automaticamente 
il guidatore quando un veicolo 
si sta avvicinando nella zona cieca 
posteriore destra o sinistra. Il ri¬ 
velatore ultrasonico risponde al^ 
rumore prodotto dai motori e dai 
pneumatici. Quando rivela un 
veicolo viaggiante ad almeno 
60 km/h e che, si trova ad alme¬ 
no 7,5 m, fa accendere automati¬ 
camente una spia luminosa. Que¬ 
sto dispositivo è particolarmente 
utile in caso di nebbia o pioggia 
quando il guidatore per cambiare 
corsia deve essere pienamente al 
corrente della situazione intorno 
alla sua auto. Attualmente sono 
ancora in corso gli esperimenti, 
la Sylvania ha annunciato che pre¬ 
sto presenterà l'apparecchiatura a 
tutte le maggiori case automobi¬ 
listiche. 
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AMPLIFICATORE 

TOALIMENTATO 


DI FACILE 
APPLICAZIONE 
SUL 

TELEVISORE 
STESSO 


I AMPLIFICA 

5 VOLTE 
IL SEGNALE TV 


REALIZZATO IN UN UNICO CONTENITORE IN TRE MODELU: 


Mod. TRA 
Entrata-Uscita 
75-300 n 


VHP I Banda 
FM II Banda 
VHP III Banda 
UHF IV Banda 
UHFV Banda 


PRESULI, 


NA/0780-00 
NA/0790-00 
NA/0800-00 
N A/0810-00 
NA/0811-00 


Mod. TRA-DM 
Demiscelato 
Entrata 75 fi 
Uscita 300 il 

Mod TRA-75/P 

Passante 

Entrata-Uscita 75 il 


VHP I Banda 
VHP MI Banda 
UHF IV Banda 
UHFV Banda 

VHP I Banda 
VHP III Banda 
UHF IV Banda 
UHFV Banda 


s. r. I. C.so Sempione, 48 - 20154 MILANO 


N A/0812-00 
N A/0813-00 
N A/0814-00 
NA/0815-00 

N A/0816-00 
N A/0817-00 
N A/0818-00 
N A/0819-00 


REPERIBILI PRESSO tUTTI I PUNTI DI VENDITA DELL’ORGANIZZAZIONE G.B.C. 














































Questa è una delle più efficienti sale di montaggio del mondo; essa è 
tipica della produzione Thorn-AEI di Rochester o Sunderland. Qui, una 
scrupolosa progettazione dei cicli di lavorazione, assicura che gli 
elettrodi che costituiscono la valvola siano tenuti in relazione perfetta 
gli uni con gli altri fino dal momento in cui vengono montati da ope¬ 
ratori aitamente specializzati. 

In una valvola di moderna concezione, come la « Brimar » PC 86, la 
distanza fra 'la griglia e il catodo è controllata con una precisione di 
± 5 micron. Questa precisione si rende indispensabile per ottenere 
un perfetto funzionamento in UHF, e può essere raggiunta solamente 
con l'ausMio delle più recenti macchine e della tecnica più avanzata, 
frutto di tanti anni di esperienza. 

Per un alto e duraturo funzionamento, per una maggior sicurezza di 
esercizio, impiegate valvole Brimar. 







organizzazione G.B.C. in Piemonte 


PER CONOSCERE 


LA NOSTRA "RETE” 


Di nonna siete voi che venite, 
personalmente o metaforicamente, 
a trovarci, nei nostri magazzini, og¬ 
gi siamo noi, tutti noi che formiamo 
la «G.B.C. del Piemonte» che... in¬ 
vadiamo la Vostra casa. 

Veniamo con due scopi: offrirvi 
la rivista «Sperimentare-Selezione 
di Tecnica Radio TV» e fare quat¬ 
tro chiacchiere amichevolmente con 
Voi fuori dal solito ambiente, in un 
momento di calma, di relax, lontani 
dagli apparecchi in prova, dalle cas¬ 
settiere ossesionanti, dagli squilli 
del telefono importuno. Perché, cer¬ 
tamente lo avete notato anche Voi, 
ogni volta che in negozio, nostro o 
vostro, si pensa di scambiare due 
parole in pace con un amico, capi¬ 
tano i più impensati impedimenti. 

Tutti i lettori di queste righe san¬ 
che cosa è la G.B.C. Italiana, ma 
forse non tutti conoscono nel modo 
esatto quali siano effettivamente gli 
scopi della G.B.C. ed i programmi 
di realizzazione in campo nazionale 
e più specificatamente nella nostra 
regione. 

Vorremmo, in questo nostro pri¬ 
mo incontro, soffermarci sul campo 
d’azione della G.B.C. ossia richia¬ 


mare la Vostra attenzione sul nu¬ 
mero e la quantità degli articoli 
trattati, sul continuo rinnovo ed 
adeguamento degli articoli stessi, 
sullo sforzo intenso di approvvigio¬ 
namento (anche se qualche volta 
dobbiamo sentire la «santa» frase: 
ma qui non c’è mai niente); a tale 
proposito richiamiamo la Vostra at¬ 
tenzione sul nuovo volume del cata¬ 
logo G.B.C. «Componenti Elettroni¬ 
ci H-0 ’71 » - volume che raccoman¬ 
diamo in special modo ai tecnici 
TV ed ai riparatori in genere, agli 
antennisti ed agli installatori di au¬ 
toradio. 

Di pari passo con il progressivo 
aggiornamento ed ampliamento nel 
campo dei componenti, anche nel 
settore del prodotto finito v’è un 
continuo sviluppo, basti pensare al¬ 
le due maggiori case rappresentate: 
SONY e BSlO, oltre alla rinnovata 
gamma TV e radio. 

Ma lo sviluppo della G.B.C. è 
anche estensivo. Seguendo una po¬ 
litica comune in campo nazionale, 
il Piemonte continua la creazione di 
punti di vendita per la comodità di 
rifornimento della clientela, rapidi¬ 
tà di servizio, contatto umano. 


di Mario Bessone 


Dopo la formazione dei primi 
centri provinciali di Novara - Novi 
Ligure - Biella - Aosta, ecco che si 
è dovuto ricorrere a sdoppiamenti, a 
suddivisioni di zona per rendere 
sempre più facile il rapporto fra 
venditore e cliente - ed ecco sorgere 
a Torino la filiale di via Chivasso 
seguita poi dal punto di vendita di 
via Pollenzo, poi Alessandria, spo¬ 
stamento della sede di Novara ed 
ancora punti di vendita a Cuneo, 
Pinerolo, fvrea. 

E lo sforzo continua e continuerà 
perché siamo convinti di avere tan¬ 
ti amici che non possono venire a 
noi ogni qual volta lo vorrebbero a 
causa del dinamismo crescente della 
vita di oggi e allora cerchiamo noi, 
sfruttando questo stesso dinamismo 
di renderci sempre più utili nel ser¬ 
vizio della Clientela. 

Ecco quindi, in sintesi, quale è lo 
scopo principale della G.B.C.: esse¬ 
re sempre all’avanguardia nel cam¬ 
po dei componenti elettronici, di¬ 
stribuire prodotti finiti di alta qua¬ 
lità, essere il più possibile «vicina» 
al cliente non solo con la propria 
assistenza, ma anche chilometrica¬ 
mente. 
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OBIETTIVO 
CURIOSO 
SULLA G.B.C. 
TORINO 
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IL TRIBUTO DI UN AMICO 

Vedere su un bollettino di vita commerciale una firma che si noia 
frequentemente in ben diversa sede, come quella di un commentatore di 
avvenimenti sportivi su uno dei principali quotidiani d'Italia, è un fatto 
che merita una spiegazione. Si tratta — perché negarlo? — di un tributo 
di amicizia da parte di chi si sente ormai legato, al di là di qualsiasi 
interesse personale, alle fortune di una sigla che tanta parte ha avuto nella 
sua formazione giornalistica. 

La G.B.C. torinese ed io siamo cresciuti, si può dire, insieme. Dieci 
anni fa la mia carriera di critico pugilistico era ancora in formazione, a 
quelVepoca anche Carlo Restelli stava lottando per estendere il campo 
della sua attività di concessionario e portarla al vertice encomiabile di 
ora. Il comune denominatore che ci ha uniti è stato il pugilato: la G.B.C. 
di Torino, decisa a fare della boxe il più importante veicolo del suo 
lancio pubblicitario, aveva bisogno di un capo ufficio stampa ed io — 
così disse chi consigliò il mio nome a Restelli — ero l’uomo adatto. Si 
iniziò in quel modo una collaborazione che chi ama la boxe non può 
non ricordare con una punta di nostalgia: il nome della G.B.C. fu per 
qualche anno legato a tutta una serie di manifestazioni pugilistiche ad 
alto livello imperniate sui nomi di Burruni, Miranda, Benvenuti, Mazzim 
ghi, Moraes eccetera e che culminarono nella sfida Visintin-Leveque del 
22 maggio 1964, il primo campionato d'Europa di boxe che fosse mai 
stato disputato a Torino. 

La passione e l'entusiasmo di Carlo Restelli, il fedele, caparbio impegno 
di chi scrive furono alla base — credetelo, non è immodestia — della 
riuscita di un'attività che è stata utile ad entrambi: ho la presunzione di 
credere che la G.B.C. mi conservi gratitudine per l'apporto che l'ufficio- 
stampa della boxe ha dato allo sviluppo pubblicitario della ditta, ed io 
stesso sono grato alla G.B.C. per avermi consentito, impegnandomi intera¬ 
mente in un campo sovente durissimo, di accelerare la mia maturazione 
come giornalista. E soprattutto sono grato a Carlo Restelli per aver 
sempre rispettato la mia indipendenza di giudizio, anche quando ciò 
poteva contrastare con i suoi interessi di impresario sportivo: nessun 
capo ufficio stampa — posso apertamente dichiararlo — ha mai goduto 
della libertà assoluta di cui ho goduto io. 

Ora quel periodo di gloria è purtroppo finito da un pezzo, la boxe 
professionistica non entra più nei programmi pubblicitari della G.B.C. in 
Piemonte, che si è orientata sul meno impegnativo appoggio indiretto ad 
altri settori dello sport, come il baseball, il ciclismo minore, la boxe 
dilettantistica. 

Carlo Restelli ed io non abbiamo più quindi un rapporto continuativo di 
lavoro ma io sono rimasto un amico, per lui e per quanti vivono 
nell'orbita della G.B.C. Ne sono onorato e sono lieto che il signor Restelli, 
pregandomi di dargli una mano nella coordinazione di questo «inserto» 
periodico, mi abbia offerto una occasione di dimostrarlo. Quando me ne 
ha parlato, Restelli mi ha detto: «Sarà un'occasione per essere un po' 
più vicini, come in passato». Ne sono lieto perché, credetemi, in G.B.C. 
io sono ormai a casa mia, Gianni PIGNATA 



NOTE SPICCIOLE 
DAL PIEMONTE 

IL REGISTRATUTTO 


— FIOCCO AZZURRO - Silvcmci 
Vigna, una delle più anziane com¬ 
messe della G.B.C. Torino, spo¬ 
sata al Sig. Romano Giuliano 
Albo, ha dato alla luce il 5 gen¬ 
naio scorso il primogenito, cui è 
stato imposto il nome di Walter. 

Un modo piuttosto simpatico di 
festeggiare i dieci anni di servi¬ 
zio in G.B.C. Alla simpatica Sil¬ 
vana le congratulazioni e gii au¬ 
guri di tutti i coiieghi della «rete» 
G.B.C. piemontese. 

~ TORNEO DI CALCIO - / 
dipendenti della G.B.C. di Novi 
Ligure, guidati dal dinamico si¬ 
gnor Carrea, hanno formato una 
squadra di calcio ed hanno parte¬ 
cipato al torneo «Città di Novi». 
E questo è niente: hanno vinto la 
competizione, dominando tutti gli 
avversari. Complimenti. 
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PUNTI 

DI VENDITA 
DELLA 

ORGANIZZAZIONE 
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IN ITALIA 


92100 AGRIGENTO 
ISlo q. ALESS ANDRIA 
60100 

11100 AOSTI 
5210 
7012 

32100 BELLUNO 
24100 ffiEROAlO I 

i— 

13051 BlELl! 

40122 BdCed 
40128 BOLOC 
39100 BOLZANO 
25100 BRESCIA 
09100 CAGLIARI 
93100 CALTANISSETTA 
81100 CASERTA 
21053 CASTELLANZA 
95128 CATANIA 
20092 CINISELLO B. 
62012 CIVITANOVA M. 
26100 CREMONA 
72015 FASANO 
44100 FERRARA 
50134 FIRENZE 
47100 FORLÌ’ 

16124 GENOVA 
16132 GENOVA 
34170 GORIZIA 
58100 GROSSETO 
18100 IMPERIA 
10015 IVREA 
19100 LA SPEZIA 
22053 LECCO 
57100 LIVORNO 
62100 MACERATA 
46100 MANTOVA 
98100 MESSINA 
30173 MESTRE 
20124 MILANO 


NAPOLI 

NOVARA 

NOVI LIGURE 

PADOVA 

PALERMO 

PARMA 

PAVIA 

PERUGIA 

KMRO 

FoCARA 

PMC^ZA 

PIST^ 

PORDEr<^E 

PRATO 

ragÙsa** 

RAVENNA 


REGGIO EMILIA 
RIMINI 

ROMA 
ROMA 
ROVIGO 
S. B. DEL TRONTO 
S. DONA’ DI PIAVE 
SAN REMO 
SIENA 
TERNI 
TORINO 
TORINO 
TRENTO 
TREVISO 
UD1^ 

VERONA 
E^IO 
VICENZ^ 


Via Mu 


Via G. Cantoni. 7 
Viale Monte Kosica, 204 
Via C. Porzio. 10/A 10/B . 

Via Baluardo Quintino Sella. 32 
Via Amendola. 25 
Via Alberto da Padova 
Piazza Casteinuovo. 48 
Via Alessandria. 7 
Via G. Franchi. 10 
Via Bonazzi, 57 
Via Verdi, 14 
Via Guelfi, 74 
Via IV Novembre, 58/A 
Viale Adua, 132 
Via S. Caterina, 2 
Via F. Baldanzi 16/18 
Via Ing. Migliorisi, 27 
[Te^Baraèga, 56 
Viale chele, 5/EF 

Via Paolo V^rtìftase, 16 
Viale Carnaro. 1^ 
telale Dei Quattro Venl®2/ 

I Largo P. Frassinetti, 12rT3-| 
Corso del Popolo, blf 
Sviale De Gasperi. ^-4-6 
Pm^^’’4ìfezo, 30 

Via Martini della 75/77 

Viale Sardina, 11 
Via Porta S.Ntogelo. 23 
Via Nizza, 34 
Vìa Chivasso., 

Via Madruzzk 29 


ìlano 

ENA 


i, 26 
elio Saffi, 1 
mini, 20 
e Zovetto, 65 


- .Via della Vittoria, 91 


etti 


40 


eri 


ravaggio 

\medeo. 


Palazz 


10/A 


- Via Lombara 

- Piazza Cristd 

- Via Naviglio 

- Via Manzoni, 

- Via R. Settimo,'^ 

- Via C. Colombo, 

- Viale Lombardia, 59 

- Largo Rosolino Pilo, 30 

- Viale Matteotti, 66 

- Via G. Leopardi, 12 

- Via Del Vasto, 5 
Roma, 101 

. 99 

ilanesi, 28/30 
re, 47 

Varagine, 7/8r 
- 23/i/r 
ia, 191 
n, 47 

hi - Palazzo G.B.C. 
ercelli, 53 
me, 18 

- Via Don Pozzi, 1 

- Via Della Madonna, 48 

- Via Spalato, 48 

- Piazza Arche, 8 

- Piazza Duomo, 15 

- Via Cà Rossa, 21/B 

- Via E. Petrella, 6 



organizzazione G.B.C. 
nelle Tre Venezie 



Dovunque c’è un radiotecnico o un rivenditore nelle tre Venezie, là porteremo la nostra organizzazione 
per servirlo. Questo è il proposito che deve essersi fatto il Sig. Guido Caldironi nel 1956, quando insediò 
il primo punto G.B.C. a Padova. 

In questa pagina sono presentati due grafici che non richiedono commenti. Quindici anni di incontri e di 
sviluppi commerciali coi principali mercati vi si snodano, mostrando il loro sviluppo. 

Alla dinamica di Caldironi ha corrisposto il consapevole entusiasmo delle città venete 



Con Tappoggio dei rivenditori locali, nel 1970 la 
Tre Venezie, ha partecipato alle manifestazioni di: 

VILLAFRANCA 
ISOLA DELLA SCALA 
CONSELVE 
ADRIA 

MESTRE - Sede G.B.C. 

VERONA - Sede G.B.C. 


G.B.C. Electronics, Organizzazione di vendita per le 


DAL 28 AL 30 GIUGNO 1970 
DAL 22 AL 29 I.UGLIO 1970 
DAL 23 AL 30 AGOSTO 1970 
DAL 4 ALLTl OTTOBRE 1970 
DAL 27 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 1970 
DAL 20 AL 27 OTTOBRE 1970 


Si è svolta la 3^ edizione della «MOSTRA DELL’ELETTRONICA» con una partecipazione di pubblico note¬ 
vole: 13.000 persone circa nella prima Sede e 12.000 circa nella seconda. 

Per il 1971 il programma è ancora più ambizioso. Numerose sono le richieste di affezionati rivenditori che, 
aderendo alle iniziative RAI e locali, sono desiderosi di avere la G.B.C. a fianco per sempre meglio impostare 
il comune lavoro. 
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SPORT 

TRE VENEZIE 


BOXE ■ La «Padova G.B.C. Ring» 
ha forgiato un nuovo campione: 
CORRADO DALLA ROSA. Più 
volte chiamato nella nazionale dei 
dilettanti, ha partecipato con suc¬ 
cesso ad incontri negli Stati Uniti, 
in Cecoslovacchia, in Jugoslavia, 
in Canada, in Bulgaria ed a molti 
altri in Italia. 

E' una vera promessa per il 
nostro pugilato. 

Si è costituita una Società spor¬ 
tiva sotto la presidenza del Sig. 
Paolo Vitasana della G.B.C. Udine, 
alla quale è stato assegnato il nome 
«G.B.C.-Est». 

Questa Società professionistica 
annovera pugili di valore come 
Vodrig e Battistutta, e si è già im¬ 
posta in numerosi incontri organiz¬ 


zati dal Manager Bernardinello del¬ 
la G.B.C. di Trieste. 

CICLISMO - AlL intramontabile 
trentino Aldo MOSER e al capi¬ 
tano Rudy ALTIG, la G.B.C. ha 
affiancato un nome di valore: il 
giovane LIEVORE di Vicenza che 
saprà tenere alta la bandiera della 
Società. 

KARATÉ - Per iniziativa delLorga- 
nizzazione G.B.C. si è svolta la 3^ 
manifestazione interregionale a Pa¬ 
dova con il «TROFEO CITTA’ 
DI PADOVA». 

La manifestazione, come tutte le 
altre sostenute dalla G.B.C., ha 
avuto pieno successo. La «Samurai 
Dojo» ha avuto la possibilità, con 
il maestro ROSSATO e tutti i suoi 
allievi, di raccogliere una brillante 
affermazione. 
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L* indimenticato Leandro Faggin, più volte iridato 
pistard padovano. 
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organizzazione G.B.C. 
in Toscana 


CONCESSIONARIO - ANDREI CARLO 
DIRETTORE ALLE VENDITE - ANDREI ANDREA 



o scillatori 
T ransistori 
T ester 
Ondametri 

P otenziometri 
U tensili 

N astri magnetici 
T rasformatori 
I nterruttori 

D iodi 
I mpedenze 

V alvole 
E strattori 
N uelei 
D issipatori 
I nterfonici 
T estine 
A mplificatori 

Giradischi 
B obi ne 
Condensatori 

I nduttanze 
N eon segnalatori 

T erminali 

Oscilloscopi 

S catole di montaggio 

C inescopi 

Altoparlanti 

Nastri adesivi 

Antenne 
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1 ' FIRENZE - Particolari degli interni del magazzino 
di vendita. Via Gaetano Milanesi n. 28/c. 
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2 - FIRENZE - Particolari degli interni del magazzino 

di vendita. Via Gaetano Milanesi n. 28/c. 

3 - AREZZO - Magazzino di vendita: Via Michelangelo 

da Caravaggio, n. 10/20 - Filiale del Concessionario 
ANDREI Carlo - Direttore di vendita: Riceputi 
Benito. 

4 - PISTOIA - Magazzino di vendita: Viale Adua n. 132 - 

Concessionaria FABBRINI Luisa - Direttore di 
vendita: Stilli Augusto. 

5 - VIAREGGIO - Magazzino di vendita: Via Rosmini, 

n. 19 - Concessionaria VIVARELLI Uva - Direttore 
di vendita: Fabbrini Mauro. 

6 - LIVORNO - Magazzino di vendita: Via della 

Madonna n. 48 - Filiale del Concessionario ANDREI 
Carlo - Direttore di vendita: Meucci Enrico. 

7 - GROSSETO - Magazzino di vendita: Via Oberdan, 

n. 47 - Concessionario e Direttore di vendita: 
ARANCIO Salvatore. 

8 - PRATO - Magazzino di vendita: Via F. Baldanzi, 

n. 16/18 - Concessionario e Direttore di vendita: 
BARBAGLI Carlo. 

9 - SIENA - Magazzino di vendita: Viale Sardegna, n. 11 

Concessionario CIOPPI Carlo - Direttore di vendita: 
M. Gloria Cioppi. 
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OGGI LA «GaB.Gi» 
IN TOSCANA 
È PIÙ VICINA A VOI! 

PER SODDISFARE LE ESIGENZE CRESCENTI COL PROGRESSO TECNICO PER IL REPERIMENTO 
DI APPARECCHIATURE E COMPONENTI ELETTRONICI, OTTO PUNTI DI VENDITA SONO A 
VOSTRA DISPOSIZIONE A. 

FIRENZE. AREZZO, LIVORNO, PISTOIA, VIAREGGIO, GROSSETO, SIENA. 


La nostra organizzazione è la migliore garanzia! 


VISITATE 

TROVERETE 

CONSTATATE 

CONFRONTATE 

PROGRAMMATE 

SERVITEVI 

IMPIEGATE 

SPERIMENTATE 


CONSULTATE 

AMPLIATE 

MIGLIORATE 

RICORDATE 


i magazzini nella sede a Voi più vicina dove, per tutte le Vostre necessità, teniamo 
vasti assortimenti di materiali e apparecchiature. 

da noi ciò che invano avete cercato sul mercato. Trarrete così il miglior profitto del 
Vostro tempo. 

la rapidità e la facilità con cui potrete fare i Vostri rifornimenti. 

i nostri prezzi con quelli di mercato! Sarete soddisfatti di averci prestato la Vostra 
attenzione. 

i Vostri fabbisogni e inviateci gli ordini per tempo. Avrete la tranquillità e la sicurezza 
nei rifornimenti. 

del nostro impianto TELEX di Firenze per informazioni rapide circa il reperimento, 
sul mercato nazionale od estero, di articoli di difficile approvvigionamento. 

i nostri componenti ed avrete la perfetta riuscita delle vostre apparecchiature. 

con le HIGH-KIT le Vostre capacità hobbistiche e professionali, realizzando i più 
moderni e svariati montaggi. Abbiamo tutto quello che Vi occorre per soddisfare le 
Vostre esigenze ed i Vostri HOBBY. Richiedeteci il nuovo catalogo delle scatole di 
montaggio. 

i nostri cataloghi che una numerosa «équipe» di esperti ingegneri, tecnici e disegnatori 
aggiornano continuamente per Voi. Sono disponibili i nuovi volumi del catalogo gene¬ 
rale «F-G» e «H-O», nonché il prontuario equivalenze e listino transistori. 

le Vostre conoscenze seguendo assiduamente le nostre pubblicazioni. 

la Vostra preparazione professionale seguendo le nostre ricerche di mercato che Vi 
propongono tutto ciò che è alVavanguardia nel settore dei componenti e delle parti 
finite. 

operatori ad ogni livello e di tutte le età! Affidatevi sempre con fiducia alla «G.B.C.» 
che, con la sua colossale, capillare, organizzazione distributiva faciliterà i Vostri pro¬ 
blemi con rapidità, convenienza, raziocinio e progresso. 


SAREMO CON VOI SULLA VIA DEL FUTURO! 


502 


MARZO — 1971 




organizzazione G.B.C. 
in Sicilia 



UN SUSSIDIO AUDIOVISIVO REALIZZATO DALLA 6.B.C. 
AL REPARTO RIANIMAZIONE DELL’OSPEDALE CIVICO DI PALERMO 


Un impianto di televisione a cir¬ 
cuito chiuso è stato realizzato dalla 
G.B.C. presso il reparto rianimazio¬ 
ne dell'Ospedale Civico di Paler¬ 
mo. Si tratta di un impianto dalle 
prestazioni fantascientifiche: il pri¬ 
mario, un aiuto, il medico di guar¬ 
dia possono seguire tutti i ricovera¬ 
ti attraverso il video, controllando 
i minimi particolari come la lettura 
degli strumenti sui respiratori arti¬ 
ficiali, il gocciolare distinto delle 
fleboclisi, ecc. Inoltre, le immagini 
possono essere registrate e studiate 
successivamente per consulto o pro¬ 
iettate in aula su grande schermo 
per studio di gruppo o didattico. 
L'impianto assolve anche un parti¬ 
colare importante servizio umanita¬ 
rio consentendo ai parenti di osser¬ 
vare attraverso il video i loro cari 
in lotta tra la vita e la morte, cosa 
finora assolutamente impossibile 
per via del fatto che in quei repar¬ 
ti di rianimazione a nessuno può es¬ 
sere consentito di entrare. 

L'impianto consiste in una serie 
di telecamere professionali piazzate 
in ciascuna sala di degenza e nelle 
sale di rianimazione dove funziona¬ 
no respiratori artificiali e altre mac¬ 
chine che sostengono artificialmen¬ 
te la vita. Le telecamere a semplice 
comando possono esplorare per 550 



gradi in orizzontale e per 80 gradi 
in verticale, in modo che può esse¬ 
re inquadrato qualunque angolo e 
qualunque particolare si voglia. Al¬ 
tri due pulsanti consentono all'ope¬ 
ratore di focalizzare il particolare 
fino al dettaglio della goccia della 
fleboclisi. 

L'impianto è stato eseguito con 
apparecchiature della G.B.C. italia¬ 
na da una équipe di tecnici della 
sede di Palermo. 
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ITTIflfi 


La squadra di Karaté della G.B.C. 
di Palermo. Si è aggiudicata nel¬ 
la stagione 1970 la Coppa Ammini¬ 
strazione Provinciale di Catania per 
il III posto del Trofeo regionale a 
squadre e la Coppa Camera di Com¬ 
mercio di Palermo per il III posto 
nel T Trofeo regionale G.B.C. 


La Squadra di pallavolo della 
G.B.C. di Agrigento. Nel secon¬ 
do girone del torneo juniores ha vin¬ 
to fino ad ora tutti gli incontri in 
calendario per due Set a zero. 
Pertanto si trova in testa alla clas¬ 
sifica a punteggio pieno con sei 
Set alVattivo e nessuno subito. 
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ne vale proprio la pena! 





...tutto 

peri. 59.950 


un completo 
impianto 

Hi-n 

1 amplificatore stereo 

Potenza d’uscita totale: 18 W 
Risposta di frequenza: 20 20.000 Hz ± 1 dB 

Impedenza: 8 n 

Sensibilità pick-up piezoelettrico: 250 mV su 1 M H 
Sensibilità ausiliario: 250 mV su 47kli 

cod. G.B.C. ZA/0800-00 

1 cambiadischi stereo « ELAC » 

modello 161 
quattro velocità 
completo di cartuccia 

cod. G.B.C. RA/0430-0Q 

2 diffusori 

Potenza nominale: 7 W 
Risposta di frequenza: 50 13.000 Hz 

Impedenza: 8 n 
con un altoparlante di tipo speciale. 

cod. G.B.C. AA/5695-00 


in vendita presso i migliori rivenditori 









il cambiadischi stereo 

più 



CAMBIADISCHI STEREO ELAC MOD. MIRACORD 610 
Cambiadischi stereo HI-FJ completamente automatico, con possi¬ 
bilità d’impiego come giradischi a funzionamento continuo • 4 
velocità • Motore asincrono a quattro poli • Braccio in 
lega leggera • Pressione d’appoggio regolabile da 0 a 6 g • 
Dispositivo di compensazione antiskating • Comandi a tasto • 
Completo di cartuccia STS 244-17 • Alimentazione 110h-220 V 
- 50/60 Hz • Peso del piatto 1,3 kg • Dimensioni 340x270 mm. 


IN VENDITA PRESSO TUTTI 1 PUNTI DELL’OROANIZZAZIÒNE 



nuovissimo 

pratico 

completo 

N. G.B.C. RA/0594-00 

IN ITALIA. 














FAIRCHILD 


c or ri !§ipo 11 de 11 z e 
dei 

i^emicoiidiittori 


Tipo 

Corrispond. 

Tipo 

Corrispond. 

Tipo 

Corrispond. 

Tipo 

Corrispond. 

N2 2206 

N 340 

2N 2469 

NE 152 

2N 2956 

P 410/4 

2N 3428 

PE 340 

2N 2242 

NE 210/4 

2N 2481 

NE 24/4 

2N 2957 

PE 220/4 

2N 3438 

P 440 

2N 2242 

N 410/4 

2N 2481 

N 44/4 

2N 2957 

P 420/4 

2N 3449 

P 23/4 

2N 2270 

PE 21 

2N 2483 

NE 610 

2N 2959 

PE 210/4 

2N 3463 

NE 420 

2N 2271 

PE 210 

2N 2483 

N 610 

2N 3011 

NE 23/4 

2N 3463 

N 620 

2N 2271 

P 310 

2N 2484A 

NE 620 

2N 3011 

N 33/4 

2N 3478 

NE 23/7 

2N 2273 

PE 33/4 

2N 2484 

NE 620 

2N 3073 

PE 63 

2N 3478 

N 33/7 

2N 2273 

P 33/4 

2N 2484 

NE 640 

2N 3073 

P 63 

2N 3544 

NE 33/6 

2N 2274 

P 31 

2N 2484 

N 620 

2N 3077 

NE 610 

2N 3544 

N 33/6 

2N 2275 

P 31 

2N 2484A 

N 620 

2N 3077 

N 810 

2N 3545 

PE 24 

2N 2276 

PE 21 

2N 2484 

N 640 

2N 3078 

NE 63 

2N 3545 

P 24 

2N 2276 

P 21 

2N 2487 

PE 23/4 

2N 3078 

N 83 

2N 3546 

PE 23/7 

2N 2277 

PE 21 

2N 2488 

PE 23/4 

2N 3117 

NE 640 

2N 3546 

P 23/7 

2N 2277 

P 21 

2N 2501 

N 420/4 

2N 3117 

N 640 

2N 3546 

P 24/7 

2N 2278 

PE 21 

2N 2509 

NE 84 

2N 3121 

PE 43 

2N 3567 

N 84 

2N 2278 

P 21 

2N 2509 

N 124 

2N 3121 

P 43 

2N 3567 

NE 44 

2N 2279 

P 21 

2N 2510 

NE 620 

2N 3205 

NE 23 

2N 3568 

NE 610 

2N 2317 

N 810 

2N 2511 

NE 640 

2N 3209 

PE 210/7 

2N 3568 

N 810 

2N 2318 

N 34/4 

2N 2541 

P 36 

2N 3209 

P 210/7 

2N 3569 

N 84 

2N 2353 

NE 33 

2N 2569 

N 26 

2N 3210 

NE 23/4 

2N 3569 

NE 44 

2N 2353 

N 43 

2N 2570 

N 26 

2N 3210 

NE 43/4 

2N 3673 

P 66 

2N 2368 

NE 24/7 

2N 2586 

NE 410 

2N 3211 

NE 260/4 

2N 3673 

PE 66 

2N 2368 

N 44/7 

2N 2586 

N 610 

2N 3211 

N 46/4 

2N 3798 

PE 620/5 

2N 2369A 

NE 24/5 

2N 2604 

PE 640 

2N 3227 

NE 210/5 

2N 3798 

P 620/5 

2N 3269A 

N 44/5 

2N 2604 

P 840 

2N 3227 

N 410/5 

2N 3799 

PE 640/5 

2N 2372 

PE 21 

2N 2613 

P 320 

2N 3246 

NE 420 

2N 3799 

P 640/5 

2N 2372 

P 21 

2N 2614 

PE 310 

2N 3246 

N 620 

2N 3841 

PE 103 

2N 2373 

PE 23 

2N 2635 

PE 24/4 

2N 3250A 

PE 66 

2N 3841 

P 103 

2N 2373 

P 23 

2N 2648 

P 320 

2N 3250A 

P 66 

2N 3842 

PE 121 

2N 2374 

PE 420 

2N 2648 

P 420 

2N 3250 

PE 46 

2N 3842 

P 121 

2N 2374 

P 420 

2N 2651 

NE 33/6 

2N 3250 

P 66 

2N 3883 

PE 23 

2N 2375 

PE 410 

2N 2651 

N 43/6 

2N 3251A 

PE 610 

2N 3883 

P 33 

2N 2375 

P 410 

2N 2656 

NE 24 

2N 3251A 

P 610 

2N 3946 

NE 46 

2N 2377 

P 31 

2N 2656 

N 34 

2N 3251 

PE 410 

2N 3946 

N 66 

2N 2378 

PE 23 

2N 2692 

NE 310 

2N 3251 

P 610 

2N 3947 

NE 410/4 

2N 2378 

P 21 

2N 2692 

N 410 

2N 3268 

N 44 

2N 3947 

N 610/4 

2N 2378 

P 23 

2N 2693 

NE 34 

2N 3268 

PE 44 

2N 3962 

PE 610 

2N 2400 

P 23 

2N 2693 

N 44 

2N 3301 

NE 33 

2N 3962 

P 610 

2N 2401 

P 26 

2N 2694 

NE 23 

2N 3301 

N 63 

2N 3963 

PE 810 

2N 2402 

PE 26/4 

2N 2694 

N 43 

2N 3302 

NE 36 

2N 3963 

P 810 

2N 2402 

P 26/5 

2N 2965 

PE 33 

2N 3302 

N 66 

2N 3964 

PE 440 

2N 2411 

PE 24 

2N 2695 

P 33 

2N 3320 

PE 24/6 

2N 3964 

P 440 

2N 2411 

P 34 

2N 2696 

PE 33 

2N 3320 

P 24/6 

2N 3965 

PE 640 

2N 2412 

PE 26 

2N 2696 

P 33 

2N 3321 

P 210/6 

2N 3965 

P 640 

2N 2412 

P 36 

2N 2706 

P 320 

2N 3323 

PE 43/6 

2N 4013 

N 620/4 

2N 2413 

NE 23/4 

2N 2717 

PE 26/4 

2N 3323 

P 23/6 

2N 4014 

N 820/4 

2N '2413 

N 43/4 

2N 2717 

P 26/4 

2N 3323 

P 43/6 

2N 4034 

PE 46/4 

2N 2428 

PE 310 

2N 2795 

P 310/5 

2N 3324 

PE 43/6 

2N 4034 

P 46/4 

2N 2428 

P 310 

2N 2796 

PE 26/5 

2N 3324 

P 43/6 

2N 4033 

PE 420/5 

2N 2429 

PE 24 

2N 2796 

P 26/5 

2N 3325 

PE 33 

2N 4035 

P 420/5 

2N 2429 

P 24 

2N 2831 

NE 24 

2N 3325 

P 33 

2N 4137 

NE 44/5 

2N 2430 

NE 310 

2N 2831 

N 44 

2N 3344 

PE 33 

2N 4137 

N 44/5 

2N 2430 

N 340 

2N 2847 

NE 24 

2N 3344 

P 33 

2N 4138 

NE 36 

2N 2431 

PE 310 

2N 2847 

N 64 

2N 3345 

PE 61 

2N 4138 

N 36 

2N 2431 

P 310 

2N 2861 

PE 26 

2N 3345 

P 61 

2N 4208 

PE 23/7 

2N 2432A 

NE 410 

2N 2861 

P 36 

2N 3346 

PE 63 

2N 4208 

P 23/7 

2N 2432A 

N 410 

2N 2862 

PE 23 

2N 3346 

P 63 

2N 4449 

NE 24/5 

2N 2432 

NE 310 

2N 2862 

P 33 

2N 3371 

PE 23/4 

2N 4449 

N 44/5 

2N 2432 

NE 36 

2N 2953 

P 320 

2N 3371 

P 33/4 

2N 4450 

NE 36 

2N 2432 

N 340 

2N 2955 

PE 34/4 

2N 3427 

P 320 

2N 4450 

N 66 

2N 2432 

N 36 

2N 2955 

P 44/4 

2N 3427 

P 420 

2N 4452 

PE 420 
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FAIRCHILD 


Tipo 

Corrispond. 

Tipo 

Corrispond. 

Tipo 

Corrispond. 

Tipo 

Corrispond. 

2N 4452 

P 420 

2S 131 

N 24/4 

2SA 204 

PE 26 

2SA 451 

PE 440 

2N 4873 

NE 220/7 

2S 301 

PE 63 

2SA 204 

P 36 

2SA 451 

P 440 

2N 4873 

N 420/7 

2S 301 

P 83 

2SA 205 

P 34 

2SA 454 

P 21/6 

2N 4944 

N 84 

2S 302 

PE 33 

2SA 206 

PE 26 

2SA 455 

P 23/6 

2N 4944 

NE 44 

2S 302 

P 43 

2SA 206 

P 36 

2SA 456 

P 24/6 

2N 4945 

NE 64 

2S 303 

PE 34 

2SA 207 

PE 210 

2SA 468 

P 210 

2N 4945 

N 84 

2S 303 

P 34 

2SA 207 


2SA 469 

P 26 

2N 4964 

P 64 

2S 304 

PE 210 

2SA 208 

P 21 

2SA 470 

P 210 

2N 4965 

PE 410 

2S 304 

P 210 

2SA 209 

P 23 

2SA 471 

P 26 

2N 4965 

P 610 

2S 323 

PE 33 

2SA 210 

P 24 

2SA 472 

P 210 

2N 4966 

NE 410 

2S 323 

P 33 

2SA 212 

P 33 

2SA 474 

P 66 

2N 4966 

NE 440 

2S 501 

NE 34 

2SA 217 

P 33 

2SA 475 

P 210 

2N 4966 

N 640 

2S 501 

N 34 

2SA 266 

P 210 

2SA 478 

PE 46 

2N 4966 

N 810 

2S 502 

NE 310 

2SA 267 

P 26 

2SA 478 

P 46 

2N 4968 

N 340 

2S 502 

N 340 

2SA 268 

P 24 

2SA 479 

P 46 

2N 4969 

NE 320 

2S 503 

NE 320 

2SA 273 

P 34 

2SA 479 

PE 46 

2N 4969 

N 620 

2S 503 

N 320 

2SA 274 

P 34 

2SA 480 

PE 26 

2N 4970 

N 340 

2S 512 

NE 260/4 

2SA 275 

P 36 

2SA 480 

P 36 

2N 4970 

N 640 

2S 512 

N 36/4 

2SA 277 

PE 26 

2SA 486 

PE 220 

2N 4971 

PE 420 

2S 701 

NE 33 

2SA 277 

P 26 

2SA 499 

PE 26 

2N 4971 

P 620 

2S 701 

N 33 

2SA 278 

PE 210 

2SA 499 

P 36 

2N 4972 

PE 440 

2S 702 

N 36 

2SA 278 

P 210 

2SA 500 

PE 410 

2N 4972 

P 640 

2S 703 

NE 310 

2SA 282 

PE 210 

2SA 500 

P 610 

2N 5056 

PE 21/6 

2S 744A 

NE 33 

2SA 282 

P 210 

2SA 522A 

PE 46 

2N 5056 

P 21/6 

2S 744S 

N 33 

2SA 283 

PE 210 

2SA 522 

P 36 

2N 5081 

NE 610/6 

2S 745A 

NE 83 

2SA 283 

P 210 

2SA 522 

PE 26 

2N 5081 

N 810/6 

2S 745A 

N 83 

2SA 284 

PE 210 

2SA 522 

P 66 

2N 5082 

NE 310/6 

2S 746A 

NE 123 

2SA 284 

P 210 

2SA 530H 

PE 420 

2N 5082 

N 610/6 

2S 7461 

N 123 

2SB 292A 

P 610 

2SA 550H 

P 620 

2N 5128 

NE 23 

2SA 12 

P 210 

2SA 305 

P 210 

2SA 550 

P 340 

2N 5128 

N 23 

2SA 15H 

PE 210 

2SA 311 

PE 46 

2SA 603 

PE 410 

2N 5129 

NE 23 

2SA 15H 

P 210 

2SA 311 

P 46 

2SA 603 

P 610 

2N 5129 

N 23 

2SA 12A 

P 26 

2SA 312 

PE 46 

2SA 604 

PE 104 

2N 5130 

NE 23 

2SA 15 

P 26 

2SA 312 

P 46 

?SA 604 

P 124 

2N 5130 

NE 21/5 

2SA 17H 

PE 220 

2SA 313 

P 26 

2SB 22 

P 310 

2N 5130 

N 31/5 

2SA 17H 

P 220 

2SA 314 

P 210 

2SB 29 

P 220 

2N 5131 

NE 23 

2SA 18H 

PE 220 

2SA 315 

P 210 

2SB 32 

P 24 

2N 5131 

N 23 

2SA 18H 

P 220 

2SA 316 

P 220 

2SB 33 

P 210 

2N 5132 

NE 23 

2SA 30 

P 210 

2SA 338 

P 310 

2SB 37 

PE 210 

2N 5133 

NE 26 

2SA 31 

P 26 

2SA 350H 

PE 31 

2SB 37 

P 310 

2N 5134 

N 220 

2SA 35 

P 210 

2SA 350H 

P 31 

2SB 39 

P 26 

2N 5135 

N 36 

2SA 36 

P 26 

2SA 350 

P 24 

2SB 40 

PE 310 

2N 5136 

NE 23 

2SA 40 

P 310 

2SA 351 

P 210 

2SB 40 

P 410 

2N 5136 

N 33 

2SA 50 

PE 210 

2SA 352 

P 210 

2SB 54 

PE 220 

2N 5137 

NE 23 

2SA 50 

P 210 

2SA 353A 

P 610 

2SB 54 

P 320 

2N 5137 

N 33 

2SA 64 

P 26 

2SA 353 

P 310 

2SB 55 

PE 610 

2N 5138 

P 34 

2SA 101 

P 23 

2SA 354A 

P 610 

2SB 55 

P 610 

2N 5139 

PE 24 

2SA 103 

P 46 

2SA 354 

P 310 

2SB 56A 

P 410 

2N 5139 

P 24 

2SA 104 

P 410 

2SA 355A 

P 610 

2SB 56 

PE 310 

2N 5143 

PE 21 

2SA 138 

PE 210 

2SA 355 

P 310 

2SB 56 

P 310 

2N 5143 

P 21 

2SA 138 

P 210 

2SA 359 

P 23 

2SB 59 

PE 210 

2N 5144 

NE 33/4 

2SA 139 

P 310 

2SA 371 

PE 210 

2SB 59 

P 310 

2N 5144 

N 63/4 

2SA 141 

PE 210 

2SA 371 

P 210 

2SB 60A 

PE 210 

2N 5180 

NE 23/7 

2SA 141 

P 210 

2SA 372 

P 23/5 

2SB 60A 

P 210 

2N 5180 

N 33/6 

2SA 142A 

PE 310 

2SA 372 

PE 23/5 

2SB 60 

P 26 

2N 5181 

N 43/4 

2SA 142A 

P 310 

2SA 373 

PE 24/7 

2SB 61 

P 310 

2N 5181 

N 43 

2SA 142 

PE 210 

2SA 373 

P 34/7 

2SB 63 

P 126 

2N 5182 

N 33/4 

2SA 142 

P 210 

2SA 385 

P 220 

2SB 65 

PE 210 

2N 5244 

PE 420/6 

2SA 143 

PE 210 

2SA 400 

P 210 

2SB 65 

P 310 

2N 5244 

P 420/6 

2SA 143 

P 210 

2SA 406 

PE 26 

2SB 66H 

P 310 

2N 5272 

NE 210/5 

2SA 144 

P 210 

2SA 406 

P 36 

2SB 66 

PE 310 

2N 5272 

N 410/5 

2SA 145 

P 26 

2SA 413 

PE 210/4 

2SB 66 

P 310 

2N 5332 

PE 23/6 

2SA 161 

P 21/5 

2SA 413 

P 210/5 

2SB 67A 

P 64 

2N 5332 

P 23/6 

2SA 162 

P 23/4 

2SA 414 

PE 33 

2SB 67 

P 64 

2N 5399 

NE 23/6 

2SA 163 

P 26/5 

2SA 414 

P 33 

2SB 75AH 

PE 46 

2N 5399 

N 33/6 

2SA 164 

P 21/5 

2SA 415 

PE 24 

2SB 75AH 

P 46 

2S 001 

N 41 

2SA 165 

P 23/5 

2SA 415 

P 34 

2SB 75A 

P 46 

2S 002 

N 49 

2SA 166 

P 26/5 

2SA 436 

P 21/4 

2SB 75H 

P 36 

2S 003 

N 43 

2SA 183 

P 23 

2SA 437 

P 21/4 

2SB 77AH 

PE 310 

2S 004 

N 46 

2SA 188 

P 26 

2SA 438 

P 21/4 

2SB 77AH 

P 410 

2S 005 

N 410 

2SA 189 

P 26 

2SA 446 

P 210 

2SB 77A 

P 410 

2S 95A 

NE 23/4 

2SA 201 

P 26 

2SA 447 

PE 210 

2SB 77H 

P 310 

2S 101 

NE 33 

2SA 202 

P 26 

2SA 450 

P 24/6 

2SB 77 

PE 310 

2S 101 

N 33 

2SA 203 

P 23 

2SA 451H 

P 210/6 

2SB 77 

PE 420 
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MOTOROLA FAIRCHILD 


Tipo 

Corrìspond. 

Tipo 

Corrispond. 

Tipo 

Corrispond. 

Tipo 

Corrispond. 

2SB 77 

P 310 

2SB 187 

P 310 

2SB 324 

P 310 

2SB 386 

P 310 

2SB 98 

P 320 

2SB 201 

PE 46 

2SB 324T1 

P 26 

2SB 389 

P 210 

2SB 100 

P 36 

2SB 201 

P 46 

2SB 326 

P 36 

2SB 400 

P 210 

2SB 101 

P 36 

2SB 207 

PE 210 

2SB 327 

P 320 

2SB 401 

PE 36 

2SB 102 

P 36 

2SB 218 

PE 46 

2SB 328 

P 210 

2SB 401 

P 46 

2SB no 

P 33 

2SB 218 

P 86 

2SB 329 

P 220 

2SB 402 

PE 66 

2SB 111 

P 34 

2SB 220 

PE 36 

2SB 330 

P 124 

2SB 402 

P 66 

2SB 115 

P 310 

2SB 229 

P 36 

2SB 345 

P 320 

2SB 403 

PE 36 

2SB 115 

P 310 

2SB 221 

PE 310 

2SB 346 

P 340 

2SB 403 

P 46 

2SB 116 

P 310 

2SB 221 

P 310 

2SB 349 

P 220 

2SB 415 

PE 310 

2SB 117 

P 66 

2SB 222 

FE 310 

2SB 350 

PE 310 

2SB 415 

P 310 

2SB 117 

P 320 

2SB 222 

P 310 

2SB 350 

P 310 

2SB 427 

PE 36 

2SB 120 

P 310 

2SB 223 

P 320 

2SB 360 

PE 310 

2SB 427 

P 46 

2SB 121 

PE 66 

2SB 225 

PE 36 

2SB 364 

PE 210 

2SB 428 

PE 310 

2SB 121 

P 126 

2SB 225 

P 46 

2SB 364 

P 210 

2SB 428 

P 410 

2SB 134 

PE 310 

2SB 226 

PE .310 

2SB 365 

PE 210 

2SB 431 

PE 310 

2SB 134 

P 310 

2SB 226 

P 410 

2SB 365 

P 210 

2SB 431 

P 310 

2SB 135A 

PE 106 

2SB 227 

PE 310 

2SB 370AH 

PE 310 

2SB 439 

PE 220 

2SB 135A 

P 106 

2SB 227 

P 410 

2SB 370AH 

P 310 

2SB 439 

P 320 

2SB 135 

PE 310 

2SB 253 

PE 310 

2SB 370A 

PE 310 

2SB 440 

PE 220 

2SB 135 

P 310 

2SB 253 

P 310 

2SB 370A 

P 310 

2SB 440 

P 320 

2SB 136A 

PE 420 

2SB 257 

P 220 

2SB 370 

P 310 

2SB 443 

PE 220 

2SB 136A 

P 620 

2SB 263 

PE 26 

2SB 371 

P 320 

2SB 443B 

P 220 

2SB 136 

P 320 

2SB 263 

P 26 

2SB 377 

P 320 

2SB 444A 

PE 220 

2SB 150 

PE 44 

2SB 264 

P 310 

2SB 378 

PE 24 

2SB 444A 

P 220 

2SB 150 

P 124 

2SB 265 

PE 310 

2SB 378 

P 24 

2SB 444B 

PE 220 

2SB 155 

P 23 

2SB 291 

PE 310 

2SB 379 

PE 210 

2SB 444B 

P 220 

2SB 156A 

P 24 

2SB 291 

P 310 

2SB 379 

P 210 

2SB 446 

PE 210 

2SB 156 

P 24 

2SB 292A 

PE 610 

2SB 380 

i PE 220 

2SB 457 

PE 210 

2SB 167 

P 210 

2SB 292 

PE 310 

2SB 380 

P 220 

2SB 457 

PE 310 

2SB 170 

P 33 

2SB 292 

P 310 

2SB 381 

PE 34 

2SB 457 

P 210 

2SB 171 

P 36 

2SB 302 

P 210 

2SB 381 

P 34 

2SB 457 

P 310 

2SB 172 

P 36 

2SB 304A 

PE 310 

2SB 382 

PE 310 

2SB 459 

PE 220 

2SB 175 

P 310 

2SB 304 

PE 210 

2SB 382 

P 310 

2SB 459 

P 320 

2SB 176 

P 310 

2SB 304 

P 310 

2SB 383 

PE 310 

2SB 460 

P 320 

2SB 185 

P 34 

2SB 304 

P 410 

2SB 383 

P 310 

2SB 460 

P 420 

2SB 186 

P 320 

2SB 306 

P 106 

2SB 386 

PE 310 

2SB 461 

PE 310 


Tipo 

Corrispond. 

Tipo 

Corrìspond. 

Tipo 

Corrìspond. 

Tipo 

Corrìspond. 

805 BE 

MC1533G^ 

PA71239 

MC1712CG 

SN52702 

MC1712F 

U5B771039X 

MC1710CG 

A 13-215 

MC1531G* 

CA3008 

MC1430F’=* 

SN52702L 

MC1712G 

U5F77iniX 

MC1711G 

A 13-251 

MC1530G* 

CA3010 

MC1430G* 

SN52709 

MC1709F 

PA71031 

MC1710F 

821 

MC1438R* 

CA3015 

MC1430G* 

SN52709L 

MC1709G 

PA71031 

MC1710G 

4JPA135 

MC1531G* 

CA3016 

MC1430F'' 

SN72702 

MC1712CF 

PA71039 

MC1710CF 

U3H771231X 

MC1712F 

CA3022 

MC1709CG* 

SN72702L 

MC1712CG 

PA71039 

MC1710CG 

U3H771239X 

MC1712CF 

CA3031 

MC1709G’=‘ 

SN72709 

MC1709CF 

RM710 

MC1710CF 

U31770929X 

MC1709CF 

RM702 

MC1712CF 

SN72709L 

MC1709CG 

RM710 

MC1710CG 

U31770931X 

MC1709F 

RM702 

MC1712CG 

WS161Q 

MC1531F^ 

RM710 

MC1710F 

U5B770931X 

MC1709G 

RM702 

MC1712F 

WS174Q 

MC1709F* 

RM710 

MC1710G 

U5B770939X 

MC1709CG 

RM702 

MC1712G 

U5D770339X 

IVIC1550G- 

SA-10 

MC1540F’*' 

U5B771231X 

MC1712G 

RM709 

MC1709CF 

PA713 

MCISSOG*" 


Vfr’i 

U5B771239X 

MC1712CG 

RM709 

MC1709CG 

PA7601 

MC1550G'= 

OJ. > J JUU 

iviv_.i jT'Ur 

U5B7741312 

MCH1539G' 

RM709 

MC1709F 

CA3002 

MC1550G^ 

bN52710 

MC1710F 

U5B774131 

MC1741G 

RM709 

MC1709G 

CA3003 

MCISSOG*" 

SN52710L 

MC1710G 

U5B7741393 

MC1741CG 

RM4709 

MC1437P^ 

CA3004 

MC1550G- 

SN72710 

MC1710CF 

LHIOI 

MCH1539G* 

NE505G 

MC1430F’^ 

CA3014 

MCnHG*' 

SN72710L 

MC1710CG 

LMIOI 

MC1539G* 

NE505G 

MC1431F^ 

SE501K 

MC1552G- 

TAA450 

MCnSlP’^ 

NH0002C 

MC1438R* 

NE505K 

MC1430G* 

SN5510L 

MC1510G 

TAA640 

MC1351P* 

PA70931 

MC1709F 

NE505K 

MC1431G* 

SN5510 

MClSlOFt 

^A717 

MCI 

PA70931 

MC1709G 

SE505G 

MC1530F’' 

SN5510 

MC1509F 

Il 4715? 

Iti Vi.' 1 11 

PA70939 

MC1709CF 

SE505G 

MC1531F^ 

WM1146T 

MC1550G^' 

/ lo 

A T -f fi 

IVll^lODlr 

PA70939 

MC1709CG 

SE505K 

MC1530G* 

U3H771031X 

MC1710F 

|.iA719 

MC1351P* 

PA71231 

MC1712F 

SE505K 

MC1531G* 

U3H771039X 

MC1710CF 

CA3042 

MC1351P* 

PA71231 

MC1712G 

SN726 

MC1430F* 

U31771131X 

MC1711F 

ULN2116 

MCÌ35ÌV* 

PA71239 

MC1712CF 

SN728 

MC1431F=^ 

U5B771031X 

MC1710G 

ULN2117 

MC1351P’' 

* Equivalente ma non intercambiabile 






t Elettricamente intercambiabile: pin-outs 

differente. 
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Tabella d’intercambiabilità dei cinescopi 


Tipo 

Corrispondente 

PHILIPS 

Varianti 

Tipo 

Corrispondente 

PHILIPS 

Varianti 

Tipo 

Corrispondente 

PHILIPS 

Varianti 

17AP4 

MW43-69 

1 -4 

21AWP4 

MW53-20 

1 -4 

23DEP4 

A59-11W 


17ATP4-A 

AW43-80 

1 

21BNP4 

AW53-80 

1 

23DFP4 

AW59-91 

— 

17AVP4-A 

AW43-80 

1 

21BSP4 

MW53-80 

1 .4 

23DFP4S 

A59-15W 

— 

17BM1 

A44-120W 

_ 

21BTP4 

MW53-80 

1 -4 

23DGP4 

A59-16W 

3 

17BP4-A-B-C 

MW43-69 

1 -4 

21CDP4-A 

AW53-80 

2 

23DHP4 

A59-16W 

3 

17BQP4 

MW43-69 

— 

21CEP4 

AW53-89 

1 

23DJP4 

A59-16W 

3 

17BRP4 

AW43-88 

1 

21CLP4 

AW53-80 

— 

23DRP4 

A59-11W 

5 

17BTP4 

AW43-80 

— 

21CMP4 

AW53-80 

1 

23EBP4 

AW59-90 

— 

17BUP4 

AW43-80 

1 

21CUP4 

MW53-80 

1 -4 

23EJP4 

AW59-91 

— 

17BZP4 

AW43-88 

1 

21CZP4 

AW53-88 

1 

23FGP4 

A59-11W 

— 

17CAP4 

AW43-88 

1 

21DAP4 

AW53-88 

1 

23FP4 

AW59-91 

1 

17CBP4 

AW43-80 

1 

21DEP4 

AW53-88 

1 

23HP4 

A59-16W 

1 

17CKP4 

AW43-88 

1 

21DHP4 

AW53-88 

2 

23KP4-110 

AW59-90 

1 

17CTP4 

AV/43-88 

2 

21DKP4 

AW53-88 

— 

23KP4-0,3 

AW59-90 

— 

17CUP4 

AW43-80 

5 

21DMP4 

AW53-88 

1 

23MP4 

AW59-91 

1 

17CVP4 

AW43-88 

— 

21DVP4 

AW53-80 

— 

23RP4 

A59-16W 

5 

17CY3-C 

A44-120W 

— 

21DWP4 

AW53-88 

6 

23SP4 

A59-16W 

3 

17CY3-CB 

A44-120W 

— 

21ELP4 

AW53-80 

— 

23UP4 

A59-16W 

2-3 

17DCP4 

AW43-88 

— 

21ENP4 

AW53-80 

— 

23VP4 

AW59-91 

5 

17DKP4 

AW43-89 

1 

21EP4 

MW53-20 

1 -4 




17DJP4 

AW43-80 

— 

21EXP4 

AW53-89 

5 

24BM1 

A61-120W 

— 

17DXP4 

AW43-89 

2 

21EZP4 

AW53-89 

5 

24CY3-CB 

A61-120W 

— 

17JP4 

MW43-69 

1 -4 

21FAP4 

AW53-a9 

1 




17QP4 

MW43-69 

1 -4 

21FCP4 

AW53-88 

5 

25BP1 

A65-11W 

— 

17UP4 

MW43-69 

1 -4 

21JP4 

MW53-20 

1 -4 

25BY3-C 

A65-11W 

— 




21WP4 

MW53-20 

1 -4 

25BY3-CS 

A65-11W 

— 

19ADP4 

AW47-91 

1 

21ZP4-A-B 

MW53-20 

1 -4 

25MP4 

A65-11W 

— 

19AFP4 

19CWP4 

1-5 





A31-20W 


19AHP4 

AW47-91 

2 

23ABP4 

AW59-90 

5 

A31-19W 

— 

19ALP4 

AW47-91 

5 

23ADP4 

A59-16W 

— 

A44-12W 

A44-120W 

— 

19AMP4 

19CWP4 

5 

23ALP4 

AW59-91 

2 

A44-13W 

A44-120W 

— 

19AQP4 

AW47-91 

5 

23AMP4 

AW59-91 

— 

AW47-12 

AW47-91 

5 

19ASP4 

19CWP4 

— 

23AQP4 

AW59-91 

— 

A47-13W 

19CWP4 

— 

19AVP4 

AW47-91 

1 

23ARP4 

AW59-90 

1 

A47-15W 

19CWP4 

— 

19AXP4 

AW47-91 

2 

23AVP4 

A59-16W 

1 -3 

A47-17W 

A47-11W 

— 

19AYP4 

AW47-91 

2 

23AXP4 

AW59-91 

— 

A47-18W 

A47-11W 

— 

19BAP4 

19CWP4 

5 

23AYP4 

A59-16W 

3 

AW47-30 

AW47-91 

5 

19BCP4 

19CWP4 

5 

23BAP4 

A59-16W 


AW47-90 

AW47-91 

— 

19BEP4 

AW47-91 

— 

23BCP4 

AW59-90 

— 

AW47-94 

AW47-91 

— 

19BM1 

A47-26W 

— 

23BEP4 

A59-16W 

3 

A50-12W 

A50-120W 

— 

19BS1 

A47-11W 

— 

23BM2 

A59-23W 

— 

A51-10W 

A50-120W 

— 

19BSP4 

AW47-91 

1 

23BNP4 

A59-16W 

— 

A59-12W 

A59-11W 

— 

19BY3 

A47-14W 

— 

23BP4 

A59-16W 

1-3 

A59-13W 

A59-16W 

— 

19BY3CB 

A47-26W 

— 

23BP4-03 

A59-16W 

— 

A59-14W 

A59-16W 

— 

19BY3CS 

A47-11W 

— 

23BQP4 

A59-16W 

2-3 

A59-22W 

A59-23W 

— 

19CEP4 

19CWP4 

5 

23BRP4 

A59-16W 

5 

AW59-94 

AW59-91 

— 

19CTP4 

AW47-91 

— 

23BSP4 

A59-16W 

— 

AW59-95 

AW59-90 

— 

19CTP4S 

A47-14W 

— 

23BS1 

A59-11W 

— 




19CXP4 

AW47-91 

— 

23BYP4 

A59-16W 

5 

CME1902 

AW47-91 

— 

19DJP4 

AW47-91 

— 

23BY3 

A59-15W 

— 

CME1903 

AW47-91 

— 

19XP4 

AW47-91 

1 

23BY3-B 

A59-23W 

— 

CME1906 

19CWP4 

— 

19ZP4 

AW47-91 

1 

23BY3-CB 

A59-23W 

— 

1 CME2301 

AW59-90 





23BY3-CS 

A59-11W 

— 

CME2302 

AW59-90 

— 

20BM1 

A50-120W 

— 

23CBP4 

A59-16W 

2-3 

CME2303 

AW59-91 

— 

20BM5 

A50-120W 

— 

23CFP4 

AW59-91 

1 




20CY3-C 

A50-120W 

— 

23CJP4 

A59-16W 

— 

RT44B4 

A44-120W 

— 

20CY3-CB 

A50~120W 

— 

23CKP4 

A59-16W 

— 

RT47B4 

A47-26W 

— 




23CLP4 

A59-16W 

3 

RT47H4 

A47-11W 

— 

21ACP4-A 

MW53-80 

1 -4 

23CMP4 

AW59-90 

— 

RT47H6 

A47-11W 

— 

21ALP4-A-B 

AW53-80 

1 

23CNP4 

A59-16W 

— 

RT47T1 

19CWP4 

5 

21AMP4-A 

MW53-80 

1 -4 

23CP4-A 

A59-16W 

A59-16W 

1-3 ' 

RT59B4 

RT59H4 

A59-23W 

A59-11W 

— 

21ANP4-A 

AW53-80 

1 

23CRP4 

— 

— 

21AQP4-A 

MW53-80 

1 -4 

23CSP4 

A59<16W 

— 

RT59T1 

A59-16W 

— 

21ARP4 

MW53-20 

1 -4 

23CVP4 

AW59-91 

5 

RT65H4 

A65-11W 

— 

21ATP4-A 

AW53-80 

1 

23CXP4 

AW59-91 

5 





VARIANTI 

1 = Corrente d'accensione 0,6 A. - 2 = Corrente d’accensione 0,45 A. - 3 = Assorbimento schermo 60%. 

4 = Collegare il piedino « 7 » al piedino «11 » (griglia 3 al catodo) - 5 = La lunghezza del collo del tubo Philips è maggiore - 
6 = La curvatura esterna dello schermo è diversa. 

N.B. — Tutti i cinescopi PHILIPS hanno la correnie d’accensione a 0,3 A e lo schermo non satinato. 
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PRONTUARIO 
DELLE 
VALVOLE 
ELEnRONICHE 
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S= 6 mA/V 
>u= 5,5 
Ri= 920 
Pa^max.lOW 
Req= 


mm 


B 


! 


S=2.2rnA/V 
/u=6B 
Rl= 30 k 
Pa-nnax. IW 
Req= 



*1.6mA/V 

.ibo 


S* 

^-11 

Ri-62,5 k 
Pa-m«x.2xl,2W 
Req.s 
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S-1.2m A/v 
^=70 
Ri=58k 
Wa = max.0.5W 




S=13,5mA/V 

u=65 

Ri= 

Pa = max.2W 
Req.= 240 JI 
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E’ possibile vedere 2 mV/div-10 MHz ad un basso prezzo? 


Sì, con il nuovo oscilloscopio portatile PHILIPS PM 3200, preciso e semplice 


Il PM 3200 rappresenta un notevo¬ 
le passo in avanti nella progettazio¬ 
ne di un oscilloscopio a basso costo 
ma di alte prestazioni, di precisio¬ 
ne e di facile impiego. Tutto ciò ad 
un prezzo pari a metà di quello che 
vi aspettereste di pagare. 

Aumentate prestazioni. Misura qual¬ 
siasi segnale su una scala dei tempi 
fra 100 ns/div. e 0,5 s/div. Consen¬ 
te l'osservazione senza distorsioni 
di segnali di poehi millivolt o di 
parte di oscillogrammi la cui am¬ 
piezza è pari a 3 volte l'altezza del¬ 
lo schermo. Adatto per la maggior 
parte delle misur-' eli routine. 

Facilità di funzionamento. È possi¬ 
bile eseguire una misura con una 
traccia stabile subito dopo l'accen¬ 


sione; instabilità, rumore e deriva 
sono eliminati in tutte le normali 
applicazioni da un amplificatore di 
nuovo progetto. Bilanciamento c.c. 
automatico; nessun comando da re¬ 
golare. 

Trigger automatico. Il livello di sin¬ 
cronizzazione viene ricavato dal se¬ 
gnale e consente un funzionamento 
più facile e più rapido; nessun co¬ 
mando continuo da regolare. La ba¬ 
se dei tempi rimane stabile fino a 
frequenze oltre i 10 MHz. 

Portatile. Il PM 3200 è compatto, 
robusto e sicuro. Funziona con rete 
c.a., con sorgente c.c. a 24 V o con 
batterie ricaricabili da fissare po¬ 
steriormente allo strumento. 


PHILIPS 


Unico nel suo genere. L'oscillosco¬ 
pio PHILIPS PM 3200 costituisce 
un nuovo termine di paragone per 
prestazioni da 0 a 10 MHz. Nuove 
possibilità d'impiego in tutti i cam¬ 
pi d'applicazione, nei laboratori, 
nell'assistenza ad impianti ed ap¬ 
parecchiature, nella produzione e 
nell'insegnamento. 

Per ulteriori informazioni richiede¬ 
te le caratteristiche dettagliate. 


Philips S.p.A. - Rcp. PIT/EMA 

P.Zia IV Novembre, 3 - 20Ì24 MiUmo - tei. 6994 



STRUMENTI E APPARECCHI DI MISURA 











ALTOPARLANTI A SOSPENSIONE 




autsprecher 


Potenza nominale: 5 W 
Campo di frequenza: 
60^ 20.000 Hz 
Impedenza: 8 fi 
BPSL 100 - AA/3580-00 


Potenza nominale: 12 W 
Campo di frequenza: 

50 8.000 Hz 

Impedenza: 4 Q. 

PSL 130S - AA/3600-00 


Potenza nominale: 6 W 
Campo di frequenza: 

40 -4- 20.000 Hz 
Impedenza: 4,5 fi 
BPSL 130 - AA/3585-00 


Potenza nominale: 15 W 
Campo di frequenza: 

45 ~ 7.000 Hz 
Impedenza: 4 li 
PSL 170 - AA/3605-00 


Potenza nominale: 20 W 
Campo di frequenza: 

35 -i- 6.000 Hz 

Impedenza: 4 fi 

PSL 203 S - AA/3610-00 


Potenza nominale: 20 W 
Campo di frequenza: 

20 -r- 7.000 Hz 
Impedenza: 4 fi 
PSL 245 - AA/3625-00 


Potenza nominale: 25 W 
Campo di frequenza: 

20 -i- 3.000 Hz 
Impedenza: 4 fi 
PSL 300 - AA/3660-00 
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Un super-critico ha detto che l’incisione Cassette «HF» creata dalla SONY. 

su nastro a cassetta, rispetto alla musica, Se siete amatori di Hi-Fi questa novità 

equivale a una cartolina illustrata messa assoluta vi soddisfarà pienamente 

a confronto col panorama autentico. Con la Cassette «Low Noise» SONY vi troverete 

Ciò può essere stato vero in parte finché al centro di una grande orchestra 

non è apparsa la «Low Noise» Stereo Hi-Fi 

L unica cnn aufo-sensor ri LEADER magnetico sonorizzato 
RICHIEDETELA PRESSO I RIVEHD1TORI PIU’ QUALIFICATI 















































Novità della 

HELLESENS 


734 All Siili 


con 

CAPSULA DOPPIA IN ACCIAIO E LAMINATO DI BITUMENE 
ORA I NUOVI 734 ALL STEEL DELLA -H-ELLESENS HANNO 


■ la capsula in acciaio nazzurro stratou ■ chiusura ermetica ■ stabilità di forma garantita 

■ garanzia doppia contro ogni rottura ■ capacità insuperabile ■ durata in stock di 3-4 anni 













